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VORREDE. 


_CJ8  ist  jetzt  ungefähr  zwei  Jahre  her,  seit  mir  die  Verlags- 
buchhandlung von  Fried r.  Vieweg  u.  Sohn  den  Vorschlag 
machte,  die  Vorlesungen  von  Riemann  über  partielle  Diflerential- 
gleichungen,  die  seit  Riemann's  Tode  in  drei  nicht  wesentlich  ver- 
schiedenen Auflagen,  zuletzt  im  Jahre  1882,  von  Karl  Hattendorff 
veröffentlicht  waren,  aufs  Neue  herauszugeben.  Ich  bin  auf  diesen 
Vorschlag  zwar  nicht  ohne  Bedenken,  aber  schliesslich  doch 
guten  Muthes  eingegangen,  um  so  mehr,  als  ich  selbst  schon 
seit  Jahren  den  Gedanken  bei  mir  erwogen  habe,  meine  Arbeiten 
auf  dem  Gebiete  der  partiellen  Differentialgleichungen  einmal  im 
Zusammenhang  darzustellen  und  zu  veröffentlichen. 

Riemann  sagt  in  der  Einleitung,  die  in  der  Hattendorff- 

schen  Bearbeitung  nach  einer  Riemann'schen  Aufzeichnung  aus 

.    dem  Jahre  1854  wörtlich  abgedruckt  ist,  etwa  Folgendes  über  die 

-  Aufgabe  und  das  Wesen  der  mathematischen  Physik: 

4  ^       „Eine  wissenschaftliche  Physik  existirt  bekanntlich  erst  seit 

.   der  Erfindung  der  Differentialrechnung.  Erst  seitdem  man  gelernt 

^   hat,  dem  Laufe  der  Naturereignisse  stetig  zu  folgen,  sind  die 

r   Versuche,  den  Zusammenhang  der  Erscheinungen  in  abstracten 

Begriffen  nachzuconstruiren ,  von  Erfolg  gewesen.    Hierzu  gehört 

zweierlei:  erstens  einfache  Grundbegriffe,  mit  denen  man  con- 

[    struirt,  und  zweitens  eine  Methode,  um  aus  den  einfachen  Grund- 

I     gesetzen   dieser  Construction ,    welche   sich   auf  Zeitpunkte   und 

Raumpunkte    beziehen,     die    Gesetze    für    endliche    Zwischen- 


VI  Vorrede. 

Zeiten  und  Abstände,  welche  allein  der  Beobachtung  zugäng- 
lich sind  (mit  der  Erfahrung  verglichen  werden  können),  abzu- 
leiten." 

Die  erste  der  beiden  hier  von  Riemann  bezeichneten  Auf- 
gaben ist  die  Aufstellung  der  Differentialgleichungen,  gestützt 
auf  physikalische  Thatsachen  und  auf  Hypothesen.  Die  zweite 
ist  die  Integration  dieser  Differentialgleichungen  und  ihre  An- 
wendung auf  den  einzelnen  concreten  Fall,  und  dies  ist  Aufgabe 
der  Mathematik. 

Riemann  führt  nun  aus,  wie  sich  auf  den  Grundlagen,  die 
Galilei  und  Newton  gelegt  haben,  die  physikalischen  Theorien 
entwickelt  haben,  wie  die  Anschauungen  Newton's  in  den  vjer- 
schiedenen  Zweigen  der  mathematischen  Physik  zum  Ausdruck 
der  Gesetze  durch  Differentialgleichungen  geführt  haben,  und 
wie  die  Wissenschaft  noch  zu  der  Zeit,  da  er  schrieb,  auf  dem 
Standpunkt  Newton's  stehe. 

„Es  ist  seit  Newton  kein  neuer  Fortschritt  gemacht", 
schreibt  er;  „alle  Versuche,  über  diese  Grundbegriffe  hinaus  ins 
Innere  der  Natur  zu  dringen,  sind  bis  jetzt  missglückt;  der  Ein- 
fluss  der  späteren  philosophischen  Systeme,  wo  er  sich  in  der 
physikalischen  Literatur  geltend  gemacht,  hat  nur  den  Erfolg 
gehabt,  die  ursprüngliche  Auffassung  Newton's  zu  verunstalten 
und  Inconsequenzen  in  dieselbe  einzuführen." 

Dass  Riemann  selbst  an  einer  Vertiefung  der  Natur- 
erkenntniss  über  die  Newton 'sehen  Grundlagen  hinaus  mit 
Ernst  gearbeitet  hat,  wissen  wir  aus  seinen  Briefen  und  den  von 
ihm  hinterlassenen  naturphilosophischen  Fragmenten,  die  in  seinen 
gesammelten  Werken  (Leipzig  1876,  1.  Aufl.;  1892,  2.  Aufl.)  ver- 
öffentlicht sind.  Es  zeigen  sich  in  diesen  Fragmenten  deutliche 
Spuren  des  Bestrebens,  einerseits  die  verschiedenen  Natur- 
erscheinungen, wie  Licht,  Wärme,  Elektricität,  Gravitation  aus 
einer  gemeinsamen  Quelle  abzuleiten,  andererseits  sie  auf  eine 
Uebertragung  der  Wirkung  durch  eine  vermittelnde  Substanz 
zurückzuführen.  Die  angeführte  Stelle  deutet  aber  darauf,  dass  , 
er  zur  Zeit  als  er  sie  niederschrieb,  mit  den  Ergebnissen  seiner 
naturphilosophischen  Speculationen  noch  nicht  zufrieden  ge- 
wesen ist. 


Vorrede.  VII 

Seit  jener  Zeit  ist  fast  ein  halbes  Jahrhundert  verstrichen, 
und  die  Sachlage  ist  eine  andere  geworden. 

Von  England  her,  von  wo  uns  vor  zweihundert  Jahren  die 
Lehre  von  der  allgemeinen  Gravitation  gekommen  ist,  hat  sich  eine 
Anschauung  Bahn  gebrochen,  die,  wenigstens  was  die  Erschei- 
nungen der  Elektricität,  des  Magnetismus  und  des  Lichtes  betrifft, 
jenem  R i em an n' sehen  Ideale  nahe  kommt,  wenn  sie  uns  auch 
in  Bezug  auf  die  Gravitation  bis  jetzt  noch  im  Stiche  lässt.  Es 
ist  die  auf  Faraday's  Anschauungen  fussende,  von  Maxwell 
ausgebaute,  und  jetzt  fast  allgemein  angenommene  Theorie  des 
Elektromagnetismus,  und  des  Lichtes,  durch  die  diese  Erschei- 
nungen nicht  mehr  aus  einer  unvermittelten  Fernewirkung,  son- 
dern aus  einem  Spannungszustande  des  umgebenden  Raumes  ab- 
geleitet werden.  Hand  in  Hand  mit  der  Entwickelung  dieser 
Theorie,  die  grosse  Erscheinungsgebiete  auch  in  mathematisch 
befriedigender  Weise  erklärt,  ist  die  Erkenntniss  neuer  That- 
sachen  und  Erscheinungen  gegangen,  die  sie  auf  jedem  Schritte 
bestätigt  haben,  und  die  der  mathematischen  Theorie  eine  Fülle 
neuer  Aufgaben  stellt.  Wir  brauchen  nur  an  die  Experimente 
von  H.  Hertz  zu  erinnern,  die  eine  so  augenfällige  Ueberein- 
stimmung  in  *den  Gesetzen  der  Fortpflanzung  elektrischer  Wir- 
kung mit  der  Optik  ergeben  haben.  Alles  in  Allem  haben  wir 
es  hier  mit  einer  Anschauung  zu  thun,  die  auch  den  zu  er- 
freuen geeignet  ist,  der  in  den  physikalischen  Theorien  mehr 
sucht,  als  blosse  Darstellung  oder  Beschreibung  der  Erschei- 
nungen. 

Durch  diese  Entwickelung  hat  die  mathematische  Physik 
eine  durchgreifende  Umgestaltung  erfahren.  Es  ist  dies  aber 
nicht  so  zu  verstehen,  als  ob  nun  die  älteren  Theorien  falsch 
oder  überflüssig  geworden  seien.  Sie  haben  vielmehr  in  der 
Hauptsache  eine  neue  Bestätigung  und  tiefere  Begründung  ge- 
funden. Freilich  sind  wesentliche  Ergänzungen  hinzugekommen, 
die  auch  auf  die  mathematische  Behandlung  zurückwirken.  Hier- 
her gehören  die  schon  genannten  elektromagnetischen  Schwin- 
gungen, und  alle  die  neuen  Aufgaben,  die  aus  der  Weiter- 
entwickelung  der  Hydrodynamik,  der  Elasticitätslehre,  der  physi- 
kalischen Chemie  geflossen  sind. 


VIII  Vorrede. 

Auch  die  mathematischen  Hülfsmittel  für  die  Integration 
der  partiellen  Differentialgleichungen  haben  in  den  letzten  Jahr- 
zehnten manchen  Zuwachs  erhalten,  unter  denen  ich  hier  nur  die 
hauptsächlich  auf  Riemann's  EinÜuss  zurückzuführende  aus- 
gedehnte Anwendung  der  functionentheoretischen  Methoden  hervor- 
heben möchte. 

Wenn  sich  hiernach  der  Inhalt  der  mathematischen  Physik 
in  den  vierzig  Jahren,  seit  Riemann  diese  Vorlesung  zum  letzten 
Mal  gehalten  hat,  so  bedeutend  verändert  hat,  so  war  es  keine 
Frage,  dass  ein  unveränderter  oder  wenig  revidirter  Abdruck 
jener  Vorlesungen  gar  nicht  mehr  zeitgemäss  gewesen  wäre,  sollte 
das  Buch  mehr  als  bloss  historischen  Werth  haben,  sollte  es,  wie 
es  seiner  Zeit  gewesen  ist,  ein  Handbuch  sein,  das  auch  dem 
Physiker  in  leicht  verständlicher  Form  die  nöthigen  theoretischen 
Hülfsmittel  .bietet.  Es  musste  also  an  eine  vollständige  Neu- 
bearbeitung gegangen  werden.  Dabei  erschien  es  denn  auch  an- 
gemessen, die  Beschränkung  aufzugeben,  die  die  gemessene  Zeit 
einer  Universitätsvorlesung  vorschrieb.  In  den  Hattendorff  sehen 
Ausgaben  findet  sich  nichts  über  Elektricität  und  Magnetismus. 
Der  physikalische  Stoff  beschränkt  sich  auf  Wärmeleitung,  Elasti- 
cität  und  Hydrodynamik  Dies  war  um  so  mehr 'gerechtfertigt 
als  ßiemann  die  Schwere,  die  Elektricität  und  den  Magnetis- 
mus in  einer  anderen  Vorlesung  behandelt  hat,  die  gleichfalls 
von  Hattendorff  für  den  Druck  bearbeitet  ist  (Hannover  1876). 
So  entstand  denn  der  Plan,  um  einige  Vollständigkeit  zu 
erreichen,  das  Werk  in  zwei  Bänden  herauszugeben,  von  denen 
der  erste  jetzt  vorliegende  ausser  den  allgemeinen  mathe- 
matischen Hülfsmitteln  die  Gebiete  der  Elektricität  und  des 
Magnetismus,  und  zuletzt  die  Theorie  der  elektrolytischen  Ver- 
schiebungen, behandelt.  Der  zweite  Band,  der  dem  ersten  baldigst 
folgen  soll,  wird  die  Wärmeleitung,  die  Theorie  der  Schwingungen, 
einschliesslich  der  elektrischen,  die  Elasticitätstheorie  und  Hydro- 
dynamik enthalten. 

Eines  aber  muss  noch  hervorgehoben  werden.  Das  vorliegende 
Buch  soll  kein  physikalisches  Lehrbuch  sein.  Die  kurzen  Ent- 
wickelungen  der  einzelnen  physikalischen  Theorien  machen  keinen 
Anspruch  auf  Vollständigkeit.    Sie  sollen  nur  die  Theorien,   aus 


.Vorrede.  IX 

denen  die  behandelten  Probleme  entnommen  sind,  verständlich 
machen.  Der  Schwerpunkt  liegt  in  der  mathematischen  Behand- 
lung der  einzelnen  Probleme.     Es  ist  bei  der  Fülle  des  Stoffes 

selbstverständlich,  dass  bei  diesen  Problemen  nur  eine  sehr  be- 

• 

schränkte  Auswahl  getroffen  werden  konnte,  wobei  neben  dem 
physikalischen  besonders  auch  auf  das  mathematische  Interesse 
Gewicht  gelegt  ist.  Umständliche  Entwickelungen  und  Annähe- 
rungsrechnungen, so  sehr  sie  auch  dem  Physiker  in  Ermangelung 
besserer  und  strenger  Methoden  noth wendig  sein  mögen,  sofern 
sie  ohne  besonderes  mathematisches  Interesse  sind,  werden  ver- 
mieden. 

Ebenso  aber  sind  Fragen  von  nur  mathematischem  Interesse, 
die  dem  Physiker  allzu  abstract  erscheinen  möchten,  z.  B.  die 
schwierigen  tiefer  gehenden  UntersuchungeÄ  über  die  Existenz 
der  Lösungen,' nicht  in  den  Kreis  der  Betrachtungen  gezogen. 

Es  entstand  nun  aber  die  Frage,  ob  es  bei  dem  Plane, 
den  ich  hier  dargelegt  habe,  dessen  Duixhführung  eine  durch- 
greifende Umarbeitung  in  allen  Theilen  nöthig  machte,  noch 
gerechtfertigt  sei,  das  Werk  als  Vorlesung  Riemann's  zu  be- 
zeichnen. 

Ich  bin  mir  wohl  bewusst,  dass  ich  in  der  Hauptsache  die 
Verantwortung  allein  trage.  Da  aber  nicht  nur  die  Anlage  im 
Ganzen  in  ßiemann's  Weise  beibehalten  ist,  sondern  ich  auch, 
so  viel  in  meinen  Kräften  stand,  bemüht  gewesen  bin,  die  Arbeit 
in  ßiemann's  Sinn  und  Geist  fortzuführen,  so  habe  ich  es 
gewagt,  dem  Werke  auf  dem  Titel  den  Schmuck  von  Riemann's 
Namen  zu  lassen. 


Strassburg,  Juni  1900. 


H.  Weber. 
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Erster  Abschnitt. 

Bestimmte  Integrale. 


§.  1. 
Obere  und  untere   Grenze. 

Es  bedeute  ^  irgend  eine  Menge  reeller  Zahlen 

a  =  Oj,  «2,  «3,  .  .  . 

in  endlicher  oder  unendlicher  Anzahl,  jedoch  so,  dass  alle 
a  zwischen  zwei  endlichen  Zahlwerthen  eingeschlossen  sind. 

Wir  stellen  dann  den  Satz  an  die  Spitze,  dass  es  für 
die  Menge  91  eine  obere  und  eine  untere  Grenze  giebt. 

Es  sind  darunter  zwei  Zahlen  A,  B  zu  verstehen,  von  denen 
die  kleinere  Ä  nicht  grösser,  die  grössere  B  nicht  kleiner  als 
irgend  eine  der  Zahlen  91  ist,  während,  wenn  o  eine  beliebig 
kleine  positive  Zahl  ist,  sowohl  zwischen  Ä  und  J.  -f-  cd,  als 
auch  zwischen  B  und  B  —  o  (mit  Einschluss  der  Grenzen  A 
und  B)  noch  Zahlen  aus  91  enthalten  sind. 

Der  Beweis  dieses  Satzes,  auf  den  wir  hier  nicht  eingehen, 
ergiebt  sich  fast  von  selbst  aus  ^iner  strengen  Auffassung  des 
ZahlbegriflFes. 

§.  2. 
Functionen.    Stetigkeit. 

Man  nennt  eine  Variable  i/,  eine  Function  einer  Variablen  x 
und  setzt 

(1)  y=f(^). 

wenn  die  beiden  Variablen  so  von  einander  abhängig  sind,  dass 
zu  jedem  Werth  von  x  ein  bestimmter  Werth  von  y  gehört. 
Diese  Abhängigkeit  kann  durch  einen  analytischen  Ausdruck  be- 

1* 
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stimmt  sein,  oder  sie  kann  auch  auf  andere  Art,  z.  B.  graphisch, 
gegeben  sein,  wenn  y  die  Ordinate  einer  Curve  ist,  die  zu  der 
Abscisse  x  gehört  Die  Curve  kann  willkürlich  gezeichnet  ge- 
dacht werden. 

Es  kommt  auch  vor,  dass  die  Abhängigkeit  des  y  von  x 
nicht  für  alle  a?,  sondern  nur  in  einem  beschränkten  Intervall 
gegeben  ist. 

Sind  a,  h  irgend  zwei  Werthe  a  <  6»  so  bilden  alle  der 
Bedingung 

(2)  a  "^  X  ^  b 

genügenden  Werthe  von  x  das  Intervall 

^  =  (a,  b), 

dessen  Grösse  b  —  a  wir  gleichfalls  mit  ^  bezeichnen. 

Ist  d  =  (a,  ß)  irgend  ein  Intervall,  in  dem  die  Function  y 
überall  einen  bestimmten  Werth  hat,  und  in  dem  sämmtliche 
Werthe  der  Function  zwischen  endlichen  Grenzen  liegen,  so 
haben  diese  Werthe  von  y  nach  §.  1  eine  untere  und  eine  obere 
Grenze  -4,  B,  und  der  Unterschied 

D  =  B  —  A 

heisst  die  Schwankung  der  Function /(a;)  in  dem  Intervall  ö. 

Theilen  wir  das  Intervall  ^  in  kleinere  Intervalle  d,  die 
sämmtlich  kleiner  als  eine  willkürlich  anzunehmende  Grösse  d 
sind,  so  heisst  die  Function  f{x)  in  dem  Intervall  ^  stetig, 
wenn  die  obere  Grenze  der  Schwankungen  D  in  den  Theilinter- 
vallen  sich  zugleich  mit  d  der  Grenze  Null  nähert. 

Sind  f(x)  und  (p(x)  zwei  stetige  Functionen,  so  sind  auch 
Summe,  Differenz  und  Product  in  demselben  Intervall  stetig. 
Für  den  Quotienten  f(x)  :  (p  (x)  gilt  dies  nur  unter  der  Voraus- 
setzung, dass  (p  {x)  in  dem  Intervall  nicht  Null  wird. 

Diese  Definitionen  lassen  sich  auch  auf  Functionen  mehrerer 
Variablen  ausdehnen.  Sind  z.  B.  a?,  y  rechtwinklige  Coordinaten 
in  einer  Ebene,  und  0  die  Ordinate  einer  krummen  Oberfläche, 
so  ist 

eine  Function  von  zwei  Variablen.  Ebenso  ist,  wenn  x^  y,  z 
rechtwinklige  Coordinaten  im  Räume  sind, 

u  =  f{x,y,z) 
eine  Function   von  drei  Variablen,   wenn  zu  jedem  Punkte   ein 
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bestimmter  Werth  von  u  gehört.  Diese  Functionen  brauchen  nur 
in  einem  endlichen  Gebiete  T  der  Ebene  oder  des  Raumes  ge- 
geben zu  sein,  und  dem  Intervalle  ö  entsprechen  hier  Elemente  r 
der  Ebene  oder  des  Baumes,  die  das  Gebiet  T  ganz  erfüllen, 
deren  Lineardimensionen  sämmtlich  unter  einer  bestimmten 
Grenze  d  liegen.  Auch  hier  haben  die  Werthe  einer  Function 
in  einem  Elemente,  wenn  sie  zwischen  endlichen  Grenzen  liegen, 
eine  obere  und  untere  Grenze,  deren  Differenz  die  Schwankung 
der  Function  im  Elemente  d  ist,  und  die  Function  ist  stetig, 
wenn  die  obere  Grenze  der  Schwankung  zugleich  mit  d  un- 
endlich klein  wird. 

V^on  einer  in  einem  endlichen  Gebiete  stetigen 
Function  gilt  der  Satz,  dass  sie  jeden  zwischen  der 
oberen  und  unteren  Grenze  gelegenen  Werth  für  einen 
Punkt  des  Gebietes  annimmt. 

Es  ist  hier  wohl  am  Platze,  darauf  hinzuweisen,  dass  eine 

Function  f{x^y\  die  für  jeden  Werth  von  x  eine  stetige  Function 

von  y,  und  'für  jeden  Werth  von  y  eine  stetige  Function  von  x 

ist,  darum  noch  nicht  eine  stetige  Function  der  beiden  Variablen 

x^  y    in   dem   oben   festgesetzten   Sinne  ist.      So   ist  z.  B.   die 

Function 

x^ 

x^  -f  y^ 

für  jedes  x  eine  stetige  Function  von  y  (die  f ür  a?  =  0  identisch 
für  jedes  y  Null  wird)  und  für  jedes  y  eine  stetige  Function 
von  X  (für  1/  =  0  identisch  =  1),  und  doch  schwankt  die  Func- 
tion in  jeder  noch  so  kleinen  Umgebung  des  Punktes  a?  =  0, 
y  =  0  zwischen  den  Werthen  0  und  1. 

Von  der  Stetigkeit  in  einem  Intervalle  muss  die  Stetigkeit 
in  einem  Punkte  unterschieden  werden. 

Eine  Function  f{x)  heisst  in  dem  Punkte  a  stetig,  wenn 

sich  f{x)  der  Grenze  /(a)  nähert,  mag  x  von  kleineren  oder  von 

grösseren  Werthen  her  der  Grenze  a  zustreben,  oder  in  Zeichen, 

wenn  > 

lim  f{x)  =  /(a) 

ist. 

Man  sieht,  dass  eine  Function,  die  in  einem  Intervalle  stetig 
ist,  auch  in  jedem  einzelnen  Punkte  dieses  Intervalles  stetig  ist. 
Denn   wenn   die  Function  in    a    nicht    stetig    ist,    so    ist    ihre 


Schwankung  in  einem  noch  so  kleinen,  den  Punkt  a  enthaltenden 
Intervalle  gröBser  als  eine  endliche  Grösse.  Von  Heine  ist 
auch  das  Umgekehrte  bewiesen,  nämlich,  dasB  eine  in  jedem 
einzelnen  Punkte  eines  Intervalles  stetige  Function  auch  in  dem 
Intervalle  Stetig  ist. 


Bestimmte  Integrale. 
Es  sei  y  =f(x)  eine  in  dem  Intervalle 
(1)  J  =  (a,  b) 

stetige  Function  einer  Variablen  x.  Das  Intervall  ^  theilen 
wir  nun  in  Theilintervalle  S,  die  alle  unter  einer  oberen  Grenze  d 
liegen,  bo  dass 

(2J  ^  r=  £S 

ist.    Eines  dieser  Theilintervalle  d  ist  in  der  Fig.  1  durch  die 
Endpunkte  a,  ß  bezeichnet.    Ist  g  die  Ahscisse  eines  Punktes  in 
Yi„  1  dem  Intervalle  S,  so  ist  d&B 

Product  d/(|)  der  Flächen- 
inhalt des  über  S  stehenden 
Rechtecks  von  der  Höhe 
/(l),  und  die  Summe 
(3)  S  =  £«/«) 
ist  der  Inhalt  einer  aus 
solchen  Rechtecken  zusam- 
mengesetzten Fläche ,  die 
sich  der  durch  die  Curve 
y=^/(x)  begrenzten  Fläche 
(abcd)  um  so  mehr  anschliesst,  je  kleiner  die  Theilintervalle  S 
werden,  oder  je  kleiner  deren  obere  Grenze  d  ist. 

Die  Summe  iS  nähert  sich  nun  mit  unendlich  ab- 
nehmendem d  einer  festen  Grenze,  nämlich  dem  Flächen- 
inhalte der  erwähnten  Fläche,  der  das  bestimmte  Inte- 
gral von/(a:)  zwischen  der  Grenze  a  und  h  heisst,  und  mit 


/W  dl! 


bezeichnet  wird. 
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Der  Beweis  hierfür  ergiebt  sich  aus  folgenden  Betrachtungen. 
Sind  Ä^  B  die  untere  und  obere  Grenze  von  f(x)  im  Inter- 
valle z/,   so  folgt  aus  (2)  und  (3) 

A2KS<:B^, 

und  mithin,  wenn  S  einen  in  dem  Intervalle  zi  gelegenen  Wertli 
von  X  bedeutet,  der  der  Bedingung 

A<:f(SXB 

genügt : 

(4)  8  =  z//(Ä). 

Es  hat  also  8  jedenfalls  einen  endlichen  Werth. 

Sind  ferner  ^,  h  die  untere  und  obere  Grenze   von  f(x)  in 
dem  Intervalle  d,  so  ist 
(5;  ügS  <:  S<:2hd. 

Wenn  also 

D  =  h  —  g 

die  Schwankung  der  Function  im  Intervalle  d  ist,  so  sind  die 
Schwankungen  der  Summe  S  bei  festgehaltenen  .8  nicht  grösser 
als  2JDÄ,  und  wenn  G  die  obere  Grenze  von  D  ist,  nicht 
grösser  als  G  ^,  und  sind  also  wegen  der  vorausgesetzten  Stetig- 
keit von  f{x)  bei  unendlich  abnehmendem  d  unendlich  klein. 

Wenn  wir  aber  das  Intervall  8  in  kleinere  Intervalle  ä'  ein- 
theilen  und  mit  |'  einen  in  8'  gelegenen  Werth  von  x  bezeichnen, 
so  ist,  wenn  wir  die  Formel  (4)  auf  das  Intervall  8  anwenden, 

^ö'/do  =  Ä/(i), 

wo  I  in  d  liegt,  und  mithin  ist  die  dieser  weiter  getriebenen 
Eintheilung  entsprechende  Summe 

(6)  S  =  2:2:8' fig)  =  id/d) 

unter  den  verschiedenen,  Werthen  von  8  enthalten.  Nehmen  wir 
jetzt  zwei  beliebige  Eintheilungen  von  J  in  Theilintervalle  8^ 
und  dg,  so  erhalten  wir  eine  dritte  Eintheilung  in  kleinere  Inter- 
valle d,  wenn  wir  die  beiden  ersten  Eintheilungen  zusammen  be- 
stehen lassen,  und  die  mit  diesen  Eintheilungen  nach  (3)  ge- 
bildeten Summen  Si,  S^i  8  werden  nach  (6)  identisch,  wenn  man, 
bei  gegebenen  Mittel  werthen  g  in  der  Summe  S,  die  Mittel- 
werthe  ^1,  |a  in  den  Summen  8^  und  8^  passend  bestimmt,  und 
daraus  folgt,  dass  sich  mit  8  zugleich  81  und  8^  einer  und  der- 
selben festen  Grenze  nähern,  auch  wenn  die  Mittelwerthe  |i,  |, 
anders  gewählt  sind. 


8 
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Es  ist  nun  leicht  zu  sehen,  dass  dieser  Grenzwerth  von  S  zu- 
gleich den  Inhalt  F  der  von  der  Gurve,  den  Endordinaten  und 
der  Abscissenaxe  begrenzten  Fläche  ausdrückt.  Denn  zieht  man 
für  jedes  Theilstück  die  Parallele  mit  der  Abscissenaxe  durch  den 
höchsten  Punkt  der  Curve,  so  wird  S  >  F,  zieht  man  sie  durch 
den  tiefsten  Punkt,  so  wird  S  <;  JF.  Folglich  fällt  der  Grenz- 
werth von  8  mit  F  zusammen. 


(Erweiterung  des  Integralbegrifies. 

Die  Stetigkeit  der  Function  f(x)  in  dem  Intervalle  z/,  die 
wir  bisher  vorausgesetzt  haben,  ist  für  die  allgemeine  Definition 
des  bestimmten  Integrals  nicht  nothwendig.  Die  nothwendigen 
und  hinreichenden  Voraussetzungen,  die  in  dieser  Beziehung  über 
die  Function /(a?)  gemacht  werden  müssen,  sind  von  Biemann 
festgestellt  1).  Wir  führen  hier  nur  die  Erweiterungen  des 
Integralbegriflfes  auf,  die  für  die  Anwendung  von  Wichtig- 
keit sind. 

1*  Wenn  die  Function  f(x)  nicht  durchweg  stetig  ist,  so  soll 
sie  so  beschaffen  sein,  dass  jedes  endliche  Intervall,  in  dem  die 
Fig.  2.  Function  f{x)  gegeben  ist,  in  eine  end- 

liche Anzahl  von  Theilintervallen  zer- 
fällt, in  deren  jedem  einzelnen  f(x) 
stetig  ist,  so  dass  die  Function  mit 
der  Annäherung  von  x  an  einen  Theil- 
punkt  zweier  solcher  Intervalle  einen 
—  bestimmten,  aber  beiderseits  verschie- 
denen Grenzwerth  erhält.  Um  einen 
kurzen  Ausdruck  zu  haben,  wollen  wir  .solche  Functionen  (nach 
C.  Neumann)  abtheilungsweise  stetig  nennen. 

In  der  Fig.  2  sind  (a,  c)  und  (c,  b)  zwei  solche  Intervalle. 
In  c  findet  eine  plötzliche  sprungweise  Aenderung  der  Function, 
eine  Unterbrechung  der  Stetigkeit  statt,  und  die  beiden  dort  zu- 

^)  Bernhard  Biemann' s  gesammelte  mathematische  Werke.  Zweite 
Auflage  (Leipzig  1892),  S.  239.  Riemann  spricht  dort  (S.  242  bis  243) 
den  nicht  schwer  zu  beweisenden  Satz  aus,  dass  eine  Function,  die  in  einem 
endlichen  Intervalle  nicht  unendlich  viele  Maxima  und  Minima  hat,  auch 
wenn  sie  unendlich  viele  ünstetigkeitsstellen  besitzt,  wenn  sie  nicht  unend- 
lich wird,  immer  intepfrirbar  ist. 


a 
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sammenstossenden  Werthe  von  f{x)  werden  (nach  einer  von 
Dirichlet  eingeführten  Bezeichnung)  mit 

/(c— 0)    und    /(c  +  0) 

bezeichnet  i).  Für  solche  Fälle  wird  das  bestimmte  Integral  der 
Function  f{x)  einfach  durch  die  Formel  erklärt: 

}>  c  h 

(1)  [fix)  dx  =  {f{x)  dx  +  ^f(x)  dx, 

a  a  c 

und  diese  Formel  gilt  natürlich  auch,  wenn  c  kein  ünstetigkeits- 
punkt  ist. 

Wenn   wir  nach  dieser  Festsetzung   ein  Integral  mit  ver- 
änderlicher oberer  Grenze  x  betrachten: 

X 

(2)  F{x)  =  \f{x)  dx  a  ^  X  ^  b; 

a 

80  ist  F(x)  selbst  dann  eine  stetige  Function  von  rr,  wenn/(a;) 
nicht  stetig  ist.  Denn  ist  8  =  (a,  ß)  irgend  ein  Theilintervall, 
so  ist  die  Schwankung  von  F(x)  in  diesem  Intervalle  dieselbe  wie 
die  der  Function 


X 


Fix)  —  F(k)  =  \f{x)dx  (x^x^ß, 

a 

und  diese  Differenz,  und  also  auch  ihre  Schwankung,  ist  absolut 
kleiner  als  g  d,  wenn  g  grösser  ist  als  der  absolut  grösste  Werth 
von  f(x)  im  Intervalle  S.  Das  Product  g8  wird  aber  zugleich 
mit  d  unendlich  klein.  Die  Function  f(x)  ist  der  Differential- 
quotient der  Function  F(x). 

2.  Die  Definition  des  Integrals  durch  die  Summe  S  versagt, 
wenn  die  Function  f(x)  in  dem  Integrationsintervalle  oder  an 
einer  der  Grenzen  unendlich  wird.  Nehmen  wir  an,  die  Func- 
tion f{x)  wachse  über  alle  Grenzen ,  wenn  sich  x  von  grösseren 
Werthen  her  dem  Werthe  a  nähert,  sei  aber  sonst  in  dem  Inter- 
valle (a,  b)  endlich.    Dann  ist 


*)  Wenn  die  Function  f{x)  endlich  ist  und  in  einem  eudlichen  Inter- 
valle nicht  unendlich  viele  Maxima  und  Minima  hat,  so  hat  für  jedes  x 
sowohl /(a? -4-0)  als /(« — 0)  einen  bestimmten  Werth.  Dies  ist  wohl  zu- 
erst von  Riemann  ausgesprochen.  (Mathematische  Werke,  2.  Aufl.,  S.  237, 
Anmerkung.) 
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h 

(3)  F(x)  =  ^f{x)dx 


X 


80  lange  x  >  a  ist,  eine  wohl  definirte  Function  von  x. 

Es  ist  nun  möglich,  dass,  wenn  sich  x  der  Grenze  a  nähert, 
F(x)  einer  bestimmten  Grenze  F(ä)  zustrebt,  und  dann  setzen 
wir  definitionsweise 

b 

(4)  F(a)=\fix)dx. 

a 

Wenn  ein  solcher  bestimmter  Grenzwerth  F(a)  vorhanden  ist, 
dann  nennen  wir  das  Integral  (3)  convergent.  Wenn  aber  F(x) 
mit  der  Annäherung  von  x  an  a  unendlich  wird  oder  keinen  be- 
stimmten  Grenzwerth  hat,  dann  heisst  das  Integral  divergent.  In 
diesem  Falle  wird  dem  Zeichen  (4)  keine  Bedeutung  beigelegt. 

Ein  einfaches  Kennzeichen  der  Gonvergenz  des  Integrals  ist 
folgendes: 

I.    Das  Integral  F(x)  convergirt,  wenn  sich  ein  posi- 
tiver Exponent  fc  <;  1  so  bestimmen  lässt,  dass 

{x  —  aff{x) 

bei  X  =  a  in  endlichen  Grenzen  bleibt. 

Man  darf  aber  nicht  umgekehrt  schliessen,  dass,  wenn  ein 
solcher  Exponent  nicht  existirt,  das  Integral  immer  divergent  sei. 
Insbesondere  lassen  sich  solche  Fälle,  in  denen  f{x)  bei  der  An- 
näherung an  a  unendlich  oft  sein  Zeichen  wechselt,  schwer  unter 
eine  allgemeine  Kegel  bringen. 

Ein  ausreichendes  Kennzeichen  der  Divergenz  können  wir 
in  folgendem  Satze  aussprechen: 

II.  Wenn  die  Function  {x  —  o)f{pc)^  so  lange  x  zwi- 
schen a  und  c  liegt,  nicht  unter  eine  positive 
Constante  A  heruntersinkt,  insbesondere  also, 
wenn  {x  —  a)f(x)  für  ic  =  a  einen  von  Null  ver- 
schiedenen Grenzwerth  hat,  so  ist  das  Integral 
F(x)  divergent. 

Denn  dann  ist,  so  lange  a  <Z  x  <Z  c^ 

{x-a)f(x)>A 
und  folglich 
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i/(.),(.>^l^ 


X  X 

Es  ist  aber 

c 

dx  ,      c  —  a 

=    log 

X  —  a  X  —  a 

X 


1 


was  für  X  :=•  a  unendlich  wird. 

Wenn  die  Function  f{x)  statt  an  der  unteren  Grenze  a  an 
der  oberen  Grenze  h  unendlich  wird,  so  ist  die  Sache  ebenso, 
nur  dass  man  die  Function 


Fix)    =   ^f{x)d 


X 

"  X 


mit  der  Annäherung  von  o;  an  &  zu  betrachten  hat. 

Der  J'all  endlich,  dass/(a:)  in  einem  inneren  Punkte  c  des 
Integrationsintervalles  (a,  6)  unendlich  wird,  wird  durch  die 
Formel  (1)  auf  die  beiden  soeben  betrachteten,  speciellen  Fälle 
zurückgeführt. 

3.   Wenn  das  Integral 


F{x)  =  ^fix)d 


X 

a 

mit  unendlich   wachsendem  x   einer  bestimmten   Grenze  C  zu- 
strebt, so  setzen  wir 


C 


00 

=  \f{x)dx. 


a 

und   definiren  also  ein  Integral  mit  einer    unendlichen   Grenze 
durch  die  Grenzgleichung 

00  ^ 

(5)  \f(x)dx  =  lim  \f(x)dx. 


a  a 


Wir  sagen  auch  hier,  das  Integral 

00 

\f(x)dx 


convergire  oder  divergire,  je  nachdem  ein  solcher  bestimmter 
endlicher  Grenzwerth  vorhanden  ist,  oder  nicht. 
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Hiernach  ist  die  Bedeutung  der  Zeichen 

b  +00 

\f(x)dx,  \f(x)dx 

—  00  — 00 

gleichzeitig  mit  erklärt.    Hier  gilt  das  folgende  Kennzeichen  für 
die  Convergenz:  ? 

HL    Das  Integral  F(a;)  convergirt  für  a:=  oo,  wenn  sich 
ein  Exponent  1c  >  l  finden  lässt,  so  dass 

für  a?  =  00  in  endlichen  Grenzen  bleibt. 

Auch  dieses  Kriterium  ist  nicht  umkehrbar,  und  hier  sind  be- 
sonders die  Fälle  von  Bedeutung,  in  denen  die  Function  f{x)  un- 
aufhörlich ihr  Vorzeichen  wechselt,  etwa  wie  die  trigonometri- 
schen Functionen  sino;,  coso;. 

Man  unterscheidet  bedingt  convergente  und  unbedingt 
convergente  Integrale  und  nennt  unbedingt  convergente  Inte- 
grale solche,  bei  denen  die  Convergenz  nicht  aufhört,  wenn  die 
Function  f(x)  überall  durch  ihren  absoluten  Werth  ersetzt  wird. 
Bei  den  bedingt  convergenten  Integralen  dagegen  beruht  die 
Convergenz  wesentlich  darauf,  dass  sich  die  positiven  und  nega- 
tiven Bestandtheile,  deren  jeder  für  sich  unendlich  ist,  in  be- 
stimmter Weise  gegenseitig  aufheben. 

Als  nothwendige  und  hinreichende  Bedingung  für  die  Con- 
vergenz ist  Folgendes  zu  bemerken: 

IV.    Das  Integral 


I 


a 


f(x)  dx 


ist  convergent,  wenn  das  Integral 


c 

1 


f(x)  d  X 

b 

kleiner  als  eine  beliebig  kleine  gegebene  Grösse 
CD  wird,  wenn  b  und  c  beide  grösser  sind  als  eine 
hinlänglich  grosse  Zahl  n. 

Denn  wenn  diese  Bedingung  erfüllt  ist,  so  sind  die  Schwan- 
kungen der  Function  F(x),  sobald  x  grösser  als  n  geworden  ist, 
kleiner  als  co. 
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§.  5. 
Der  erste  Mittelwerthsatz. 

Bedeutet  ai,  aj,  .  >  .^  ctn  eine  Reihe  positiver  Zahlwerthe  und 
Ai,  ^,  .  .  .,  hn  eine  zweite  Reihe  beliebiger  Zahlen,  so  wird  die 
Summe 

J.  =  Äi  ai  -f-  Äa  aa  -f"  *  •  •  ''n  ^» 

vergrössert,  wenn  man  die  sämmtlichen  h  durch  das  grösste 
unter  ihnen,  Cr,  und  verkleinert,  wenn  man  sie  durch  das  kleinste, 
y,  ersetzt;  es  ist  also 

ff((h  +  »a \-  ünX  Ä  <:  G{ai  +  aa [-  a«), 

und  wenn  man  also 

(1)  J.  =  w  (Oi  -|-  Oa [-  a„) 

setzt,  so  ist  w  ein  Mittelwerth  unter  den  verschiedenen  Werthen 
von  Ä,  d.  h.  w  genügt  der  Ungleichung 

(2)  9  <m  <  G, 

und  das  Zeichen  <;  würde  nur  dann  durch  das  Gleichheitszeichen 
zu  ersetzen  sein,  wenn  alle  h  und  folglich  auch  g  und  G  ein- 
ander gleich  sind. 

Die  Formel  (1)  gilt  natürlich  ebenso,  wenn  die  Oj,  aa,  .  .  .,  öt« 
alle  negativ  sind. 

Dieser  Satz  lässt  sich  auf  die  das  bestimmte  Integral 
definirende  Summe  anwenden  und  giebt  dann  folgendes  Resultat: 
Es  sei 

(3)  f(x)   =   q>{x)7\>  {x) 

das  Product  zweier  Functionen,  von  denen  die  erste  q>{x)  in  dem 
Intervalle  /1  =  (a,  b)  nur  positive  oder  wenigstens  keine  nega- 
tiven Werthe  annimmt.     Ist  dann  wie  im  §.  3 

80  ergiebt  sich  nach  (1) 

S  =  mS9(S)«, 

worin  m  einen  Werth  bedeutet,  der  zwischen  der  unteren  und 
oberen  Grenze  der  Function  ^  (x)  liegt.  Wenn  also  die  Function 
if(x)  stetig  ist,  so  giebt  es  einen  Werth  |,  so  dass 

m  =  ^(1) 


14  Erster  Abschnitt.  §.  6. 

wird,  und  der  Grenzübergang  zu  unendlich  kleinen  S  liefert  die 

Formel 

b  b 

(4:)  (p{x)ip(x)dx  =  ^(1)     (p(x)dx. 

a  a 

Hierin  ist,  um  das  Gesagte  zu  wiederholen,  tp  (x)  eine  Func- 
tion, die  in  dem  Intervalle  (a,  b)  nicht  negativ  wird,  die  aber  auch 
unstetig  sein  kann.  if{x)  ist  eine  endliche  und  stetige  Function, 
und  ^  ist  ein  im  Allgemeinen  nicht  bekannter  Werth  von  x  im 
Intervalle  ^, 

Natürlich  gilt  die  Formel  ebenso,  wenn  (p{x)  im  Intervalle 
nicht  positiv  wird;  und  wenn  die  Function  tlf{x)  unstetig  sein 
sollte,  so  tritt  an  Stelle  von  ^(^)  ein  mittlerer  Werth  zwischen 
der  unteren  und  oberen  Grenze  der  Function  tlf(x). 

Die  Formel  (4)  nennen  wir  den  ersten  Mittelwerthsatz. 
Einen  speciellen  Fall  davon  erhalten  wir,  wenn  wir  (p{x)  =  l 
annehmen:* 

b 

(5)  |/(^)d«  =  /(|)(6-a). 

a 

§.  6. 
Der  zweite  Mittelwerthsatz. 

Der  zweite  Mittelwerthsatz  bezieht  sich  gleichfalls  auf  Inte- 
grale, in  denen  die  integrirte  Function  das  Product  zweier  Func- 
tionen ist.    Es  sei  also 

(1)  fix)  =  q>(x)tl;{xl 

und  es  werde  vorausgesetzt: 

Die  Function  tlf(x)  sei  in  dem  Intervalle  zi  =  (a,6)  mit 
wachsendem  x  nirgends  wachsend  oder  nirgends  ab- 
nehmend. 

Die  Function  (p(x)  setzen  wir  als  stetig  voraus. 
Wir  führen  noch  die  Hülfsfunction 

(2)  F{x)  =  ((p(x)dx 

ein,  indem  wir  die  untere  Grenze  (oder  eine  additive  Constante 
im  unbestimmten  Integrale)  nach  Willkür  festsetzen. 
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Nun  theilen  wir  das  Intervall  ^  in  Theilintervalle  *   ein, 
indem  wir  die  Punkte 

Oq,   0(l9   0^)   .   .   .,   «H 

in  dieser  Grössenfolge  annehmen,  und  dabei 

(3)  «0  =  «1        «n  =  6^        a»  —  a<-i  =  ii 
setzen.    Dann  ist  nach  dem  ersten  Mittelwerthsatze 

(4)  Fisti)  -  F(«f  _ ,)  =  [  9  («)  d  a;  =  9  (|0  Ä, , 


"<-i 


wenn  |<  ein  Mittelwerth  in  dem  Intervalle  Ä,-  ist  Diese  Gleichang 
moltipliciren  wir  nun  mit  ^(|<)  und  bilden  die  Summe 


oder,  wenn  man  die  Glieder  dieser  Summe  anders  anordnet  und 
F(ao)  =  F(a\  F(cCn)  =  F{b)  setzt: 

(5)  2  q>  (I.)  i>  (10  Ä,  =  F(«,)  [t  (10  -  n,  (i,)] 

+  -P'C«,)  [?C«,)  -  !C(I,)]  H 

+  J'(«„_,)[* (!„-.)  -  ^(W] 
+  1|;(|„)F(6)  -  tf(^i)F(a). 

Nun  haben  nach  der  Voraussetzung  die  Differenzen 

alle  dasselbe  Vorzeichen,  und  daher  können  wir  den  Satz  des 
§.  5  anwenden.  Nach  diesem  Satze  können  wir  die  Factoren 
F(ai),  F(oc2%  ...,  F(an-i)  durch  einen  Mittelwerth  ersetzen,  und 
da  F(xy  eine  stetige  Function  ist,  können  wir  einen  im  Inter- 
valle ^  gelegenen  Werth  ^  so  bestimmen,  dass  dieser  Mittel- 
werth JP(|)  wird.    Dann  giebt  die  Formel  (5) 

(6)  S  q>  (10  ^  (I,)  Ä,  =  F(|)  { 1^  aO  -  *  (In) } 

+  *(ln)i^(6)-!('(IJi^(a). 

Wenn  man  nun  die  8i  unendlich  klein,  also  ihre  Anzahl  zu- 
gleich unendlich  gross  werden  lässt,  so  gehen  |i  und  |n  in  « 
und  h  über,  und  die  Formel  (6)  ergiebt 
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(7)  ^q>(x)^(x) 


dx 


a 


=    r\>(h)F{V)  —  ^{a)F{a)  +  JF(|)  [^(a)  -  ^{h)\ 

Ueber  die  Stetigkeit  der  Function  ^(a?)  ist  nichts  voraus- 
gesetzt. Es  können  sogar  unendlich  viele  Unstetigkeiten  vor- 
kommen, wenn  nur  die  Bedingung  erfüllt  ist,  dass  ^(rc)  mit 
wachsendem  x  nicht  wächst  oder  nicht  abnimmt.  Nur  ist  in 
der  Formel  (7),  wie  die  Ableitung  aus  ^('(li)  und  ^(|«)  zeigt, 
^  (a  +  0)  und  ^  (6  —  0)  unter  ^(a)  und  i^(6)  zu  verstehen. 

Auch  die  Function  (p  (x\  die  wir  hier  als  stetig  vorausgesetzt 
haben,  kann  Stetigkeitsunterbrechungen  in  endlicher  Anzahl  haben, 
was  aber  für  die  Anwendungen  von  geringerer  Bedeutung  ist, 
und  daher  hier  nicht  weiter  verfolgt  werden  soll. 

Mit  Benutzung  der  Relationen 

F(|)  —  F(a)  ={q)(x)dx,        F(b)  —  F(|)  ={(p(x)dx 

können  wir  schliesslich  dem  zweiten  Mittelwerthsatze  die  elegantere 
Gestalt  geben: 

b  ^  b 

(8)  q)(x)tl;(x)dx  ==  tl}(a)    (p(x)dx -\-tl;(b)    (p(x)dx, 


a 

oder  auch 

b 


(9)        \(p(x)'tlf(x)dx  =  if(a)  \  (p (x) dx  +  [^(6)  — 1(^)]  \vi^)d x. 

a  a  % 

Beide  Mittelwerthsatze  sind  auch  anwendbar,  wenn  die 
Grenzen  der  Integration  unendlich  werden,  vorausgesetzt,  dass 
die  darin  vorkommenden  Integrale  noch  convergent  bleiben  i). 

Bedingt  convergirende  Integrale. 

Der  zweite  Mittel werthsatz  führt  zu  dem  folgenden,  häufig 
angewandten  Kennzeichen  für  die  Convergenz  eines  Integrals: 

^)  Der  zweite  Mittelwerthsatz  ist  zuerst  von  0.  Bonnet  (1849)  aus- 
gesprochen, aber  lange  unbeachtet  geblieben.  Er  ist  von  P.  du  Bois- 
Beymond  wieder  entdeckt  und  allgemein  bewiesen  (1875). 
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Ist 

X 

q)(x)  dx 


I 


eine  Function  von  x,  die  mit  unendlich  wachsen- 
dem X  in  endlichen  Grenzen  bleibt,  und  tlf(x)  eine 
Function,  die  von  einem  bestimmten  x  an  be- 
ständig abnimmt  und  sich  dabei  mit  unendlich 
wachsendem  x  der  Grenze  Null  nähert,  so  ist 


00 


q)  (x)  tlf(x)dx 

a 

convergent. 

Die  Voraussetzung  über  die  Function  9  (x)  involvirt,  wie  man 
bemerkt,  nicht  die  Convergenz  des  Integrals 


[ 


q)(x)dx, 

a 

Der  Beweis  ergiebt  sich  aus  dem  Kriterium  §.  4,  IV.  und  aus 
dem  zweiten  Mittelwerthsatze.    Danach  ist  nämlich 

c  Sc 

q>(x)ilf(x)dx  =  '^{b)    q>(x)dx  -\-  ^(c)    qj{x)dx, 

und  man  sieht,  dass  diese  Grösse  kleiner  gemacht  werden  kann 
als  eine  beliebig  kleine  Grösse  o,  wenn  h  und  c  grösser  sind 
als  eine  hinläi)glich  grosse  Zahl  n. 

Betrachten  wir  z.  B.  die  Functionen 


X 

wix  dx  =  cos a  —  cos x 


1 

a 

X 

1 


COS X  dx  =  —  sin a  +  sin a?, 


so'sieht  man,  dass  die  gemachte  Voraussetzung  erfüllt  ist,  wenn 
sino;  oder  cosa?  für  q>{x)  gesetzt  wird. 

Demnach  sind  für  ein  positives  a  und  a  die  beiden  Integrale 


00  OB 

f  sina?  ,  Ccosx  , 

äx,  — —  dx 

J    X«  '  }    X" 


a  a 


Riemann-Weber,  Partielle  Differentialgleichungen. 
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convergent.    Beachtet  man   noch  wegen  der  unteren  Grenze 
das  Kriterium  §.  4,  L,  so  folgt,  dass  von  den  Integralen 


1 


OD  00 

sina?   ,  Ccosx  j 

ax^  — --  dx 


X'^  '  ]     X' 


das  erste  convergirt,  so  lange  a  zwischen  0  und  2,  das  zweite, 
so  lange  a  zwischen  0  und  1  liegt. 

§.   8. 

Stetigkeit  eines  bestimmten  Integrals  als  Function 

eines  Parameters. 

Wenn  in  einem  bestimmten  Integrale 

h 


(1)  o{y)  =  ^n^.y)d 


X 


a 


die  unter  dem  Integralzeichen  stehende  Function,  ausser  von  a?, 
von  einer  zweiten  Variablen  y,  einem  sogenannten  Parameter, 
abhängt,  so  ist  das  Integral  selbst  eine  Function  dieser  Variablen  y. 
Es  gilt  dann  der  Satz: 

1.  Wenn  f{x^y)  eine  stetige  Function  der  beiden 
Variablen  x^y  ist,  so  ist  0(y)  eine  stetige  Func- 
tion von  y. 

Denn  ist  die  Schwankung  der  Function  /(x^y)'^  während  x 
fest  bleibt  und  y  ein  Intervall  ä  durchläuft,  kleiner  als  2),  so 
kann  man  2)  von  x  unabhängig  annehmen,  und  doch  bei  der 
Voraussetzung  der  Stetigkeit  von/(a?,t/)  zugleich  mit  d  unendlich 
klein  werden  lassen  (§.  2).  Dann  ist  aber  die  Schwankung  von 
0(y)  kleiner  als  I)(b  —  a),  worin  die  Stetigkeit  von  0{y)  liegt. 

Dieser  Satz  gilt  zunächst  nur  für  den  Fall  endlicher  Grenzen. 
Wird  eine  Grenze  unendlich,  so  erhält  man  durch  Anwendung 
des  ersten  Mittelwerthsatzes  folgende  Fassung  des  Satzes  von 
der  Stetigkeit.  • 

2.  Das  Integral 


(2)  ^{y)  =  j^{x)q>{x,y)d 


ist  eine  stetige  Function  von  y,   wenn  Tf^(ir)  im 


g.  8.  Stetigkeit  eines  bestimmten  Integrals.  19 

Integrationsintervalle    positiv    ist,    wenn   das 
Integral 

dx 


(3)  j  t(x): 


convergirt,     und     wenn     q>(x^y)     in     endlichen 
Grenzen  bleibt  und  für  endliche  x  eine  stetige 
Function  von  o?,  y  ist. 
Denn  setzt  man 

^(y)  =  \i^(^)fp{^,y)dx  +  \tl;{x)(p{x,y)dx, 

a  b 

so   kann  man  zunächst  6  von   t/   unabhängig   so   gross  an- 
nehmen, dass  das  Integral 


f 


if(x)  dx 

b 
und  folglich  auch 

00 

^  (^)  V  (^'  y)  d^ 


1 


b 

kleiner  wird  als  eine  beliebig  kleine  Grösse  Y^  a>.  Dann 
ist  auch,  während  y  ein  Intervall  d  durchläuft,  die  Schwankung 
dieses  Integrals  kleiner  als  ^/^  o,  und  dann  kann  man  noch  nach 
dem  Satze  1.  das  Intervall  d  so  klein  annehmen,  dass  auch  die 
Schwankung  des  Integrals 

b 


f 


a 


tif  (x)  q> (a?, y)  dx 


kleiner  als  ^2(0^  und  folglich  die  Schwankung  von  0(y)  kleiner 
als  CO  wird. 

Zu  bemerken  ist,  dass  dieser  Satz  auch  dann  noch  gilt,  wenn 
die  Function  if(x)  nicht  von  unveränderlichem  Vorzeichen  ist, 
vorausgesetzt,  dass  das  Integral  (3)  unbedingt  convergent 
ist,  d.  h.,  dass  das  Integral 


00 

1 


\tl;(x)\dx 

noch  convergirt,  wenn  [^('(ic)!  den  absoluten  Werth  von  ^(a?)  be- 
deutet Denn  ist  (p(x^y)  dem  absoluten  Werthe  nach  immer 
kleiner  als  eine  endliche  Grösse  K,  so  ist 

2* 
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00  00 


I  tl;(x)q)(x^y)dx  <C  K     \'^{x)\  dx 

h  b 

und  kann  durch  ein  von  y  unabhängiges,  hinlänglich  grosses  b 
beliebig  klein  gemacht  werden. 


§.  9, 
Stetigkeit  eines  Integrals  bei  bedingter  Convergenz. 

Wir  wenden  den  zweiten  Mittelwerthsatz  an  zum  Beweise 
eines  wichtigen  Satzes  über  die  Stetigkeit  eines  bestimmten 
Integrals : 

Ist  q>(x)  eine  endliche  Function  von  der  Be- 
schaffenheit, dass  das  Integral 

00 


(1)  j  q>(x)d 


a 

convergirt,  tlf(x)  eine  stetige  Function,  die  von 
einem  bestimmten  x  an  fortwährend  abnimmt 
und  sich  mit  unendlich  wachsendem  x  der 
Grenze  Null  nähert,  a  eine  Variable,  die  sich 
von  positiven  Werthen  der  Grenze  Null  nähert, 
so  ist 


«  00 


(2)  lim  l  (p(x)if(ax)dx  =  ^(0)    q)(x)dx. 

a  a 

Es  ist  nämlich  nach  dem  zweiten  Mittelwerthsatze 


c 

1 


q)  (x)  ti>{ax)dx 


=   1  (p{x)  ij(ax)dx  +  ^(a6)  1  (p(x)dx  +  ^(«0    (p(x)dx 

a  b      ,  i 


a<6  <l<c, 
und  für  c  =  co 


00  0  ^ 

(p(x)'tlf(ccx)dx  ==  \q)(x)ij{ax)dx  +  ^(a&)  j  9(a?)d 


&<l, 
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femer 

I  q)(x)dx  =  I  q){x)dx  -|-  1  q)(x)dx, 

a  a  b 

und  daraus 

00  OD 


I  9  (rc)  ^  (ax)  dx  —  !f? (0)    9  {x)  d 


X 


a 


=  I  9(^)[*(a^)  —  *(0)]da:  +  i^(afe)  j  9)(a:)da:  —  i^(0)  j  9(a;)(|a;. 


h  h 


Daraus  lässt  sich  zeigen,  dass  man  a  so  nahe  an  Null  an- 
nehmen kann,  dass  die  linke  Seite  dieser  Gleichung,  die  von  h 
gar  nicht  abhängt,  beliebig  klein  wird. 

Da  'p{ah)  immer  unter  einer  endlichen  Grenze  bleibt,  so  kann 
man  zunächst  nach  de^*  über  ^{x)  gemachten  Voraussetzung  6, 
von  a  unabhängig,  so  gross  annehmen,  dass 

l 

tlf(ub)    (p{x)dx  —  Tf^(O)    q)(x)dx 

b  b 

beliebig  klein  wird.    Ist  dies  geschehen,  so  kann  man  u  so  klein 
machen,  dass  die  Differenz 

tl;(ax)  —  ^(0) 

für  jedes  x  zwischen  a  und  b  und  folglich  auch  das  Integral 

b 

I  9(^)  [^(^^)  —  ^(0)]  dx 

a 

beliebig  klein  wird.    Damit  ist  der  verlangte  Beweis  geführt. 

Der  am  häufigsten  angewandte  specielle  Fall  dieses  Satzes 
ist  der,   wo  ^(x)  =  e~"  ist,  und  dann  lautet  unser  Satz 

00  00 

lim  1  e"~"*9?(ir)d^  =  I  q)(x)dx^ 

a  a 

wobei    nur  die  Voraussetzung   zu   machen   ist,    dass   das   Inte- 
gral   rechter   Hand    convergirt. 
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§.    10. 
Differentiation  eines  Integrals  nach  einem  Parameter. 

Die  Sätze  des  vorigen  Paragraphen  geben  uns  ein  Mittel 
zur  Differentiation  eines  bestimmten  Integrals.  Wir  stützen  uns 
dabei  auf  den  Fundamentalsatz  der  Differentialrechnung,  dass, 
wenn  q)(y)  eine  Function  von  y  ist,  deren  Differentialquotient  (p'(y) 
eine  stetige  Function  von  y  ist,  für  ein  beliebiges  Ä,  soweit  die 
vorausgesetzte  Stetigkeit  besteht,  die  Formel  gilt 

(1)  y(y  +  />)^-<p(y)    ^y>(y_^.»,), 

worin  d'  ein  positiver  echter  Bruch  ist. 

Es  sei  nun  g>{x^y)  eine  Function  von  der  Eigenschaft,  dass 
der  Differentialquotient 

eine  stetige  Function  von  x  und  y  ist,  die  zwischen  endlichen 
Grenzen  eingeschlossen  ist,  und  rlf(x)  wie  früher  eine  Function, 
für  die  das  Integral 


1 


^{x)dx 


a 


unbedingt  convergirt. 
Ist  dann 


(2)  0{y)  =  1  ^(a;)  tp{x,y)dx, 

a 
80   folgt 

^(y  +  ft)  -  ^(y)  ^  f^(^)  y(^,y4-fe)-  y(^,y)  ^^^ 

und  nach  (1) 


a 

00 


a 


wenn  wir  nun  h  gegen  Null   cohvergiren   lassen   und  von  dem 
Schlussverfahren  des  §.  8  Gebrauch  machen,  so  folgt 

(3)  i^=f^(^)^^d^. 

^  dy         J     ^  ^      ^y 


a 


X 
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Man  erhält  also  unter  den  gemachten  Vor- 
aussetzungen den  Differentialquotienten  der 
durch  (2)  definirten  Function  0(y),  indem  man 
unter  dem  Integralzeichen  nach  y  differentiirt. 

Als  specieller  Fall  ist  hierin  der  der  endlichen  Grenzen 
enthalten.  Man  hat  nur  tlf(x)  zwischen  a  und  b  gleich  1  und 
zwischen  b  und  oo  gleich  0  anzunehmen.  Dann  ergieht  sich  der 
DiflFerentialquotient  der  Function 

b 

(4)  0(:y)  =  \(p(x,y)d, 

a 

in  der  Form 

^^^  dy    -]^ö^'^''' 

a 

und  die  einzige  hierbei  zu  machende  Voraussetzung  ist  die,  dass 
der  nach  y  genommene  Differentialquotient  von  9  (rr,  y)  eine 
stetige  Function  von  x  und  y  sei. 

§.   11. 
Vertauschung  der  Integrationsfolge. 

Durch  die  ümkehrung  der  Sätze  des  vorigen  Paragraphen 
gelangen  wir  zu  der  Integration  eines  bestimmten  Integrals  nach 
einem  Parameter. 

Es  sei,  wie  bisher,  vorausgesetzt,  dass  das  Integral 


00 

(1)  J  ^(x) 


dx 


unbedingt  convergire.      Es  sei  ferner  %  (x^y)  eine  in  endlichen 
Grenzen  eingeschlossene  stetige  Function  von  x  und  y  und 

und  folglich,  wenn  a,  ß  zwei  endliche  Werthe  sind, 

f 

(2)  9>(«,/5)  —  <p(x^'*)  =  I  X(pi:^y)  dy. 


a 


Nun    kann    man    die    Gleichung    (3)     des    vorigen    Para- 
graphen 
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dy 


[*(.),(.„..=[♦(.„(.,,).. 


zwischen  den  Grenzen  a  und  ß  iniegriren  und  erhält  links 


00 

I' 


tl;(x)  [q>(x,ß)  —  (p(x,ct)]  dx, 


oder  wegen  (2) 


OB  /'  /•»  00 

(3)  j^(a:)da;  j  %{x,y)dy  =  1  dy[  ^{x)%{x,y)  dy. 


a  a 


Nehmen  wir   an,    dass    für    alle    in   Betracht   kommenden 
Werthe  von  x  das  Integral 


00 


convergent  sei,  und  zwar  so,  dass  das  Integral  (4)  unter  eine 
beliebig  gegebene  Grenze  herunt^rsinkt,  wenn  a  über  einem  von 
X  unabhängigen,  hinlänglich  grossen  Werthe  liegt,  so  folgt  aus 
den  Stetigkeitssätzen  des  §.  8 


00  00  00  00 


(5)  \H^)dx\x(x,y)dy  =  \dy\i>(x)x(x,y)dx, 

a  a  a  a 

und  diese  Formel  gilt  auch  noch  dann,  wenn  das  Integral  (4) 
für  X  =  oo  oder  einen  anderen  besonderen  Werth  von  x  zu 
convergiren  aufhört,  wenn  es  nur  mit  der  Annäherung  von  x  an 
diesen  Werth  einen  endlichen  Werth  nicht  überschreitet  und  die 
unbedingte  Convergenz  des  Integrals  (1)  festgehalten  wird. 

Als  Specialfall  ist*  auch  hier  die  Vertauschbarkeit  der  Inte- 
grationsfolge bei  endUchen  Grenzen  in  diesen  Sätzen  enthalten, 
die  sich  in  der  Formel  ausdrückt: 

(6  J  dx\  %{x,y)dy  =  \dy\  %{x,y)dx. 


a  a  a 


Wir  wollen  noch  einen  zweiten  Satz  über  die  Umkehrung 
der  Integrationsfolge  ableiten. 

Es  sei  f(x,y)  eine  Function,  die  für  positive  rc,  y  nur  positive 
oder  wenigstens  keine  negativen  Werthe  annimmt  und  einen  end- 
lichen Grenzwerth  nicht  übersteigt.     Dann  hat  das  Integral 
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für  jedes  positive  x^y  einen  bestimmten  endlichen  Werth,  der 
sowohl  mit  wachsendem  x  als  mit  wachsendem  y  zunimmt  (oder 
wenigstens  nicht  abnimmt).  Wenn  nun  die  Function  F(x^y)  nicht 
über  alle  Grrenzen  wächst,  so  hat  sie  eine  obere  Grenze  Ä^  und 
wir  können  ein  Zahlenpaar  a,  b  so  bestimmen,  dass  der  Unter- 
schied A — F(a,b)  kleiner  ist  als  eine  beliebig  gegebene  Grösse a>. 
Der  Unterschied  Ä  —  F{x,y)  wird  dann  um  so  mehr  kleiner  als 
(o  sein,  wenn  x  ^  a,  y  ^  b  ist,  und  es  folgt  daraus,  dass  Ä  der 
Grenzwerth  von  F{x^y)  ist,  wenn  x  und  y  irgendwie  ins  Un- 
endliche wachsen. 

Wenn  das  Integral 


00  QO 


(7)  jd«j/(«,/3)di3 

0  0 

convergirt,  so  ist  die  Voraussetzung  dieses  Satzes  erfüllt  und  es 
folgt,  dass  der  Werth  dieses  Integrals,  den  man  aus  F{x^y)  er- 
hält, wenn  man  zuerst  y  und  dann  x  ins  Unendliche  wachsen 
lässt,  gleich  A  ist.  Denselben  Grenzwerth  erhält  man  aber  auch, 
wenn  man  x^y  irgendwie  anders,  z.  B.  in  umgekehrter  Reihen- 
folge, ins  Unendliche  gehen  lässt. 

Der  Beweis  dieses  Satzes  beruht,  wie  man  sieht,  wesentlich 
darauf,  dass  das  Integral 


a 


(8)  |d«  j/(«,|3)d^- jd«|/(«,^)d/J, 

0  0  0  0 

was  aus  lauter  positiven  Elementen  besteht,  für  hinlänglich  grosse 
a,  6  unter  jede  gegebene  Grenze  o  herunter  sinkt,  und  dies  ist, 
wenn  /(o?,  y)  nicht  negativ  wird ,  eine  Folge  der  Convergenz  von 
(7).  Diese  Eigenschaft  des  Integrals  (8)  bleibt  aber  erhalten, 
wenn  /(x,y)  der  absolute  Werth  einer  Function  q>(x^y)  ist,  die 
das  Zeichen  wechselt,  wenn/(a,j3)  in  (8)  durch  g?(a,j3)  ersetzt 
¥nird.  Wenn  wir  also  unter  absoluter  Convergenz  eine  solche 
verstehen,  die  bestehen  bleibt,  wenn  das  Integrationselement 
durchweg  durch  seinen  absoluten  Werth  ersetzt  wird,  so  haben 
wir  den  Satz: 
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Wenn  von  den  beiden  Integralen 

00  00  00  00 

{  da  {(p(aj)dß,         idß  {q)(u,ß)du 

0  0  0  0 

das  eine  absolut  convergirt,   so  convergirt  auch 
das  andere,  und  beide  haben  denselben  Werth. 

SelbstverständHch  können  für  die   unteren  Grenzen  0  auch 
beliebige  andere  constante  Grenzen  gesetzt  werden.  ^ 


§.  12.  i 

Berechnung  bestimmter  Integrale.    Erstes  Beispiel. 

Die  Vertauschung  der  Integrationsfolge  ist  häufig  das  Mittel 
zur  Werthbestimmung  bestimmter  Integrale,  die  sich  nicht  aus 
dem   unbestimmten  Integrale  ableiten  lassen.      Wir  betrachten  g 
einige  Beispiele,  die  wir  so  auswählen,  dass  sie  uns  später  nütz-   , 
lieh  sind.  i 

Das  Integral 


(1)  C  =  I  e-^ 


dz 


ist  convergent  und  hat  einen    bestimmten    positiven  Werth    C, 
Substituiren  wir  darin 

z  =  xy^         dz  =  xdy 

und  verstehen  unter  x  eine  positive  Constante,  unter  y  die  neue 
Integrationsvariable,  so  folgt 


00 


0 


Hier  multipliciren  wir  nun  mit  e~^  dx  und  integriren  noch 
einmal  in  Bezug  auf  x  von  0  bis  qo.  Dadurch  ergiebt  sich, 
wenn  man  in  (1)  z  durch  x  ersetzt: 


00  an 


C*  =  [e-'^xdxie-'^'^dy. 


0  0 

und  da  hier  nun   die   Bedingungen   für  die  ümkehrbarkeit  der 
Integrationsfolge  erfüllt  sind: 


VIlR  • 
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= P4 


00 


0  0 

Nun    ist    die   Integration    unbestimmt    ausführbar.     Es    ist 
zunächst 


j/t)gfi         ,  1 


xdx  = 


2  (1  +  y«) 

0 

und  sodann 


f      ^y      —  ? 


0 


2(i+y»)~4' 


I  und  folglich,  wenn  man  die  Wurzel  zieht: 

00 

i|  (2)  c  =  [e-'*d;^  =  ly^. 

N    '  0 

I  •  Hieraus  folgt  auch  der  Werth  des  Integrals 

+  » 
(3)  [e-'^de  =  in. 


—  00 


j  Ist  jp  eine  positive,  g  eine  beliebige  reelle  Constante,  so  kann 

!   man  in  diesem  Integrale  die  Substitution 

machen  und  erhält: 

(4)  e-'^-'"'da;  =  e*  1/-. 

00 

Ein  anderes  bemerkenswerthes  Integral  erhalten  wir  daraus 
auf  folgende  Weise:    Wenn  man  in  dem  Integrale 

00 

2    f  _, 


(5)  sl«-''"=' 


die  Substitution  macht 


jer  =  a  —  — , 
a 


d^  =  (i  +  j,)(?«. 


worin  g  eine  positive  Grösse  ist,  und  a  von  j/g  bis  oo   geht,   so 
erhält  man 
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Im  zweiten  dieser  Integrale  substituire  man 
«1  =  -T»  dcci  =  —  —da, 


a  a 


so  dass  Ol  die'  Grenzen  y^  und  0  erhält.    Setzt  man  dann  wieder 
u  an  Stelle  von  oci,  so  ergiebt  sich 


ht  J 


Vit 
'     ö 


oder  endlich 


•  g« 


I 


Die  Formel  (5)  lässt  sich  noch  auf  eine  andere  Weise  ver- 
allgemeinem. Man  erhält  nämlich  durch  die  Substitution  ^Yä 
für  0 

2ya 

und  dies  lässt  sich  beliebig  oft  in   Bezug  auf  ot  differentüren. 
Setzt  man  dann  wieder  a=l,  so  folgt  für  jedes  ganze  positive  n 

(7)  Iß       ^     ^^-  2"    2"  •  *  •   ""2 "2"* 


§.  13. 
Zweites  Beispiel. 

Als  zweites  Beispiel  wollen  wir  das  Integral  betrachten 
(1)  A  =  ( 


00 

^  y 

0 


worin  s  eine  positive  Constante  sein  soll.     Es  ist  aber,  wie  sich 
durch  unmittelbare  Integration  ergiebt,  für  jedes  positive  y 


00 


ie-'"'dx  = 


y 
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nnd  wenn  wit  dies  in  Ä  einsetzen: 

00  00 

A  =  \  siny  dy  \  e"*'*  dx^ 


siny  dy 


oder  nach  ümkehrung  der  Integrationsfolge: 


00  00 


(2)  A 


=  \  dx  \  e   "^  siny  dy. 


(cos j/  -{-  xsiny)  =  —  (1  +  ^*)  ^      "^  siny 


Es  ergiebt  sich  aber  durch  Differentiation 

dy 
nnd  hieraus  durch  Integration  nach  y: 

00 

(3)  ]  ^^'^  siny  dy  =  ^-- 


1  +:r2 

0 


Es  folgt  also 


00 


C       dx  . 


wenn  arc  cotg  s  zwischen  0  und  —  genommen  ist.     Also  haben 
wir  das  Integral 

(4)  I  e~*^  sin  y  ^^^  =  arc  cotg  6. 


.  00 

f     -ay  „•^,  dy 

I  e       sm  V  — ^  = 


Ist  b  eine  positive  Gon staute,  so  kann  man  in  (4)  y  durch 
hy  ersetzen,  und  wenn  man  noch  eb  =  a  setzt,  so  folgt 


(5)  \  e   ^^  sinby  —  =  arc  cotg  -r-  =  arc  tng  — , 

0 

und   diese   Formel  bleibt   auch    für    negative   b    richtig,    wenn 

arc  tng  zwischen  —  —  und  -|-  —  genommen  wird. 

Da  das  Integral,  wie  in  §.  7  gezeigt  ist,  nbch  convergent 
bleibt,  i^enn  a  =  0  wird,  so  können  wir  seinen  Werth  nach  dem 
Satze  des  §.  9  bestimmen,  und  erhalten: 

(6)  [-^ay  =  l 
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Diese  Formel  ist  nur  richtig,  wenn  b  positiv  ist.    Für  6  =  0 
ist  die  linke  Seite  =  0  und  ergiebt  für  negative  b  den  entgegen- 

gesetzten  Werth  —  —  •      Das   Integral    selbst   ist  also  eine  bei 

6  =  0  unstetige  Function  von  b. 


§.  14. 
Drittes  Beispiel. 

Ein  in  Anwendungen   öfter    vorkommendes  Integral    erhält 
man  aus  der  oben  schon  benutzten  Formel 


dy      Ä 


durch  die  Substitution 


A  .  .  ,  A    da 

^        J5   ^-   '  ^        B  cos^cö 

worin  A^  B  positive   Gonstanten  sind.     Die  Integrationsgrenzen 
für  o  sind  0  und  — ,  so  dass  man  erhält 


'■> 


TT 
2 

do  % 


A^  8in2  o  -f  J52  cos«  a>        2  AB 

ö 

Setzt  man  weiter 

sin»©  =  1  —  cos2a>,        A^  =  a«,        B^  —  ^a  =  b\ 
so  folgt  daraus 


w  j 


n 
2 


a»  +  62  cos2  00        2  a  VÖM^ 
a.  '       ' 


worin  a  und  j/a^  -|^  6«  positiv  ist. 

Hierin  kann  man  auf  der  linken  Seite   die  Zerlegung  j^n- 
wenden 

^2  _j_  J2  cos2  o  =  (a  -|-  6  i  cos  a>)     (a  —  6  i  cos  a>) 

2a  1,1 

^2  _|_  j2  COS«  o         a  +  6  i  cos  oo    '    a  —  bi  cos  a> 
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worin  *  =  y — 1  ist,  und  erhält: 

Ä  .  n  n 

2  ^  ^ 

('x\\  dc>  —  —[  de?  I    A  f  do 

•  J  ^'  +  ft^cosäd        2a  J  a  +  6  i  cos  o    '2aja  —  feicosoi 

0  0  0 

Das   letzte   dieser  Integrale   ergiebt   durch   die  Substitution 
%  —  o  für  o, 

n 

2  n 

f       do       r       d(ö 

Ja  —  6icosG}       J  a  +  fticoso' 

0  n 

2 

und  danach  lassen  sich  die  beiden  Integrale  auf  der  rechten 
Seite  von  (3)  durch  ein  einziges  zwischen  den  Grenzen  0  und  % 
ersetzen.     Man  erhält  so 


n 

W  ja 

0 


dco  % 


-\-  6  i  cos  CO         y^2jLji 


In  dieser  Formel,  in  der  die  Quadratwurzel  yö^^-j-ft^  positiv 
ist,  ist  dann  a  eine  beliebige  positive  Constante,  während  6 
sowohl  positiv  als  negativ  sein  kann  (es  könnte  sogar  h'^  negativ 
sein,  wenn  nur  a^  4"  ^*  positiv  bleibt). 


\ 


1 
I 


I  .  I 


Zweiter   Abschnitt. 


Der  Fourier*sclie  Lehrsatz. 


§.  15. 
Das  Diriclilet'sche  Integral. 

Das  im  §.  13  abgeleitete  Integral: 
(1)  J— -^dy  =  -,  fur^>0, 

0 

ist  ein  spezieller  Fall  eines  sehr  allgemeinen,  voü  Dirichlet 
zuerst  bestimmten  Integrals,  welches  seiner  mannigfachen  An- 
wendungen wegen  von  grosser  Wichtigkeit  ist.  Zur  Ableitung 
dieses  Integrals  wollen  wir  jetzt  übergehen.  Wenn  wir  unter  /t 
eine  beliebige  positive  Grösse  verstehen,  so  ist  das  Integral 


^         f  sin  A  li  , , 


welches  für  a  =  0,  6  =  oo  in  das  Integral  (1)  übergeht,  für 
beliebige  Grenzen  zu  untersuchen.  Wir  können  den  Werth 
zwar  nicht  allgemein  bestimmen,  wohl  aber  seinen  Grenzwerth 
für  ein  unendlich  wachsendes  ft.  Wenn  wir  nämlich  unter  dem 
Integralzeichen  eine  neue  Variable  X^i  ■=  x  einführen,  so  er- 
halten wir 

j         [  Hin  X 


dx. 


X 
au 


Wenn  nun  a  und  b  positiv  sind,  so  nähert  sich  dies  Integral 
mit  unendlich  wachsendem  ^  wegen  der  Convergenz  des  Inte- 
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grals  (1)  der  Grenze  0.   Ist  aber  a  =  0  und  b  positiv,  so  erhält 
L  den  Grenzwerth  x/2.   Wir  erhalten  also  das  erste  Resultat: 

5 

lim   [?E*i^rfA  =  0  0<a<6, 


I. 

h 


,.       f  sinAu  , .        7t 


0  <6. 


0 

Aus  der  Formel 

a  afji 


A  ]       X 


0 

können  wir  auf  den  folgenden,  etwas  allgemeineren  Satz  schliessen : 
Es  ist 

TT  T      f  sin  All  , .         7t 

IL  lunJ^c?A  =  -, 

0 

wenn  ft  ins  Unendliche  wächst  und  gleichzeitig  a  so  unendlich 
klein  wird,-  dass  a/i  noch  unendlich  gross  wird.     Man  erreicht 

dies  z.  B.  dadurch,  dass  man  a  =  fi    ^  annimmt. 

Die  Formeln  I.  gelten  überhaupt  auch  dann,  wenn  a  und  b 
mit  II  variabel  sind,  vorausgesetzt  nur,  dass  afi  und  b^i  mit  ft 
zugleich  unendlich  werden. 

Es  sei  nun  ^  (x)  eine  Function,  die  in  dem  Intervalle  (a,  b) 
die  folgenden  Bedingungen  erfüllt: 

1.  if(x)  bleibt  in  endlichen  Grenzen. 

2.  if(x)   ist   in    dem    Intervalle    mit    wachsendem    x 
nicht  wachsend  oder  nicht  abnehmend^). 

Wir  suchen  das  Integral 

f   ,    '.sin  Au  , . 

0 

^)  Für  die  Anwendungen  würde  es  genügen,' die  Function  ilf{x)  stetig 
anzunehmen.  Die  Beweise  siud  aber  ebenso  einfach  ohne  diese  Voraus- 
setzung zu  führen,  wenn  man  noch  bedenkt,  dass  nach  den  Sätzen  von 
Riemann  (vgl.  §.  4,  Anm.)  die  Function  \p(x)  unter  den  YpraussetzuDgen 
1.,  2.  immer  integrirbar  ist,  und  dass  das  Product  zweier  integrirbarer 
Functionen  gleichfalls  integrirbar  ist. 

Biemann-Weber,  Partielle  Differentialgleichungen.  ^ 
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pder  vielmehr  deßsen;:  Grenzwerth  für  ein  unendlich  Wachsen- 
des ft.  Hier  könnet,  wir  den  zweiten  Mittelwerthsatz  anwenden 
und  erhalten,  indem  wir  zwischen  0  und  h  eine  noch  unbestimmte 
Grösse  a  einschieben  und  unter  |,  i^  Mittelwerthe 

0<|<a<i?<6 
verstehen : 

(2)\  \  ^  * 

a  an 

worin. bei  etw^,iger  ünstetigkeit  unter ^(0),  i^(a)  in  der  ersten 
Formel  ^(-|-0),  ^(a  —  0)  und  unter  i^(a),  ^(6)  in  der  zweiten 
^(a-f~0),  il>{b  —  0)  zu  verstehen  ist. 

Wenn    wir  zunächst  in  der  zweiten  dieser  Formeln  ^  bei 
festgehaltenem  a  unendlich  werden  lassen,  so  ergiebt  sich  nach  L: 

h 

HL  lim  f  ^  (A)  ?^5L^  d  A  =  0,      0  <  a  <  i. 

a 

(iässt  man  aber  a  mit  unendlich  wachsenden  fi  unendlich  klein, 
all  jaber  noch  unendlich  gross  werden,  so  wird  in  der  ersten 
Formel  i^(a)  —  ^(0)  unendlich  klein,  und  das  Integral 


a 


'^''^i'dx 


wird  jedenfalls  nicht  unendlich,  wenn  man  auch  seinen  genauen 
Grenzwerth  wegen  des  unbekannten  |  nicht  angeben  kann. 
Die  beiden  Integrale  mit  der  Grenze  tj  in  der  zweiten  Formel  (2) 
werden  nach  L  mit  unendlich  wachsendem  ft  unendlich  klein. 
Addirt  man  also  die  beiden  Formeln  (2)  und  geht  dann  zur 
Grenze  fi  =  oo  über,  so  folgt  aus  IL : 

h 

IV.  lim  f  tß)  ^^  dk  =  ^  V(+0). 


0 


Da  hibr  die  rechte  Seite  von  6  ganz  unabhängig  ist,  so  folgt 
auch  wieder  die  Formel  III.  aus  IV. 
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§.  16. 
Verallgemeinerungen. 

Die  Sätze  lassen  sich  von  den  gemachten  Voraussetzungen 
theilweise  befreien: 

1.    Wenn  die  Function  tlf(x)  an  der  oberen  Grenze  b  des 
Intervalles  uliendlich  wird,  jedoch  so,   dass  das  Integral 


(1)  j  1^  (X) 


dx 


convergent  ist,  so  bleiben  die  Formeln  IIL  und  IV.  gültig. 

Denn  zunächst  sind  diese  Formeln  zweifellos  anwendbar  auf 
das  Intervall  (0,  b  —  c),  und  wenn  sich  nun  beweisen  lässt,  dass 
das  Integral 

6—6 

bei  hinlänglich  verkleinertem  s  für  jedes  ft  einen  unendlich 
kleinen  Beitrag  zu  dem  ganzen  Integrale  liefert,  so  folgt  die 
Richtigkeit  der  Formeln  in  dem  ursprünglichen  Intervalle. 

Nach  der  Voraussetzung,  dass  ilf(x)  nicht  wachsen  oder  nicht 
abnehmen  und  doch  unendUch  werden  soll,  können  wir  zunächst 
£  so  klein  annehmen,  dass  tl>(x)  im  Intervalle  (b  —  £,6)  keine 
Zeichenänderung  mehr  erleidet,  also  etwa  positiv  bleibt.  Da 
aber  siuftA  ein.  echter  Bruch  ist,  so  ist  im  Intervalle  (J  —  £,  b) 


sinfiA 


< 


b^^s' 


und  mithin,  dem  absoluten  Werthe  nach, 

h  b 

h-^e  6  —  6 

und  dies  wird  wegen  der  vorausgesetzten  Convergenz  des  Inte- 
grals (1)  mit  6  zugleich  unendlich  klein. 

Gleiches  gilt  für  die  Formel  IIL,  wenn  ^(a;)  für  x  =  a  so 
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unendlich    wird,    dass    die  Convergenz    des  Integrals  (1)    nicht 
aufhört. 

2.  Die  Sätze  III.  und  IV.  gelten  auch  dann  noch,  wenn  das 
Intervall  (0,  b)  in  eine  endliche  Anzahl  von  Theilinter- 
vallen  zerfällt,  in  deren  jedem  einzeln  durch  die  Func- 
tion ilf(x)  die  Voraussetzung  §.  15,  1^  2.^  befriedigt  ist. 

Um  dies  einzusehen,  braucht  man  nur  die  Formeln  III. 
oder  IV.  auf  jedes  der  Theilintervalle  anzuwenden,  in  denen  die 
Voraussetzungen  dieser  Formeln  erfüllt  sind,  und  die  erhaltenen 
Resultate  zu  addiren. 

Dasselbe  gilt,  wenn  die  Function  an  einer  oder  mehreren 
Stellen  des  Intervalls  unendlich  wird,  wenn  nur  die  Function  in 
dem  Intervalle  integrirbar  bleibt. 

3.  Ersetzen  wir  unter  dem  Integralzeichen  in  der  Formel  IV. 
die  Variable  A  durch  — A,  so  folgt 

0 

lim   \il>(-l)  ^  dA  =  I  *(+0), 

und  wenn  wir,  was  nur  eine  veränderte  Bezeichnung  ist, 
t( — ^)  durch  ilf{x)  ersetzen: 

0 

(2)  ^\^(x)^^äl  =  ^iP(-0). 

jU  =  00  J  ^  ^ 

Hiemach  lassen  sich  die  Formeln  III.  und  IV.  auch  auf 
negative  Werthe  der  Grenzen  ausdehnen,  und  wenn  wir  dies 
alles  zusammenfassen,  so  erhalten  wir  die  folgende  allgemeine 
Fassung  des  Satzes  von  Dirichlet: 

V.  Es  sei  ilf(x)  eine  Function  von  x^  die  in  dem 
Intervalle  (a,  b)  nicht  unendlich  viele  Maxima 
und  Minima  hat,  die  ausserdem  in  einer  end- 
lichen Anzahl  von  Punkten  so  unendlich  wird, 
dass  das  Integral 


1 


ilf(x)  dx 


an    allen    diesen    Stellen    convergent    bleibt, 
dann  ist  der  Grenzwerth 
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lim    lf^(A)!i^dA  =  0, 

a 

wenn  a,  b  gleiche  Zeichen  haben , 


i[*(+0)  +  *(-0)], 


2 
wenn  a  und  b  yerschiedene  Zeichen  haben, 


wenn  a  ==  0,  6  >  0, 


wenn  b  =  0,  a  <  0, 


=  ^  H-^o), 


=  |*(-o). 


vorausgesetzt,  dass  i^(+0)  und  ^( — 0)  endliche  Werthe 
haben. 

Die  Function  if(x)  ist  hier  eine  sogenannte  willkürliche' 
Function,  wie  man  Bie  in  der  mathematischen  Physik  häufig 
zu  betrachten  hat,  d.  h;  die  Function  braucht  durchaus  nicht 
irgend  einem  einheitlichen  analytischen  Gesetze  zu  folgen. 

Die  jetzt  noch  inr  V.  enthaltenen  Voraussetzungen  können 
zum  Theil  noch  aufgegeben  werden,  worauf  aber  hier  nicht 
eingegangen  werden  soU^). 


Das  Fouriej''sche  Doppelintegral. 

c 

Aus  dem  zuletzt  bewiesenen  Satze  lässt  sich  nun  sehr  leicht 
das  Fourier'sche  Doppelintegral  ableiten,  welches  bei  der  Inte- 
gration Yon  partiellen  Difterentialgleichungen  mannigfache  An- 
wendungen gestattet. 

Es  sei  also  wieder  ^(o?)  eine  Function  von  x^  die  in  einem 
Intervalle  (a,  6)  den  Bedingungen  des  Satzes  V.  des  vorigen 
Paragraphen  genügt.    Es  soll  der  Werth  des  Doppelintegrals 


^)  EKerüber  ist  va  vergleichen  die  Abhandlung  yon  Rie mann:  „Ueber 
die  DarsteHbarkiBit  einer  Function  durch  eine  trigonometrische  Reihe",  und 
mehrere  Abhandlungen  von  P.  du  Bois-Eeymond. 
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00 


(1)  O  =  j  t?«  I  ^(A)  cosaA  dl 


ermittelt  werden. 
Nach  §.  4,  3.  ist 


(2) 


O  =  lim    I  d  a  I  ^  (A)  cos  a  A  d  A. 


So  lange  fi  endlich  ist,  können  wir  in  dem  Integrale  die 
Reihenfolge  der  Integrationen  vertauschen  (§.  11),  und  erhalten 

1  d  a  I  ^  (A)  cos  a  A  d  A   =    I  ^*  (A)  (2  A  I  cos  a  A  c?  a 


9in^^^^ 


also 


a 

h 

*  =  lim  [t(;i)^^dX, 

fl=.  ao  J  ^ 


und  folglich  erhalten  wir  nach  V.  des  vorigen  Paragraphen 
VI.    i  [  da  [  ^(A)  cos« A  dA  =  0, 

0  a 

wenn  o,  b  gleiche  Zeichen  haben; 

=  |[V'(+0)  +  V'(-0)], 
wenn  a,  h  verschiedene  Zeichen  haben; 


wenn   a  =  0,   6>0; 


wenn  J  =  0,  a  <  0. 


=  ^*(+0), 


=  |tf(-0), 


Man  sieht  hieraus,  dass,  wenn  b  positiv  geworden  ist,  der 
Werth  dieses  Integrals  von  b  nicht  mehr  abhängt,  und  es  liegt 
also  nahe,  b  ins  Unendliche  wachsen  zu  lassen.  Dies  wird  aber 
nur  dann  von  Nutzen  sein,  wenn 
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Kdk 


(3)  lim   I  du  V'^{X).CiO%akdX  =  1  du     ^(A)co8a 

0  a  0  a 

ist,  und  es  wird  also  noch  festzustellen  sein,  unter  welchen 
Voraussetzungen  über  die  Function  ^{l)  die  Gleichung  (3)  er- 
füllt ist. 

Wenn  die  Formel  (3)  für  ein  positives  a  richtig  ist,  so 
folgt  ihre  Gültigkeit  für  ein  negatives  oder  verschwindendes  a 
unmittelbar  aus  VL,  und  es  ist  also  zu  untersuchen,  ob  und 
unter  welchen  Voraussetzungen  das  Integral 

(4)  I  da  1  ^(A)cosaAäA, 


I  (2(x  1  ^ 


was  für  alle  positiven  a,  wiederum  nach  VL,  denselben  Werth 
hat,  verschwindet. 

Wir  werden  zeigen,  dass  dies  unter  der  Voraussetzung  statt- 
findet, dass  das  Integral 

00 


«  [*- 


unbedingt  convergent  sei.     Unter  dieser  Voraussetzung  ist  näm- 
lich nach  §.  11,  (8) 


A*  ^  OD 


00  ^  f*  CD 

^-^ >l  cosaA  da  =  I  da     ^(A)  cosaAdA, 

a  0  Sa 

und  folglich  nach  Ausfährung  der  Integration  nach  a 

00 

(A)cosaAdA=  l  ?-^  sinft  A  dA. 


a 


Da  nun  sinftA  dem  absoluten  Werthe  nach  immer  kleiner 
als  1  ist,  so  folgt  für  jedes  ft 


♦w 


dx: 


(6)  I  da  I  ^(A)cosaAdA  <:  I 

Sa  a 

Hier  kann  nun  in  Folge  der  vorausgesetzten  unbedingten 
Convergenz  des  Integrals  (5)  die  rechte  Seite  beliebig  klein  ge- 
macht werden,  wenn  man  a  genügend  gross  nimmt,  und  folglich 
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kann  der  von  a  unabhängige  Grenzwerth  der  linken  Seite  von 

(6)  für  ein  unendlich  wachsendes  ft,  d.  h.  das  Integral  (4)  nur 
den  Werth  Null  haben.  Die  unbedingte  Couvergenz  von  (5)  ist 
also  eine  hinreichende  Bedingung  für  die  Richtigkeit  von  (3). 

Eine  gß.nz  entsprechende  Betrachtung  lässt  sich  durchfuhren, 
wenn  man  in  VI.  die  untere  Grenze  a  =  —  oo  werden  lässt, 
und  so  gelangt  man  unter  den  über  die  Function  if(x)  ge- 
machten Voraussetzungßn  zu  der  Formel 

(7)  M da  jtWco8«AdA  =  i  [^(+0)  +  ^(— 0)], 

0  — • 

und  diese  Formel  enthält  auch  wieder  den  Satz  VI.  als  speciellen 
Fall,  den  man  daraus  erhält,  wenn  man  f(x)  ausserhalb  des 
Interyalles,  (a,  b)  gleich  Null  setzt. 

^Ist  üun  X  ein  beliebiger  Werth,  so' setze  man 

(8)       .         ,  Ai>(k-x)=fii) ,  . : 

und  substituire  unter  dem  Integralzeichen  in  (7)  k  —  x  für  A. 
So  ergiebt  sich  ^ 

(9)  -  [du  \f{l) cos K{l—x)di.=  /(ic), 

0  —  00   _     _   _        j  ,'■"•'  ■ 

wenn  man  unter  f(x)  an  einer  Ünstetigkeitsstelle  das  arith- 
metische Mittel  zwischen  f{x  -)-  0)  und  f(x  —  0)  versteht. 

Die  Formel  (9)  ist  das  Fourier'sche  DoT)pelintegral, 
welches  zur  Darstellung  der  willkürlichen  Function /(a;)  dient. 

Es  gilt,  um  dies  nochmals  hervorzuheben,  für  eine  willkür- 
liche Function  f(x)y  die  de^  folgendeii  Bedingungen  genügt: 

1.  f(x)  hat  in  jedem   endlichen  Intervalle   Maxima 
und  Minima  mir  in  endlicher  Anzahl. 

2.  Die  Function /(ic)  kann  in  einzelnen  Punkten  un- 
endlich, werden,  jedoch  nur  so,  d^ss  das  Integral 


1 


f{x)dx 

in  diesen  Punkten  convergent  bleibt. 
3.    Das  Integral' 

ist  für   a?  =  -f-  00    und  x  =  — ^  oo    unbedingt   con- 
vergent. 
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4.    Wenn   die  Function  /  unstetig  ist,    so  ist  unter 
/(o;)  das  arithmetische  Mittel 

ZU  verstehen. 

Im  üebrigen  ist  die  Function  f{x)  willkürlich  und  x  ist  ein 
beliebiger  Punkt,  für  den  nach  V.  nur  solche  Lagen  ausgeschlossen 
sind,  für  die/(a;-f"ö)  oder/(a?  — 0)  nicht  endlich  ist.  Für 
solche  Ausnahmepunkte  würden  beide  Seiten  der  Formel  (9) 
keinen  bestimmten  Sinn  mehr  haben. 


§.  18. 
Specielle  Formen  des  Fourier'schen  Theorems. 

Wir  leiten  noch  zwei  specielle  Formen  des  Fourier'schen 
Lehrsatzes  ab,  die  oft  angewandt  werden. 

Durch  Zerlegung  des  Cosinus  können  wir  das  Integral  (9) 
in  zwei  Theile  spalten  und  erhalten 

(1)  f{x)  =  —  I  cosao;  da  I  /(A)  cosAa  dl 

0  —00 

00  +00 

-[ — •  j  sin  a  i  d  a  l  f{X)  sin  A  a  d  A. 


—  I  maa  X  da  I 


Wir  nehmen  nun  zunächst  ^n,  es  sei /(a?)  den  allgemeinen 
Bedingungen  gemäss,  aber  nur  für  positive  x^  gegeben;   dann 
können  wir  fix)  für  negative  x  und  für  a;  =^  0  noch  beliebig 
annehmen,  und  wir  machen  zunächst  die  Annahme 
(2)  f(x)  =  /(-  x\       /(O)  =  /(+  0). 

Dann  ist  auch  /(+0)  =  /(— 0)  und  die  Function  f{x)  also  im 
Nullpunkte  stetig. 

Nun  ist  aber  wegen  (2) 

+•       .    :     ;  00  0 

I  /(A)  cösA«  dA  ===  I  /(A)  cosAa  dA  -j-  I  /(A)  cosA«  dA 

— «  0  — oo 

00 

=  2  I  /(A)  cosAa  dA, 
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+  00  00  0 

I  /(^)  sin  A  a  d  A  =  1  /(A)  sin  A  a  d  A  -j-  I  /W  sin  A  a  t?  A 

—  eo  0  —  00 

=  0, 
und  folglich  ergiebt  sich  aus  (1) 

(3)  /(ip)  =  —  I  cosao?  da  I  /(A)  cosaA  dl. 


=  —  I  cosao?  t?a  I 


Machen  wir  aber  zweitens  die  Annahme 

so  ist  auch  /(-|-0)  =  — /( — 0),  und  der  Mittelwerth  giebt 

/(O)   =    0. 
Es  ist  jetzt 

+  00 

f{X)  cosAa  (2A  =  0, 

—  00 

+  00  00 

l/(A)sinAadA  =  2   I /(A)  sin  Aa  dA, 

—  00  0 

und  es  ergiebt  sich 

OD  00 

(5)  f{cc)  r=  —  I  %max  da  I  /(A)  sinosA  dk. 

Durch  die  Formeln  (3)  und  (5)  kann  eine  und  dieselbe  Func- 
tion f{x)  für  positive  x  dargestellt  werden.  Die  Formel  (3)  giebt 
aber  bei  dieser  Darstellung  den  Werth  der  Function  auch  noch 
für  a;  =  0,  während  (4)  für  a;  =  0  den  Werth  Null  giebt. 


§.  19. 
Beispiele. 

Man  kann  das  Fourier'sche  Theorem  zur  Werthbestimmung 
bestimmter  Integrale  benutzen,  wovon  hier  ein  Beispiel 
Wir  setzen  in  den  Formeln  §.  18,  (3),  (5) 

(1)  f{x)  =  6-/*-, 

worin  ß  ein  beliebiger  positiver  Parameter  ist. 
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Es  ist  dann 

T—  e^P^  cosaA  =  —  ße~P^  cosaA  —  uer-ß^  sinaA, 

d  \ 

-ry  e"/*^  sin  «A  =  —  ße~ß^  sinaA  -|-  ae~ß^  cosaA, 

woraus  durch  Integration  zwischen  den  Grenzen  0  und  oo  : 


00 


1  =  /3  I  e-/*^  cosctkdk  -\-  oi  I 


=  ß  I  e-/*^  cosaldk  -\-  u  I  er-P^  sin a A  d A, 


00  00 


0  =  a  1  e-/*^  cos aXdk  —  ß  I  e-/*^  sin a A  d A, 
und  daraus: 

OD 

ß 


I  e~ß^  cosaA  dX  = 


«2  +  ßi' 

(2)        - 


j 


OD 


e-/*^  sin  a  A  d  A  = 


«3  +  /3a 


Dies  sind  aber  gerade  die  inneren  Integrale  in  den  Formeln 
(3)  und  (5),  §.  18,  wenn  f(x)  =  er-ß'  gesetzt  wird,  und  demnach 
ergeben  sich  die  beiden  bestimmten  Integrale 


1 


OB 

cosao;  da         X       ^ 


a«  4-/33     —2/3 
(3) 


asinaxda         n        . 


J     «2  _^  pj2    —    2 

0 


die  aber  nur  für  positive  x  gültig  sind.     Die  erste  Formel  ist 
auch  noch  für  x  =  0  richtig,  die  zweite  aber  nicht. 
Ein  zweites  Beispiel  erhalten  wir,  wenn  wir 

f(x)  =1,  0  <  a;  <  1, 

f(x)  =  0,  Kx 

nehmen,  dann  ergiebt  das  Integral  §.  18,  (3) 
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§.  19. 


(*) 


2  f  cosaä;8iua  ,  ^ 

-     a«  =  1, 

Ä  J  a 


ipa  <  1 


x^  =  1 


_  1 
""2' 

=  0,  x^  >  1. 

Dieses  Integral,  das  sich  auch  leicht  aus  dem  im  §.  13  be- 
trachteten Integrale  ableiten  lässt,  hat  Dirichlet  als  ^dis- 
continuirlichen  Factor"  zur  Reduction  mehrfacher  bestimmter 
Integrale  verwandt  ^). 


')  Dirichlet^B  Werke,  Bd.  I,  S.  391. 


Dritter  Abschnitt 

Unendliolie  Reihen. 


§.  20. 

Gonvergenz  von  Reihen  überhaupt 

Unter  einer  unendlichen  Reihe  verstehen  wir  im  All- 
gemeinen ein  nach  einem  bestimmten  Gesetz  geordnetes  System 
positiver,  negativer,  oder  auch  verschwindender  ZahlgrSssen 

(1)  ao,  «1,  Oa,  ...  in  inf. 

Wir  bezeichnen  mit  s«  die  Summe  der  n  -\-  1  ersten  Glieder 
dieser  Reihe: 

(2)  s»  =  «0  +  «1  +  «a  H +  «H. 

1.  Die  Reihe  heisst  convergent,  wenn  diese 
Summe  Sn  sich  mit  unendlich  wachsenden  n 
einer  bestimmten  endlichen  Grenze  nähert, 
wenn  also 

(3)  Lim  Sn  =  Ä 

n=ao 

eine  bestimmte  endliche  Grösse  ist 

Dieser  endliche  Grenzwerth  wird  die  Summe  der  Reihe(l) 
genannt. 

Die  Theorie  der  Gonvergenz  unendlicher  Reihen  ist,  wie  der 
Leser  bemerken  wird,  durchaus  analog  mit  der  Theorie  der  Gon- 
vergenz  von  lüte^alen.  Obwohl  aber  der  Begriff  einer  conver- 
genten  Reihe  einfacher  und  leichter  aufzufassen  ist,  als  der  eines 
convergenten  Integrals,  so  ist  hier  doch  die  Betrachtung  der 
Integrale  vorangestellt,  weil  die  Ableitung  der  Sätze  dabei  ein- 
facher ist,  und  die  Integrale  öfter  mit  Vortheil  bei  der  Unter- 
suchung converg^ter  Reihen  angewandt  werden,  als  umgekehrt. 
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Ein  allgemeines  und  immer  gültiges  Kennzeichen  für  die 
Convergenz  einer  Reihe,  im  Grunde  nur  eine  andere  Formulirung 
der  Definition  der  Convergenz,  ist  folgendes. 

2.  Die  Reihe  (1)  convergirt,  wenn  die  Summe 

(4)  Qn,m  =  «n+l  +  «n  +  2  +  *•  +  (^n-^m 

dem  absoluten  Werthe  nach  kleiner  wird-als 
eine  beliebig  kleine  Grösse  ai,  wenn  n  und 
n -|- m  beide  grösser  sind  als  eine  hinlänglich 
grosse  Zahl  N  i). 

§.  21. 
Unbedingte  Convergenz. 

Wenn  die  Glieder  der  Reihe  «o?  %>  «a  •••  alle  positiv  sind, 
so  ist  immer  Sn  >  «n— i?  und  es  sind  nur  zwei  Fälle  möglich, 
entweder:  s»  wächst  mit  n  über  alle  Grenzen,  die  Summe 
der  Reihe  ist  unendlich,  oder:  s»  nähert  sich  mit  un- 
begrenzt wachsenden  n  von  unten  her  einer  end- 
lichen Grenze  A:  die  Reihe  ist  convergent.  Wir  führen 
folgende  Beispiele  an: 


^)  Zum  Beweis  völliger  Uebereinstimmung  von  1.  and  2.  sei  für  den 
mathematischen  Leser  Folgendes  bemerkt.  Zunächst  ist  ohne  Weiteres 
klar,  dass,  wenn  s^  nach  der  Definition  1.  convergirt,  die  Bedingung  2.  be- 
friedigt sein  muss ,  da  ja  die  Schwankungen  von  8^  um  den  Grenz werth 
A  mit  unendlich  wachsenden  n  unendlich  klein  werden  müssen. 

Ist  nun  die  Bedingung  2.  erfüllt,  so  ist  für  eine  beliebige  Zahl  z  nur 
eines  von  beiden  möglich. 

a)  Wie  gross  auch  N  sei,-  es  giebt  immer  noch  Werthe  von  n  >  Ny 
für  die  s^  >  z  wird  (Zahlen  a). 

b)  Man  kann  N  so  gross  annehmen,  dass,  wenn  n  >  ^  ist,  immer 
s^^  z  (Zahlen  b). 

Man  sieht  nun ,  dass ,  wenn  entweder  nur  Zahlen  a  oder  nur  Zahlen 
b  existiren,  die  Bedingung  2.  nicht  befriedigt  sein  kann.  Denn  ist  q^  ^  ab- 
solut kleiner  als  w,  so  kann  s^^^  nicht  grösser  als  s^  +  (o  und  nicht 
kleiner  als  5^  —  w  werden.  Es  muss  also,  wenn  2.  erfüllt  ist,  sowohl 
Zahlen  a  als  Zahlen  b  geben ,  und  zugleich  ist  jedes  a  kleiner  als  jedes 
b.  Die  Zahlen  a  und  b  werden  nach  dem  Princip  der  Stetigkeit,  wie  es 
von  Dedekind  formulirt  ist  (Stetigkeit  und  irrationale  Zahlen,  Braun- 
schweig 1872,  1892)  durch  einen  Grenzpunkt  A  von  einander  geschieden, 
und  wenn  2.  befriedigt  ist,  so  sind  für  ein  hinlänglich  grosses  N  alle 
s^  zwischen  A  —  w  und  Ä  -{-  o)  enthalten,  wie  klein  auch  lo  sein  mag. 


§.  21.  unbedingte  Conveirgenz.  47 

L     Die  geometrische  Reihe 

^=  1  +  a  +  a2  +  a3_j 

Ist  a  ^  1,  so  ist  Sn  5  w  -|-  1  und  wächst  also  mit  n  ins 
Unendliche.    Ist  aber  a  <:  1,  so  ist 

.   _  1  ^  a«+i 
^^  —     l  -a    ' 
und  es  ist  also  E  =  1/(1  —  a)  und  die  Reihe  convergent. 

IL    Die  Reihe 

P=14-  —  4-  —  -+■  —  -I 

Wenn  h  negativ  wäre,  so  würden  schon  die  Glieder  a»,  um 
so  mehr  also  Sn  ins  Unendliche  wachsen.  Ist  aber  Je  positiv, 
dann  schliessen  wir  so.    Es  ist  pach  dem  Mittelwerthsatze 


(n  +  1)*  ^  J  a^  ^  n* 


n  +  l 
n 

folglich,  wenn  wir 
setzen: 

n  n  +  l 


^    .    C  dx         ^    { dx 


Sn  < 

1  1 

woraus  sich  nach  Ausführung  der  Integration  ergiebt: 

h  .  1 


Sn  < 


Sn  > 


k—l        (fc— l)n*-i' 
(w  +  1)1-*  1 


l  —  h  1  —  Ä' 

und  für  h  =  l: 

Sn  >  log  (n  4-  1). 

Daraus  ist  zu  sehen,  dass  diese  Reihe  convergirt,  wenn  X;  >>  1 
ist  und  divergirt,  wenn  Je  ^  1  ist. 

Diese  Beispiele  kann  man  zu  allgemeineren  Kennzeichen 
für  die  Convergenz  von  Reihen  verwenden  auf  Grund  des  fol- 
genden Lehrsatzes. 

m.    Sind 

Ö^O?  ^9  ^»  ^3?  •  •  • 

positive  Glieder  einer  convergenten  Reihe 
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-4  =  tto  -f-  tti  -f-  o,  +  ^  "f"  •  •• 
und 

Cq^  Ci,  Ca?  ^3i  •  •  • 

eine  unbegrenzte  Reihe  beliebiger  positiTer, 

negativer  oder  auch  yerschwindender  Zahlen, 

die  ihrem   absoluten  Werthe  nach  alle  unter 

einer  endlichen  Zahl  c  liegen,  so  ist  auch  die 

Reihe 

convergent 
Dann  setzen  wir  wie  im  §.  20 

und  entspriBchend 

so  ist 

und  es  hat  also  Bn^^  zugleich  mit  Qn,m  die  Null  zur  Grenze. 

Nimmt  man  in  dem  Satze  III.  die  c  theils  =  -|-  1 ,  theils 
=  —  1  oder  theils  gleich  Null  an,  so  folgt: 

IV.  Eine  aus  positiven  Gliedern  bestehende  con- 
vergente  Reihe  bleibt  convergent,  wenn  ihre 
Glieder  mit  beliebig  wechselnden  Vorzeichen 
genommen  werden. 

V.  Jeder  Theil  einer  couvergenten  Reihe  mit 
positiven  Gliedern  ist  wieder  eine  convergente 
Reihe. 

Man  darf  nun  aber  nicht  umgekehrt  schliessen,  dass  eine 
convergente  Reihe  mit  positiven  und  negativen  Gliedern  con- 
vergent bleibt,  wenn  man  ihre  Glieder  positiv  nimmt,  und  man 
muss  danach  zwei  Arten  convergenter  Reihen  unterscheiden: 

VL  Eine  convergente  Reihe  heisst  unbedingt  con- 
vergent, wenn  sie  auch  dann  noch  convergent 
bleibt,  wenn  ihre  Glieder  alle  positiv  ge- 
nommen werden,  im  entgegengesetzten  Falle 
bedingt  convergent 

« 

Convergente  Reihen  mit  nur  positiven  Gliedern  sind  daher 
immer  unbedingt  convergent. 
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§.  22. 
Bedingte  Gonvergenz. 

Bei  einer  unbedingt  convergenten  Reihe 

A.  =  Uq  -]-  Ui  -|-  Äj  . . .  _|_  . . . 

erhält  man  immer  denselben  Grenzwerth,  wenn  man  eine  Summe 
Cjf  bildet,  in  die  man  alle  Glieder  Un  aufiiimmt,  in  denen  n<iN 
ist,  aber  ausserdem  noch  beliebige  von  den  höheren  Gliedern 
auswählend  hinzunimmt,  und  dann  N  ins  Unendliche  wachsen 
lässt,  auch  wenn  die  Zahl  der  hinzugefügten  höheren  Glieder 
ins  Unendliche  wächst 

Man  drückt  dies  Verhalten  gewöhnlich  so  aus ,  dass  die 
Summe  einer  unbedingt  convergenten  Reihe  von  der  Reihenfolge 
der  Summation  unabhängig  sei,  ein  Ausdruck,  der  jedoch  der 
Gefahr  einer  Missdeutung  unterworfen  ist. 

Anders  verhalten  sich  die  bedingt  convergenten  Reihen. 

Es  sei,  um  dies  Verhalten  darzulegen,  Ä  eine  Reihe  von 
Zahlen 

(Zq,   eil,   021   .  .  M  (-^) 

unter  denen  unendlich  viele  sowohl  positive  als  negative  vor- 
kommen, und 

Po,  Pl,  1?2.   •  •  •  (P) 

seien  die  positiven, 

—  2o,  — 2i,  —«2,...  (Q) 

die  negativen  unter  diesen  Gliedern,  in  der  Reihenfolge  gezählt, 
wie  sie  in  Ä  auf  einander  folgen. 
Wenn  nun  die  beiden  Reihen 

P  =  Po-i-Pi+P2-^ , 

Q=  2o  +  3i  +  «2  H — 

jede  für  sich  convergent  ist,  so  ist 

Ä  =  ao  -{-  üi  -\-  a^  .'. 
unbedingt  convergent,  und  es  ist 

Ä  =  P-  Q. 

Ist  aber  von  den  beiden  Reihen  P,  Q  die  eine  convergent, 
die  andere  divergent,  so  ist  Ä  jedenfalls  divergent,  denn  es  ist 
die  Summe  der  w  -j-  1  ersten  Glieder  der  Reihe  Ä 

■^n  ^^^  -^/A  V»'» 

Biemann-Weber,  Partielle  Differentialgleichangeii.  ^ 
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und  [i  und  v  wachsen  mit  n  zugleich  ins  Unendliche.  Wenn 
aber  dann  von  den  beiden  Summen  P^,  Q^  die  eine  unendlich 
wird,  die  andere  endlich  bleibt,  so  wird  An  entweder  positiv 
oder  negativ  unendlich. 

Wenn  aber  P  und  Q  beide  divergent  sind,  so  stellt  sich  Ä 
als  Differenz  zweier  unendlicher  Zahlen  dar,  die  sehr  verschie- 
dener Werthe  fähig  ist. 

Hier  gilt  der  folgende  Satz  von  Dirichlet: 

Wenn  die  Reihen  P  und  Q  divergent  sind, 
wenn  aber  jp«  und  g«  sich  mit  unendlichem  n 
der  Null  nähern,  so  kan.n  man  die  Glieder  der 
Reihe  Ä  so  zu  einer  Summe  verbinden,  dass 
alle  ttn  für  n  <<  ^  darin  vorkommen,  und  dass 
sich  doch  die  Summe  mit  unendlich  wachsen- 
dem N  einer  willkürlich  gegebenen  Grenze  K 
nähert. 

Um  dies  einzusehen,  nehme  man,  wenn  K  positiv  ist,  zu- 
nächst der  Reihe  nach  so  viele  Glieder  von  P,  dass  ihre  Summe 
P'  gerade  über  K  liegt,  und  also  der  Unterschied  P'  —  K  nicht 
grösser  ist  als  das  zuletzt  hinzugefügte  p.  Dies  ist  wegen  der 
vorausgesetzten  Divergenz  von  P  für  jedes  K  möglich.  Nun 
nehme  man  wieder  der  Reihe  nach  so  viele  negative  Glieder 
der  Reihe  ^,  dass  die  Summe  P'  —  Q^  gerade  unter  K  liegt, 
und  dass  der  Unterschied  zwischen  P'  —  Q'  und  K  wieder  nicht 
grösser  ist,  als  das  zuletzt  hinzugefügte  q. 

Jetzt  nehme  man  wieder,  an  P  anschliessend,  so  lange  posi- 
tive Glieder  p,  dass  die  Summe  P'  —  ^  -)-  P'  wieder  gerade 
über  K  liegt  u.  s.  f. 

Man  erhält  so  eine  bestimmte  Anordnung  der  Glieder  von 
-4,  deren  Summe 

P-  (2'  +  P'-  (2"  +  ... 

über  oder  unter  K  liegt,  je  nachdem  zuletzt  ein  p  oder  ein  —  q 
hinzugefügt  ist,  und  so  dass  der  Unterschied  des  Werthes  dieser 
Summe  von  K  absolut  kleiner  ist  als  das  zuletzt  hinzugefügte 
p  oder  —  g,  und  sich  daher,  wenn  man  die  Summation  unbegrenzt 
fortsetzt,  nach  der  Voraussetzung  der  Null  nähert.  Es  ist  also 
K  als  die  Summe  der  unendlichen  Reihe 

(1)  P- g- 4- P"- $"  +  ... 

ZU  bezeichnen. 
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Es  ist  hierbei  noch  zu  bemerken,  dass  auch  die  Theilsummen 
P',  ^,  P",  ^",  .•.  sich  der  Grenze  Null  nähern,  und  dass  man 
daher  den  Grenzwerth  K  auch  dann  erhält,  wenn  man  bei  der 
Bildung  der  Summe  (1)  die  zuletzt  hinzugefügte  Summe  P^*)  oder 
^*>  nicht  ganz  erschöpft. 

Man  kann  also  in  der  That  (1)  als  eine  Anordnung  der 
Glieder  von  A  betrachten,  bei  der,  wenn  man  weit  genug  geht, 
alle  Glieder  a»  bis  zu  einem  beliebig  gegebenen  Rang  vor- 
kommen, imd  deren  Summe  den  Grenzwerth  K  hat  Die  Glieder 
a»  bilden  also  bei  dieser  Anordnung  eine  convergente  Reihe, 
deren  Summe  =  K  ist  Dies  ist  der  Fall  der  bedingten 
Convergenz,  bei  der  die  Summe  durchaus  abhängig  ist  von 
der  Anordnung  der  Glieder. 

Man  kann  aber  auch  noch  allgemeiner  verfahren,  indem  man 
zuerst  blindlings  positive  und  negative  Glieder  in  beliebiger  end- 
licher Anzahl  addirt,  und  erst  dann  in  der  geschilderten  Weise 
planmässig  verfahrt. 

Es  ist  kaum  nöthig  zu  bemerken,  dass  der  Schluss  für  ein 
negatives  K  und  für  Z"  =  0  in  nichts  Wesentlichem  geändert 
wird. 

§.  23. 
Beispiel. 

Diese  Sätze  wollen  wir  nun  durch  ein  einfaches,  aber  lehr- 
reiches Beispiel  veranschaulichen.    Die  Reihe 

(1)  ««  =  i  +  ^  +  F  +  -  +  ^ 

ist,  wie  wir  schon  gesehen  haben,  für  w  =  oo  divergent.  Wir 
können  dies  aber  auch  auf  dem  folgenden  Wege  einsehen,  der 
uns  zugleich  Aufschluss  giebt,  in  welcher  Weise  s»  init  n  ins 
unendliche  wächst.  Es  ist,  wie  die  unmittelbare  Integration  er- 
kennen lässt,  für  jedes  positive  y 


00 


(2)  1  =  1  er-y 


dx 


und  folglich 

4* 
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00 

(3)  Sn  =  [(e-*  4-^^*H \- e-""^)  dx 


0  . 

00 


=1 


ß — X  ß — (n  +  l)« 

-  dx. 


\  —  e- 


X 


Femer  erhält  man  durch  Integration  von  (2)  in  Bezug  auf 
y  zwischen  den  Grenzen  1  und  w,  wobei  die  Vertauschung  der 
Integrationsfolge  erlaubt  ist: 


(4)  logn  =  V 


00 

X  /} — nx 


er^  —  er'      , 

dx. 


X 

ö 


Hieraus  ergiebt  sich 


00 

(5)  s„_Zo^„  =  |e-«(^-I-,-l) 


dx 


0 

00 


ß-nx   I \  ^^ 

J  \1  —  e-*       xj 


0 

Diese  Zerlegung  ist  gestattet,  weil  die  beiden  Functionen 

1  1  e-^  1 

1  —  e-*       x^         1  —  e-^       X ' 

wie  man  durch  die  bekannten  Methoden  der  Differentialrechnung 
leicht  erkennt,  für  a?  =  0  endlich  bleiben  und  folglich  die 
beiden  in  (5)  vorkommenden  Integrale  unbedingt  convergent 
sind.  Das  zweite  verschwindet  für  w  =  oo ,  und  das  erste  hat 
einen  bestimmten  numerischen  Werth: 

00 

(6)  j-^(rz=^.-^)^^=^, 

0 

der  sich  genähert  berechnen  lässt  und  der  die  Euler'sche 
Constante  genannt  wird. 

Ihr  genäherter  Werth  ist  auf  20  Decimaleni) 

C  =  0,577  215  664  901 532  586  06  . . ., 


^)  Bei  Gauss'^lWerke  Bd.  III,  S.  154)  ist  die  Zahl  C  nach  einer  Be- 
rechnung von  Nicolai  auf  40  Decimalen  angegeben. 
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und  wir  erhalten  den  Satz 

Hieraus  lassen  sich  nun  andere  Resultate  über  bedingt  conver- 
gente  Reihen  herleiten.  Trennen  vdr  in  S2n  die  geraden  von  den 
ungeraden  Gliedern,  und  setzen 


3    '    5    '  '    2m  —  1' 

^"=2+4+6"^ ^2^' 

so  ergiebt  sich  zunächst 

(8)  S,„  =   ö„  +    Un,  S„  =  2  Gn, 

t 

(9)  lim(G„-ilogM)  =  ic, 

(10)  lim  (G,  +  U„-  log2n)  =  C, 
folglich 

(11)  lim(ü-„-log2-ilogn)  =  ia 

Nehmen  vir  also  zwei  ins  Unendliche  wachsende  Zahlen  m 
und  n  an,  so  folgt  durch  Subtraction  von  (9)  und  (11) 

(12)  um  (  D-„  -  G„)  =  log  2  +  1-  log  ^. 

Nimmt  man  z.  B.  n  =  m,  so  erhält  man  die  Reihe 
l-2  +  3-4+5--  =  ^^S2 

und  nimmt  man  n  =  2m,  so  folgt 

l  +  3-2  +  5+7-4+-  =  2^"S2 

und  allgemein,  wenn  man  a  positive  Glieder  von  ün,  dann  b 
negative  Glieder  von  Gn^  dann  wieder  a  positive  Glieder  von 
Un  u.  s.  f.  nimmt,  so  erhält  man  eine  convergente  Reihe,  deren 
Summe  yi^og(4: a/b)  ist,  worin  4a/6  jeden  beliebigen  rationalen 
Werth  haben  kann. 

Wir  wollen  noch  einen  weiteren  Ausdruck  für  die  Constante 
G  ableiten,  der  bisweilen  nützlich  ist.  Man  erhält  durch  Diffe- 
rentiation nach  X 
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d  log(l  —  e-^)  =  ^  ^^^  dx 

e-'^dx 


X      ' 


de-^  \ogx  =  —  6"*  \ogxdx  -j- 
und  durch  Subtraction 

d  jlog  (1  —  e-^)  —  c"*  logrcj 

f        1  11 

==  e~*  i :; dx  -\-  e~*  \ogxdx. 

1 1  —  e-*       x]  '  ® 

Integrirt  man  diese  Gleichung  zwischen  den  Grenzen  0  und 
00  ,  so  verschwindet  die  linke  Seite,  wie  man  für  x  =  co  un- 
mittelbar sieht,  und  für  a?  =  0  durch  Entwickelung  von  1  —  e-* 
nach  Potenzen  von  x.    Es  folgt  daher  aus  (6) 

00 

(13)  r  er'  \ogxdx  =  —  C. 

0 

§.  24. 
Ein  Satz  über  Reihenconvergenz. 

Es  sei  «0?  o,\,  Ö2  •••?  ötn  ...  eine  unbegrenzte  Reihe  von  Zahlen, 
von  denen  wir  voraussetzen,  dass 

(1)  Sn  =  «0  +  öti  +  aa  •  •  •  +  a« 

mit  unendlich  wachsendem  n  innerhalb  endlicher  Grenzen  bleibt, 
mag  sich  auch  Sn  nicht  einer  bestimmten  Grenze  nähern.  Es 
sei  femer 

(2)  Co?  Ci,  Cj  . . . 

eine  Reihe  positiver,  beständig  abnehmender  und  sich  der  Null 
nähernder  Grössen.  Dann  gilt  allgemein  der  Satz,  dass  die 
Reihe 

(3)  Sn  =  «oCo  +  «1^1  +  ^^2^2  4"  ••• 
convergirt. 

Um  diesen  Satz  zu  beweisen,  betrachten  wir  die  Summe 

(4)  B,n,ni  =  ötn  +  l^n  +  l  +  an  +  2Cn  +  2  4"  '*'  H"  ^n  ■{■  mOn  J^  nt'i 

deren  Verschwinden  für  w  =  oo  nach  §.  20  das  Kennzeichen  der 
Convergenz  von  (3)  ist.    Hierin  setzen  wir  nach  (1) 
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•     ön  +  l  =  5n  +  l  Sn 

ötn  +  a  =  Sn  +  a  —  5n  +  1 


und  erhalten,  wenn  wir  die  Glieder  anders  zusammenfassen 

Hnjtn  =  5n  +  l  (^n  +  l   —  ^n  +  a)  ~H  S»  +  2  (C«  +  2  —   ^n  +  3) 
~T~  *"  ^n  +  m— 1  v^n  +  m— 1  —  (^n-^m)  ~\~  ^n  +  m(^n-\-m  ^n^n  +  l« 

Da  nun  nach  unserer  Voraussetzung  die  DiflFerenzen  c«  + 1 — c„  +  2, 
Cn  +  a  —  <?n  +  8«  •••?  ^n+m— 1  —  Cn-\-m  positiv  uud  die  Summen  Sn  +  i^ 
^n  +  a,  •-•  Sn+m— 1  alle  absolut  kleiner  sind  als  eine  endliche  Zahl 
A^  so  ist  der  absolute  Werth  von  Bn^m  kleiner  als 

Al  (Cn  +  1  —   Cn-^2  -\-  Cn-\-2  —   Cn  +  s  -{-  " '  -\-  ^n  +  m— 1   —  Cn^m 

+  Cn^m  +  Cn  +  i)  =  2ÄCn  +  i 

und  nähert  sich  also  nach  der  Voraussetzung  über  die  c  mit 
unendlich  wachsendem  n  der  Grenze  Null,  wodurch  der  Satz 
bewiesen  ist 

Nimmt  man  z.  B. 

«n    =    (—1)**, 

so  ist  Sn  entweder  =  1  oder  =  0  und  es  folgt  also,  dass  jede 
Reihe 

(5)  Co  —  Ci  +  Cj  —  C3  +  C4 ; 

in  der  die  c  eine  Reibe  positiver,  gegen  Null  abnehmender 
Grössen  sind,  convergirt 

Ein  anderes  Beispiel  ist  folgendes: 

ao  =  1,    (h  =  2cos2rr,    a^  =  2 cos 4a?,  ...  a»  =  2 cos 2 na;, 
also 

(6)  Sn=  l  -]-  2co82a?  -|-  2cos4a?  +  •••  -j-  2cos2na?. 

Um  Sn  zu  finden,  multipliciren  wir  mit  sina;  und  wenden 
auf  jedes  Glied  des  Productes  s«  sin  x  die  Formel  an 

2  8ina?  cos2na?  =  sin(2n  -{-  1)  x  —  sin(2w  —  l)a;. 
Dadurch  erhält  man 

Sn  sin  a?  =  sin  (2  n  4-  1)  a: 
oder 

_  8in(2«  +  l)^ 

^  ^  sma? 

Ist  also  sin  x  von  Null  verschieden,  d.  h.  x  nicht  gleich  einem 
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Vielfachen  von  ä,  so  ist,  da  sin(2n-f-  1)^  immer  zwischen  —  1 
und  -j-  1  liegt,  Sn  zwischen  den  endlichen  Grenzen 

sm  X 
eingeschlossen,  und  wir  erhalten  also  den  Satz,  dass  die  Reihe 
(8)  Cq  -\-  2  Ci  cos  2  X  -|-  2  Ca  cos4a?  -j-  Cg  cos  6 r»  -f"  ' " 

immer  convergent  ist,  wenn  die  Co,  Ci,  Cg,  ...  eine  Reihe 
positiver  gegen  Null  beständig  abnehmender  Zah- 
len ist. 

Es  ist  kaum  nöthig,  hervorzuheben,  dass  es  genügt,  wenn 
diese  Abnahme  der  Zahlen  c«  erst  von  einer  beliebigen  endlichen 
Stelle  n  an  beginnt. 

§.  25. 
Der  Abel'sche  Satz  über  Stetigkeit  von  Potenzreihen. 

Durch  das  im  vorigen  Paragraphen  angewandte  Verfahren 
der  theilweisen  Summation  kann  man  auch  einen  Satz  von 
Abel  beweisen,  der  dem  in  §.  9  bewiesenen  Satz  über  die  Stetig- 
keit eines  Integrals  analog  ist.    Er  lautet  so: 

Wenn  die  Reihe 

(1)  JL  =  ao  +  «1  +  «a  +  0^3  H 

bedingt  oder  unbedingt  convergirt,  so  ist  Ä 
der  Grenzwerth,  dem  sich  die  für  r  <<  1  durch 
die  Reihe 

(2)  /(r)  =  ao  +  a^r  +  a,r^  -f-  a^r^  +  ... 

definirte  Function  nähert,  wenn  r  sich  der 
Grenze  1  nähert.    In  Zeichen: 

(3)  lim  (ao  +  Oir  -|-  a2r^  +  (hr^  -j-  •. .)  =  JL. 

r  =  l 

Dass  die  Reihe  (2)  für  jedes  echt  gebrochene  r  unbedingt 
convergirt,  folgt  aus  §.21,  I.,  III. 

Die  Reihe  (2)  formen  wir  nun  um,  indem  wir 

S»  =  «0  +  «1  +  «2  +  •  ••  +  «m 

also  an=^  Sn  —  Sn-1  sctzcu,  uud  erhalten  wie  im  vorigen  Para- 
graphen 

(4)  /  (r)  =  So  +  (Si  —  5o)  r  +  (s^  —  s^)  r^  +  (Ss—s,)  r^  +  ... 

=  (1  —  r)  (So  +  Sir  +  S2r2  +  S3r3  +  ...), 
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und  wenn  wir  die  letzte  Reihe  in  zwei  Theile  theilen 

/(r)  =  (1  —  r)  (So  +  s,r  +  s,r^  -{ h  «»r-) 

+  (1  —  r)  (Sn  +  ir«  +  i  +  Sn  +  ar'^  +  a  _|_  ...^. 

Bedeutet   P   einen    zwischen    dem    grössten    und   kleinsten 
Werthe  der  Summen  Sn  +  i?  Sn  +  2?  ..•  gelegenen  Werth,  so  ist 
Sn  +  ir~  +  i  -f  Sn  +  a^  +  ^  H =  P  (r"  +  ^  +  r»  +  2  _| ) 

f-n  +  l 

1  —  r 
und  folglich 

(5)  /(r)  =  (1  —  r)  (So  +  s^r  +  s^r^  ^ \-  s^r^)  +  Pr«  +  ^ 

Hiervon  subtrahiren  wir  die  identische  Gleichung 

A  =  A{\  —  r)  (l+r  +  r2-^ h^)  +  ^r^  +  i 

und  erhalten 

(6)  fix)  _  ^  =  (1  -  r)i^n(r)  +  (P-^)r~  +  i, 
worin  die  linke  Seite  von  n  unabhängig  und 

Fn(r)  =  (So  -A)  +  (si  -  ^)r  H \-  (Sn  —  A)t- 

eine  ganze  Function  n^  Grades  von  r  ist. 

Es  ist  nun  zu  beweisen,  dass  sich,  wenn  eine  beliebig  kleine 
positive  Zahl  ai  gegeben  ist,  die  Zahl  q  so  klein  annehmen 
lässt,  dass /(r)  —  A  dem  absoluten  Werthe  nach  kleiner  wird 
als  CO,  wenn  1  —  r  <  p  ist. 

Man  kann  aber  n  so  gross  annehmen,  dass  Sn  +  i,  Sn  +  2j  •  •  • 
dem  Werthe  A  beliebig  nahe  kommen,  und  folglich  so,  dass 
P  —  A  und  mithin  auch  (P  —  JL)  r»»  +  ^  dem  absoluten  Werthe 
nach  kleiner  als  Va  cd  ist.  Ist  n  bestimmt,  so  kann  man  wieder 
Q  so  klein  annehmen,  dass  auch  (1  —  r)  In{v)  kleiner  als  Va^ 
wird ,  und  dann  ist  nach  (6)  der  absolute  Werth  von  f{r)  —  A 
kleiner  als  cii). 

§.  26. 
Halbconvergente  Reihen. 

Obwohl  man  bei  divergenten  Reihen  von  einer  Summe  nicht 
sprechen  kann,    so  können    solche  Reihen  doch    bisweilen  mit 

*)  Dieser  Satz  rührt  von  Abel  her,  der  ihn  in  seinen  Untersuchungen 
über  die  Binomialreihe  benutzt  hat.  Ein  Beweis,  der  sich  übrigens  ganz 
ähnlich  schon  bei  Abel  findet,  ist  nach  einer  Mittheil ungDirichlet's  von 
Liouville  veröffentlicht  (Dirichlet's  Werke,  Bd.  2,  S.  305). 
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Nutzen  gebraucht  werden  zur  Berechnung  transcendenter  Func- 
tionen. Um  den  Sinn  dieses  Ausspruches  zu  verstehen,  betrachten 
wir  eine  Beihe  von  Grössen  Uq^  Mj,  Wj,  ...  Un  von  der  Art,  dass 

(1)  f/n  =  %  +  «^1  +  «*2  H h  Wn 

mit  n  zugleich  ins  Unendliche  wächst  Man  kann  sich  nun  die 
Frage  stellen,  wenn  es  sich  um  die  Darstellung  eines  bestimmten 
Werthes  Ä  handelt,  für  welchen  Werth  von  n  wird  ün 
dem  Werthe  Ä  möglichst  nahe  kommen,  und  auf 
welchen  Grad  der  Kleinheit  kann  die  Differenz 
Ä  —  Un  heruntergebracht  werden?  Ist  diese  Differenz 
klein  genug,  so  wird  man  Un  als  eine  angenäherte  Darstellung 
der  Zahl  Ä  betrachten  können.  In  den  Anwendungen  verhält 
sich  meistens  die  Sache  so,  dass  die  Reihenglieder  Uq,  Ui,  14,2^  ... 
Functionen  einer  Variablen  x  sind,  so  dass 

(2)  Un  =  0(x,n) 

eine  Function  von  x  und  n  wird.  An  die  Stelle  von  A  tritt 
alsdann  gleichfalls  eine  Function,  F(x)^  und  es  handelt  sich 
darum,  die  Differenz   ' 

(3)  F(x)  —  Q(x,n)  =  ^ (x,  n) 

so  klein  als  möglich  zu  machen.  Das  hier  zu  wählende  n  wird 
dann  von  x  abhängen,  und  es  ist  ein  häufig  vorkommender  Fall 
der,  dass  man  ^  (x^  n)  um  so  kleiner  machen  kann,  je  grösser 
X  ist,  wobei  dann  auch  n  in  bestimmter  Weise  mit  x  wachsen 
kann.    Wenn  z.  B.  0(x^  n)  die  Eigenschaft  hat,  dass  für  jedes  n 

(4)  lim  x^  [F(x)  —  0(x,  n)]  =  0 


«=00 


ist,  so  heisst  0(x^n)  (nach  Poincare)  eine  asymptotische 
Darstellung  der  Function  F(x). 

Wir  wollen  diese  allgemeinen  Grundsätze  an  einem  ein- 
fachen Beispiel  erläutern. 

Wir  definiren  eine  später  noch  nützliche  Function 


X 


(5)  @(x)  =  -L  f  e-««da. 

'        0 

Nach  §.12  hat  diese  Function  die  Eigenschaften 

(6)  0(0)  =  0,     0(oo)  =  1. 
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Es  ist  ferner 


—  X 


0(_  ^)  =  2  f     „,  ^^  ^     2  r  ^„,  ^ 
V5^J  V^  J 

'        0  '         0 

also 

(7)  B(—x)  =  —  @{xy 

Es  genügt  also,  0(a:)  für  positive  Werthe  Yon  x  zu  be- 
rechnen. Ein  geschlossener  Ausdruck  lässt  sich  für  diese  Func- 
tion nicht  angeben,  wohl  aber  eine  stets  convergente  Reihe.  Es 
ist  nämlich,  wenn  man  für  e-°^  die  Reihe  setzt: 

(8)  e-     _l  __  +  __-  +  .., 
in  der 

(9)  w!  =  1.2.3...  n 
ist,  und  dann  integrirt, 

and  diese  Reihe  convergirt  stärker  wie  .die  Reihe  (8),  die  be- 
kanntlich für  alle  Werthe  von  a  convergirt 

Nach  (10)  ist  S{x)  für  kleine  Werthe  von  x  zu  berechnen. 

Für  grosse  Werthe  von  x  ist  aber  die  Convergenz  dieser 
Reihe  zu  langsam.  Für  solche  Werthe  kommt  man  leichter 
durch  eine  halbconvergente  Entwickelung  zum  Ziele.  Um  diese 
abzuleiten,  setzen  wir  nach  (6) 

00 

(11)  B(x)  =  1  —  A  f  e-««  da 

X 

und  substituiren  für  a  eine  neue  Variable  ß  durch  die  Glei- 
chung 

a  =  TT-  +  ^1     aa  =  ÖT" ; 
dadurch  erhält  man 


(12) 


flp  CO  Q9 


Nun  können  wir  nach  dem  Taylor* sehen  Lehrsatz,  wenn 
^  einen  positiven  echten  Bruch  bedeutet, 
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«-"  =  2  ^=^  +  c- 1)"  ^  ^*^ 

setzen,  und  folglich,  da  e-^«  für  positive  a?  gleichfalls  ein  echl 
Bruch  ist: 

mit   der  Maassgabe,    dass    diese   Formel    nur    dann   genau  il 
wenn  das  letzte  Glied  auf  einen  Bruchtheil   seines  Werthes 
ducirt  wird. 

Nun  ist  nach  einer  bekannten  Formel,  die  sich  durch  partiell 
Integration  leicht  beweisen  lässt: 


00 

1 


er-ßß^dß  =  w!, 
ö 

und  wenn  man  also  die  Entwickelung  (13)  in  das  Integral  (1! 
einsetzt,  so  folgt 

(14)  [  ^  -d«  =  e--  ±  (-  ir  ^;^^ 

und  diese  Formel  ist  gleichfalls  nur  unter  der  Voraussetzun| 
exact,  dass  das  letzte  Glied  auf  einen  Bruchtheil  seines  Werthe« 
reducirt  wird.  Um  also  zu  beurtheilen,  was  uns  diese  Formel 
leisten  kann,  müssen  wir  die  Grösse  des  allgemeinen  Gliedes 
der  Entwickelung  (13)  abschätzen.  Zu  diesem  Zweck  machen 
wir  von  der  bekannten  Forijoiel  Gebrauch  i) 

n!  =  y2:re-»»n**    2gi2n^ 

wo  d'  ein  positiver  echter  Bruch  ist,  aus  der,  wenn  d''  gleich- 
falls ein  positiver  echter  Bruch  ist,  folgt 

2     +-     — 

(2n)!  =  V27e-2n(2n)  ""^e^^. 
Daraus  ergiebt  sich 

worin  ^"  =  #'  —  2  -9-  der  Bedingung  —  2  <  ^"  <  1  genügt. 

^)  Vergl.  z.  B.  Lehrbuch   der  Differential-  und  Integralrechnung  voi 
Serret,  deutsch  von  Harnack  und  Bohlmann,  Bd.  2,  S.  166  der  2. Auf! 
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Hieraus  ergiebt  sich  nun  Folgendes: 

Wenn  n  bei  feststehenden  x  ins  Unendliche  wächst,  so 
^;hst  auch  dieser  Ausdruck  ins  Unendliche  und  die  Reihe  (14) 
i  folglich  divergent. 

Wenn  aber  x^  ^  n^    also    n/x^   ein    echter  Bmch  ist,   so 

HL 
i,  da  6^4 n  lyQi  grossen  n  nahe  gleich  1  ist,  der  Fehler,  den  man 

i  Benutzung  der  Formel  (14)  begeht,  kleiner  als 


g— «<  g—n 


xf2 

Behält  man  n  bei,  und  lässt  x  wachsen,  so  wird  die  Ge- 
uigkeit  der  Formel  (14)  um  so  grösser,  je  grösser  x  wird, 
d  die  Formel  (14)  giebt  eine  asymptotische  Darstellung  des 
tegrals. 

Die  Function  &  (x)  kommt  in  der  Wahrscheinlichkeits- 
3hnung  vor,  und  man  hat  darum  ihre  numerischen  Werthe  in 
^bellen  zusammengestellt  Eine  solche  Tabelle  findet  man  in 
m  Buche:  Theorie  der  Beobachtungsfehler  von  Emanuel 
:uber,  Leipzig  1891.  Nach  dieser  Tabelle  ist  0{x)  schon 
i  o:  =  4,8  in  der  11*®^  Decimalen  von  1  nicht  mehr  zu  unter- 
beiden. 
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Fourier'solie  Reihen. 


§.  27. 

Gleicbmässige  und  ungleichmässige  Convergenz. 

Wir  betrachten  nun  solche  Reihen,  deren  Coefficienten  Func- 
tionen einer  Veränderlichen  x  sind.    Es  sei  also 

(1)  %,  Wj,  1«2,  ...  Mn,  ... 

eine  Reihe  von  Functionen  von  a?,  die  in  irgend  einem  Intervall 
(a,  h)  endlich  und  stetig  sind,  die  dem  absoluten  Werthe  nach 
auch  für  ein  unendlich  wachsendes  n  nicht  über  eine  endliche 
Grösse  hinausgehen.    Wenn  die  Reihe 

(2)  [7  =  Wo  4-  ^1  +  «2  H 

convergirt,  so  wird  auch 

(3)  Bn  =  Wn+1  +  Wn  +  2  -f"  *  *  * 

convergent  sein,  und  sich  mit  unendlich  wachsenden  n  der  Grenze 
Null  nähern. 

Wenn  nun  diese  Convergenz  für  jeden  Werth  x  des  Inter- 
valls (a,  b)  stattfindet,  so  giebt  es,  wenn  cj  eine  gegebene,  beliebig 
kleine  positive  Grösse  ist,  für  jedes  x  einen  Werth  N  von  der 
Art,  dass,  wenn  w  >>  J/"  ist 

(4)  -  CO  <  iJn  <  +  (ö 

und  es  sind  dann  zwei  Fälle  zu  unterscheiden: 

1.  Die  Grössen  N  haben  im  Intervall  (a,  h)  eine  endliche 
obere  Grenze  Nq  (die  natürlich  eine  von  x  unabhängige 
Zahl  ist),  und  dann  gilt  die  Ungleichung    (4)  für    das 
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ganze  Intervall,  sobald  n  >  Nq  ist  In  diesem 
Falle  nennt  man  die  Reihe  ü"  in  dem  Intervalle  gleich- 
massig  convergent. 

2.  Die  Zahlen  JY  haben  im  Intervall  bei  hinlänglich  kleinen 
CO  keine  obere  Grenze,  sondern  wachsen  über  alle  Grenzen, 
etwa  so,  dass  N  mit  der  Annäherung  von  x  an  gewisse 
besondere  Werthe  unendlich  wachsen  muss,  ohne  dass 
darum  die  Existenz  eines  bestimmten  N  für  jedes  indi- 
viduelle X  aufhört.  Diese  Art  der  Convergenz  heisst 
ungleichmässig. 

Bei  der  ungleichmässigen  Convergenz  verhält  es  sich  so,  dass 
die  Convergenz  bei  der  Annäherung  an  einen  bestimmten  Punkt, 
etwa  an  a,  immer  schlechter  wird,  in  a  selbst  aber  durch  irgend 
einen  anderen  Umstand,  indem  z.  B.  hier  alle  Ur  einen  ver- 
schwindenden Factor  bekommen,  wieder  hergestellt  wird. 

Eine  Reihe  von  gleichmässiger  Convergenz  können  wir  auf 
folgende  Art  bilden.    Es  sei 

eine  convergente  Reihe  von  positiven  numerischen  Gliedern   und 

eine  Reihe  von  Functionen  von  a?,  deren  Werthe  in  endlichen 
Grenzen  eingeschlossen  sind.    Dann  ist  die  Reihe 

(5)  <5  =  Cog)o  +  Ci  g)i  +  Ca^a  H 

gleichmässig  convergent,  soweit  die  Functionen  q)v  die  gemachten 
Voraussetzungen  erfüllen.  Denn  hier  ist,  wenn  die  ^y  dem  ab- 
soluten Werth  nach  unter  C  liegen 

was  durch  ein  von  x  unabhängiges  n  beliebig  klein  gemacht 
werden  kann. 

§.  28. 
Beispiel. 

Zur  Erläuterung  des  Begriffes  der  ungleichmässigen  Con- 
vergenz wollen  wir  ein  Beispiel  betrachten. 

Wir  haben  im  §.  24  eine  Summenformel  gefunden,  nämlich, 
wenn  wir  2a:  =  a  setzen: 
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(1)     1  -\-  2cosa  -(-  2co82  «-(-•••-[-  2co8na  = 


.     2n+  l 

sin ;r^ —  a 


.     1 
sin  ^  a 


worin  n  eine  ganze  Zahl  ist.  Wir  multipliciren  diesen  Ausdruck 
mit  da  und  integriren  ihn  zwischen  den  Grenzen  0  und  x^  worin 
X  eine  zwischen  0  und  2  n  gelegene  Veränderliche  sei.  Wir 
finden  dann 


...         ,    2  sin  2  a;    ,    2  sin  3  a?    , 

^  +  2sin^H 1 [- 


+ 


2  sin  n  rr 
n 


(2) 


*  .     2w+  1 
sin ^r* a 


cJa, 


J 

0 


sm  —  a 


und  darin  lässt  sich  nun  der  Grenzübergang  zu  unendlichem  n 
nach  der  Formel  IV.  (§.  15)  bewerkstelligen,  wenn  man  ^  (x) 
=  x/sui^/qX  setzt.  Man  findet  so. die  Summe  der  unendlichen 
Reihe 


(3) 


,    ^  .         ,    .  sin2a;    ,    ^   sinSa;    , 

a;  -f-  2  sin  ic  -|-  2  — ^ \-  2  — 1 =  ä. 


2         '    "        3 

Diese  Formel  gilt,  so  lange   0  <i  x  <^  27t  ist.     Die    linke 
Seite   verschwindet   aber  für  x  =  0,    und   erhält  für  negative 

Fig.  3. 


y 

X 

0 

371 

in 

-2 

71 

Werthe  von  x  den  entgegengesetzten  Werth  wie  für  die  gleichen 
positiven.    Die  Function 


(4) 


^/  \            in-         ,    ^  sin2a;    ,    ^  sinSic    , 
0(x)  =  X  -{-  2smx  -{-  2  — [-  2  — 1- 


genügt  ausserdem  der  Bedingung 


§.  28. 


Beispiel. 
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und  wird  durch  das  in  Fig.  3  dargestellte,  aus  Stücken  paralleler 
gerader  Linien  zusammengesetzte  Diagramm  veranschaulicht.  Sie 
hat  für.  jedes  x  einen  bestimmten  Werth  und  ist  eine  unstetige 
Function  von  x. 

Trotzdem  gilt  aber  der  folgende  Satz: 

Die    Reihe  0(x)   ist  in    dem  Intervalle  (c,  tc) 
gleichmässig  convergent,  wenn  0  <  «  <C  ^^ 

Um  dies  einzusehen,  bilden  wir  den  Rest, 
.  7>    _  9  8in(n  +  l)x    ,        sin (n  +  2)x 

welcher  in  Folge  von  (2)  und  (ß)  den  Werth  hat: 


(6) 


jR«  =  VC 


J 
ü 


.     2n+  1 
sm zz^ —  a 


.     1 
sm  —  a 


da. 


Diesen  Ausdruck  bringen  wir,  indem  wir  zur  Abkürzung 


^+2 


/* 


setzen,  in  die  Form 


8 


(7) 


jRn   =   Ä   


X 


J 

0 


sm/tta 
sm—  a 


da  — 


J 

s 


siufia 

.    1 
sm—  a 


da, 


und  nach  dem  zweiten  Mittelwerthsatz  ist,  wenn  |  einen  Werth 
zwischen  £  und  x  bedeutet: 


(8) 


X 
/» 


Sin  it  a    ,  £ 

sin^«  sin -6^ 


smfta 


OS 


da  -j- 


X 


sin  ^ic 


sm/[ta 
a 


da 


i 


A*6 


jua; 


sina 
a 


da  -f- 


a: 


sina 
a 


da. 


nun  ist  für  jedes  positive  x^  was  kleiner  als  n  ist: 
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2  <  — ^  <  ^, 
sin  -  X 

00 

und  wegen  der  Convergenz  des  Integrals  l da  ist  das  In- 

0 

h 
tegral  I rfa    absolut    genommen    kleiner  als    eine    beliebig 

a 

kleine  Grösse  cd,    wenn  a  und  6    beide    grösser   sind  als   eine 
hinlänglich  grosse  Zahl  c.     Hieraus  ersieht  man,   dass   man   ft, 
von  X  unabhängig,  so  gross  annehmen   kann,  dass  das  Inte- 
gral (8)  beliebig  klein  wird. 
Da  ferner 

\ 


lim  I  %  — 

U  =00 


sin  /xa 

.     1 
sin  —a 

J  2 

ü 


da 


=  0 


/ 

ist,  und  X  in  diesem  Ausdruck  überhaupt  nicht  vorkommt,  so 
kann  man  auch  noch  ft  so  gross  annehmen,  dass  diese  Diflferenz 
und  damit  der  ganze  Ausdruck  ü»  beliebig  klein  wird,  worin  die 
gleichmässige  Convergenz  liegt. 

Dieselbe  Betrachtung  lässt  sich  auch  auf  das  Intervall  von 
TT  bis  2jr  —  B  anwenden,  und  daraus  folgt,  dass  die  Reihe 
0{x)  in  einem  Intervall  (a,  J),  worin 

0<ia^x^h<i2n^ 

gleichmässig  convergirt. 

Die  gleichmässige  Convergenz  hört  aber  auf,  wenn  das 
Intervall  für  x  bis  0  oder  bis  2n  ausgedehnt  wird. 

Denn  machen  wir  in  (6)  die  Substitution 

2w+  1  _ 

so  erhalten  wir: 


2n  +  l 


JXn  =  JT 


2  ^  sin  ^  ^^^ 


J 
0 


(2n  +  1)  sin       ^  ^ 


2n  +  1 
und  hierin  kann  man,  wie  gross  auch  n  sein  mag,  x  immer   so 
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klein  annehmen,  dass  das  Integral  beliebig  klein  und  Bn  also 
nicht  verschwindend  klein  wird.  Gleichwohl  hört  die  Convergenz 
der  Reihe  O  (x)  im  Punkte  x  =  0  selber  nicht  auf,  weil  dort 
alle  Glieder  einzeln  verschwinden. 


§.  29. 

Stetigkeit,  Integration  und  Differentiation 

unendlicher  Reihen. 

1.  Eine  gleichmässig  convergente  Reihe,  deren 
Glieder  stetige  Functionen  einer  Variablen  x 
sind,  ist  selbst  eine  stetige  Function  von  x. 

Es  sei  nämlich 

(1)  C/  =  M^  -[-  Ml  -f-  Wa  +  •  •  • 

eine  in  irgend  einem  Intervall  gleichmässig  convergente  Reihe. 
Man  setze 

JBn  =  Wn  +  l4-Wn  +  2  +  "- 

Nimmt  man  n  so  gross,  dass  Bn  in  dem  ganzen  Intervall 
kleiner  als  eine  beliebig  kleine  Grösse  co  wird,  so  sind  auch  die 
Schwankungen  von  Bn  unter  dieser  Grenze,  und  da  Un  eine 
stetige  Function  von  x  ist,  so  kann  man  die  Veränderung  von 
x  so  klein  machen,  dass  auch  die  Schwankungen  von  Z7„  kleiner 
als  eine  beliebig  kleine  Grösse  co'  werden.  Dann  sind  die  Schwan- 
kungen von   U  kleiner  als  co  -\-  co',  w.  z.  b.  w. 

Es  seien  jetzt  a  und  x  zwei  Punkte  des  Intervalls,  in  dem 
die  Reihe   U  gleichmässig  convergirt  und  es  werde 


(3) 


XX  X 

Vq  =  l  UodXy    Vi  =  I  u^dx^    V2  =  I  U2dx^  ... 


a  a 


gesetzt.     Dann  ergiebt  sich  aus  der  Zerlegung  (2)  sofort 


(4) 


sc 

V  =      üdx  =  Vq  -^  Vi  -\-  V2  + 


a 


d.  h.  man  kann  eine  gleichmässig  convergente  Reihe  dadurch 
integriren,  dass  man  jedes  einzelne  ihrer  Glieder  integrirt.  Wenn 
aber  die  gleichmässige  Convergenz  oder  die  Convergenz    über- 

5* 
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haupt  für  die  Reihe  U  in  einzelnen  Punkten  aufhört,  während 
die  gleichmässige  Convergenz  der  Reihe  V  über  diesen  Punkt 
hinaus  fortbesteht,  so  ergiebt  sich,  da  das  Integral  immer  eine  stetige 
Function  seiner  oberen  Grenze  ist,  mit  Hülfe  des  Satzes  1.,  dass 
die  Formel  (4)  auch  dann  noch  richtig  ist,  wenn  x  in  einen 
solchen  Punkt  fällt,  oder  über  ihn  hinausgeht.  Wir  haben  also 
den  Satz: 

2.  Eine  Reihe  J7,  die,  von  einzelnen  Punkten  ab- 
gesehen, gleichmässig  convergirt,  lässt  sich 
durch  Integration  ihrer  einzelnen  Glieder 
integriren,  wenn  die  durch  Integration  ent- 
standene  Reihe  gleichmässig   convergirt. 

Aus  diesem  Satze  lässt  sich  leicht  ein  entsprechender  Satz 
über  die  Differentiation  einer  Reihe  ableiten. 

3.  Wenn  Vq^  Vj,  Vg,  ...  stetige  Functionen  von  x 
sind,  und 

(5)  F  =  Vo  +  t^i  +  t?2  H 

convergirt,  wenn  ferner  die  Reihe 

dx  ~^  dx  ^  dx  ^ 

in  einem  beliebig  kleinen  den  Werth  x  ent- 
haltenden Intervall  gleichmässig  convergirt, 
so  ist 

A  ^  dx        dx  ~^  dx  ~^  dx  ~^      ' 

Dies    ergiebt    sich,    wenn    man    die    Reihe    (6)    nach   dem 
Satze  2.  integrirt. 

§.  30. 
Beispiel. 

Wir  haben  die  Reihensumme  gefunden: 

/nx  t    o  •         I    o  si^2a;     ,    ^  sin 3a:    , 

(1)  ^  z=  X  -^  2smx  -\-  2  — ^ k  2  — 5 h  "-i 

die  in  dem  Intervall  0  <;  rr  <  2  jr  gültig  und  in  dem  Inter- 
vall (a,  b)  §.  28  gleichmässig  convergent  ist.  Da  durch  Inte- 
gration dieser  Reihe  eine  unbedingt  und  gleichmässig  conver- 
girende  Reihe   entsteht,  so  ist  die  Integration  von  0  bis  x  ge- 
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stattet,  und  wir  erhalten  eine  bis  x  =  2n  einschliesslich  gültige 
Formel 


(2) 


3tX 

X'        cosa;       C082a;        cosSa;        cos4;r 

i 

4            14                 9               16 

,1,1,11, 
"•"l"""      4      +       9      -ri6  + 

(3) 


Setzen  wir  hierin  a?  =  ;r,  so  ergiebt  sich 

8   """^9"^  25  "^49"^ 


und  nun  können  wir  auch  die  in  der  zweiten  Zeile  der  Formel 
(2)  stehende  convergente  numerische  Reihe  summiren.  Setzen 
wir,  um  dies  auszufuhren 

^=^+I  +  l  +  T6  +  -' 

so  ergiebt  sich  mit  Hülfe  von  (3) 

^""8"'^4"'"l6"^36"^64""^ 

=  1(^14.1    .1.1  +  . ..\:^£ 
4  V    ^  4  T9  ^16^      /        4' 

woraus  sich  ^  =  ;r2/6,  also 

(4) 


1+1+1    ii.:J_+...  =  ^ 
^4^9^  16  ^25^  6 


ergiebt.    Demnach  finden  wir  aus  (2)  die  folgende  Reibensamme: 


(5) 


cosa; 


+ 


cos2j;    ,    cos  3  a;    .    cos  4  a; 


H- 


+ 


16 


(x  —  icy    3t^ 


-      l     ■  •     •     •        ^^^^ 


12 


1       '         4 

gültig  in   dem  Intervall 
0  <  ic  <  2  Ä. 

Die  Reihe  auf  der  lin- 
ken Seite  dieser  Formel 
ist  eine  gerade  perio- 
dische Function  mit 
der  Periode  2  tc.  Sie 
kann  durch  eine  stetige 
Curve  dargestellt  werden,  die  sich  aus  lauter  symmetrischen 
Parabelbögen  zusammensetzt. 

Man   kann  aus   (5)   verschiedene   andere  Formeln    ableiten, 
von  denen  einige  angeführt  sein  mögen. 


-271 
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§.31. 


Ersetzt  man  in  (5)  x  durch  x  -\-  %^  ^q  erhält  man 

,  ^  ( —  !)•»  cosw^ x^        n^ 

W  2j  ^2 —  T  ~  T5' 


n=l 


eine  Formel,  die  in  dem  Intervall  —  n  '^  x  <^  -{-  n  gilt. 

Wenn  wir  dann   (6)  von  (5)  subtrahiren,    so  folgt  für  das 
Intervall  0  ^  x  "^  n 


00 


(7) 


n— 0 


cos(2n-|-l)^ Ä  /n:  \ 

(2  w  4- 1)2      ""  I  V2  ■"  ^) 


Die  Functionen,  die  auf  der  linken  Seite  von   (6)  und  (7) 
stehen,  werden  durch  gebrochene,  aber  stetig  zusammenhängende 

Fig.  5. 


Linien  dargestellt,  die  bei  (6)  aus  Parabelbögen,  bei  (7)  aus  gerad- 
linigen Strecken  zusammengesetzt  sind,  wie  die  Fig.  4  und  5  zeigen. 


§.  31. 
Fourier'sche  Reihen. 

Die  nach  Fourier  benannten  Reihen  haben  den  Zweck, 
eine  gegebene  Function  q)(x)  in  eine  Reihe  zu  entwickeln,  die 
nach  sinus  und  cosinus  der  Vielfachen  des  Arguments  x  fort- 
schreitet, und  die  also  die  Form  hat 


I. 


(f  (x)  =  üi  sin X  -{-  a2  sm2x  ■-\-  a^  sinSx  -\- 

~h  ö"  ^0  4-  *i  cos  :r  -f-  ^2  cos  2x  -{-  h^  cos  3  a?-}- 


worin  die  %,  ag,  a^,  ...  Jo»  ^n  *2i  ^s?  •••  von  x  unabhängige 
Coefficienten  sind.  Solche  Reihen  nennen  wir  auch  trigono- 
metrische Reihen.     Setzen  wir  die  Convergenz  dieser  Reihe 


f 
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voraus,  so  ändert  sie  wegen  der  Periodicität  der  Functionen 
sina;,  cosa?  ihren  Werth  nicht,  wenn  x  um  27C  vermehrt  wird, 
und  demnach  kann  die  Function  q)  (x)  höchstens  in  einem  Inter- 
vall von  der  Grösse  2  %  vrillkürlich  sein.  Darüber  hinaus  wieder- 
holen sich  ihre  Werthe  periodisch. 

Innerhalb  eines  solchen  Intervalls  mag  nun  die  Function 
q>{x)  beliebig  gegeben  sein.  Sie  soll  sich  auch  aus  Theilen  zu- 
sammensetzen können,  die  in  verschiedenen  Stücken  des  Inter- 
valls verschiedenen  analytischen  Gesetzen  folgen,  auch  kann  sie 
Unstetigkeiten  haben;  nur  soll  sie  den  Bedingungen  des  Satzes 
§.  16,  V.  unterworfen  sein. 

Wenn  wir  voraussetzen,  dass  die  Reihe  L  nach  §.  29  glied- 
weise integrirbar  ist,  so  lassen  sich  die  Coefficienten  leicht  durch 
Integrale  ausdrücken.  Wir  haben  nämlich ,  wenn  m  und  n  be- 
liebige ganze  Zahlen  sind,  die  wir  nicht  negativ  anzunehmen 
brauchen,  weil  sinma;  coswa;  eine  ungerade  Function  ist: 

I  sinma;  co^nxdx  =  0; 

—  TT 

sinmx  sinnxdx 


ferner : 


h 


—  TT 

+  TT  -\-7t 


=  —  lcos(m  —  n)xdx^-  \co^(m-{-n)xdx  =  0^    wennm^n 

—  TT  — Ä 

=  jr,    wenn  m  =  w  >>  0 


+  Ä 


cosmx  cos nxdx 


V 

—  TT 


-\-7t  -\-7t 


==—  lcos(m  —  n)xdx-{"^  lcos(m  +  n)a;da?  =  0,    wennm^w 

—  n  —7t 

=  7t^    wennm=n>0 
=  2jr,  wennm=n  =  0. 

Wenn  wir  hiernach  die  Reihe  I.  mit  sin  m^  da;  und  mit 
cosmx dx  multipliciren  und  zwischen  den  Grenzen  — 7t  und  -^Jt 
integriren,  so  erhalten  wir 
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am  =  -[(fip^)  sin ma; da?, 

(1) 

—  TT 

von  denen  die  letzte  auch  noch  für  m  =  0  gilt. 

Hieraus  ergiebt  sich  also,  dass  die  Darstellung  einer  Func- 
tion q)(x)  durch  die  Formel  I.  höchstens  auf  eine  Art  möglich 
ist,  wenn  wir  verlangen,  dass  die  Reihe  gliedweise  integrirbar 
sein  soUi). 

Setzen  wir  die  oben  angegebene  Periodicität  der  Function 
q)(x)  voraus,  so  können  wir,  wenn  c  ein  beliebiger  Werth  ist, 
auch  setzen 

c+rt 

a^  =  —  I  g)  (^)  sin  m  x  dx, 

(2)  "'::« 

cosmxdx. 


=  ijg,(^) 


n 

C^Tt 

Denn  es  ist  nach  dieser  Voraussetzung  z.  B. 

C+Tf  C — 7t 

(p(x)  sin mxdx  =  I  9(^)  sinmxdx^ 

n  — n 

wie  man  durch  die  Substitution  x  ^=  2  7C  -j-  Xi  erkennt,  und 
hierdurch  werden  die  beiden  Ausdrücke  von  um  auf  einander 
zurückgeführt.     Ebenso  bm- 


§.  32. 
Summation   der  trigonometrischen  Reihe. 

Um  aber  zu  zeigen,  dass  jede  Function  g)(x)^  die  den  an- 
gegebenen Forderungen  genügt,  in  eine  trigonometrische  Reihe 
entwickelbar    ist,    müssen  wir  nach   Dirichlet's  Vorgang  die 


^)  Dass  auch  ohne  diese  Forderung  eine  zweite  Entwickelung  einer 
Function  in  eine  trigonometrische  Reihe  nicht  möglich  ist,  hat  G.  Cantor 
bewiesen  (Cr eile's  Journ.,  Bd.  72). 


§.  32. 


Snmmation  der  trigonometrischen  Keihe. 
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Summe  der  n  ersten  Glieder  der  Reihe  bilden,  und  dann  n 
ins  Unendliche  wachsen  lassen.  Wenn  sich  dann  zeigt,  dass  die 
Summe  dem  Grenzwerth  q)(x)  zustrebt,  dann  ist  die  Entwickel- 
barkeit  erwiesen.    Setzen  wir 


(1) 


5n  =  ai  sin a?  -|-  ^2  sin  2  a;  -f-  •  •  •  -}-  ttn  sin  nx 
+  o  *o  +  *i  cosa?  -|-  62  cos  2  a;  +  •  •  •  -|-  ^n  cos  na? 


und  substituiren  für  die  Coefficienten  a^,  bm  die  Ausdrücke 
§.31  (2),  in  denen  wir  die  Integrationsvariable  mit  a  bezeichnen, 
so  ergiebt  sich: 

C+TT 

(2)        S^n  =  —  I  9  (a)  I  n-  +  cos  (x  —  cc)  -|-  cos  2  (a?  —  «)-[-••• 


C—7t 


-j-  cosw  (x  —  cc)\  da 


nnd  durch  Anwendung  der  Summenformel  §.  28,  (1): 

^^+^     ,     2n4-  1 
1 


(3) 


Sn  = 


2% 


sin 


{x  —  a) 


(p(a) 


da, 


J 

c  —  n 


sin  —  {x  —  «) 


oder,  wenn  man  unter  dem  Integralzeichen  a  =  a;  -f-  /^  setzt: 

.     2w  -f-  1 

(4) 


S„  = 


In 


sin 


9(0;  +  ^) 


2 


^ 


d/J. 


J 

C — Jt — X 


sin  2^ 


Wählt  man  c  so,  dass 

—  n-\-x<ic<C^-{-oc, 

z.  B.  c  =  a?,  so  sind  die  beiden  Grenzen  des  Integrals  (4)  von 
verschiedenen  Vorzeichen  und  liegen  zwischen  —  2  tt  und  -[-  2jt, 
und  demnach  können  wir  den  Grenzwerth  von  Sn  nach  dem 
Theorem  §.  16,  V.  bestimmen,  wenn  wir  darin 

ß 


^(ß)  =  g^(X+ß) 


sm  -ß 


setzen,  und  wir  finden  so: 


\ 
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(5)  lim  S„  =  l<p[ix-j-0)-\-<p(x-  0)], 

oder  also,  wenn  (p{x)  an  der  Stelle  x  stetig  ist,  =  q){x): 

Die  Fourier'sche  Formel  I.  mit  den  Bestim- 
mungen (1)  oder  (2)  §.  31  gilt  also,  wenn  die 
Function  (p(x)  in  einem  Intervall  vom  Umfang 
27t  den  Bedingungen  §.  16,  V.  gemäss  beliebig 
gegeben  ist,  wenn  sie  periodisch  ist  mit  der 
Periode  2n:,  und  wenn  sie  an  einer  Unstetig- 
keitsstelle  den  Mittelwerth  der  beiden  dort 
zusammenstossenden  Werthe  hat. 


§.  33. 
Besondere  Formen  der  Fourier'schen  Reihe. 

Wenn  man  in  der  Darstellung  §.  32  (2)  von  der  Formel  Ge- 
brauch macht 

2cosw(a;  —  a)  =  e*«('-«)  -\-  ^-tnCx-a)^ 

so  kann   man  der  nun  bewiesenen  Fouri er' sehen  Darstellung 
der  Function  (p(x)  die  Form  geben 


—  TT 


oder,  indem  man  x  und  a  durch  wcx  und  Ttcc  und  (p(p:x)  durch 
q>(x)  ersetzt: 


+  1 


1    °°     r 


n=—oo  ^j 


WO  aber  in  der  letzten  Formel  die  Periode  der  Function  (p{x) 
nicht  mehr  2:r,  sondern  2  ist. 

Wir  haben  ferner  hier,  ähnlich  wie  bei  den  Fourier'schen 
Integralen,  die  beiden  speciellen  Fälle  hervorzuheben,  dass  q){x) 
eine  gerade  oder  eine  ungerade  Function  ist,  d.  h.,  dass 
(f  ( —  x)  =  -^  (f  (x)  oder  =  —  SP  (^)  ist. 
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Ist  zunäclist  q){x)  ungerade,  so  ist  nach  §.  31,  (1) 

•\-jt  n 

7tam=^  \<p(x)^mmxdx=  2  \q)(r)s\nmxdx 

—  TT  0 


n:  J,n  =  I  q){T)cosmxdx  =  0, 


—  7t 


und  ebenso  ergiebt  sich,  wenn  (p  (x)  gerade  ist,  a^  =  0. 
Man  erhält  auf  diese  Weise 

II.  (p  (x)  =  ai  sin a?  -|-  «2  sin  2 a;  4"  0^3  sin  3a?  -}-  •  •  • 


7t 

am  =  —  I  9>(pc)  smmxdx 


IIL    g)(x)  =1  —  Iq  -^  bi  cos  X  -\-  b2  cos  2  a;  -|-  Jg  cos  3x  -\- 


t  • 


'm 


7t 


co^mxdx. 


Hier  können  die  Functionen   (p{x)  in  dem  Intervall  (0,  n) 

beliebig  gegeben  sein.    Es  kann  auch  z.  B.  in  beiden  Formeln 

(p{x)  dieselbe  Function  darstellen,    üeber  dieses  Intervall   setzt 

sich  die  Reihe  im  ersten  Falle  als  ungerade,  im  zweiten  als 

gerade,  und  in  beiden  Fällen  als  periodische  Function  von  x 

fort.    Die  Formel  11.  giebt  g?  (0)  =  0,  und  wenn  also  g?  (-|-  0) 

l    nicht  =  0  ist,  so  ist  die  Reihe  U.   bei  x  =  0  unstetig.     Die 

I    Reihe  III.  ergiebt  g?  ( —  0)  =  g?  (+  0),  also  Stetigkeit  bei  a;  =  0. 

Will  man  eine  Function  entwickeln,  die  anstatt  der  Periode 

"In  eine  beliebige  andere  Periode  21  hat,   so  kann  man  in   der 

Formel  §.  31,  I.  nxß  an  Stelle  von  x  und  dann  wieder  q){x) 

statt  (p{7tx/l)  setzen.    Dann  findet  man 

IV.         (f  (x)  =  Ol  sin  -p  -j-  ag  sin  2  -^ — [-  ag  sin  3  -? — |-  •  •  • 

+  2  *o  +  6i  cos  -p  +  *2  cos  2  -p  +  Jg  cos  3  ^  -| , 

und  darin  ist,    wenn   c   eine   beliebige   Grösse   bedeutet,   nach 
§31,(2): 


76 


Vierter  Abschnitt. 
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c+l 


7CX    j 

sintw  -y-  ax 


c  —  l 


C  —  l 


bm  =  ^ 


%X     , 

cosm  -y-  aic. 


Auch  hier  lassen   sich  dann  die  beiden   speciellen  Fälle  II.,  III. 
hervorheben. 


§.  34. 
Beispiele. 

Als  Beispiel  wollen  wir  die  Function  (p{x)  betrachten,  die 
in  dem  Intervall  (0,  %)  gleich  x  ist.  Wenn  wir  diese  Function 
als   gerade   Function   fortsetzen,  so   bleibt  sie   auch   bei   perio- 

Fig.  7. 


discher  Fortsetzung  stetig.  Wenn  sie  aber  als  ungerade  Func- 
tion fortgesetzt  wird,  so  wird  sie  bei  den  ungeraden  Vielfachen 
von  7t  unstetig. 

Wir  wenden    also  jetzt  II.  und  III.  an,   und  erhalten  aus 
den   Formeln 

d  {x  cosma;)  =  dx  (cosrwa?  —  mx  sin  mx)^ 
d  (x  siumx)  =  dx  (sinmic  -f-  mx  co^mx) 

durch  Integration 


TT 


\ 


a?'sin  mxdx  =  — 


7t  cosm  TT 

m 


n 


J 


X  COS  mxdx  = 


cosm  ITT  —  1 

m^ 
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und  für  m  =  0 


71 

\ 


7C^ 

xdx  =  -^- 


Da  nun  cosm^r  = -|-  1  oder  =  —  1  ist,  je  nachdem  m 
gerade  oder  ungerade  ist,  so  ergeben  die  Formeln  IL,  III.  die 
für  das  Intervall  (0,  n)  gültigen  Entwickelungen 

X        sin  X       sin  2  a?    .    sin  3  :r        sin  4  a?    , 


(1) 

(2) 


sin  2  a;    ,    sin  3  x 

— ^ r  - 


X  %        2  /cos  x  j^ 


3 
cos3ic 


+ 


4 

COSÖiC 


+ 


■) 


32      '      5a 

Diese  Reihen  sind  im  Grunde  nur  andere  Formen  der  Ent- 
wickelungen §.  30  (1)  und  (7). 

Man  kann  daraus  mannigfache  Summenformeln  ableiten,  von 
denen  folgende  Beispiele  angeführt  sein  mögen:  Setzt  man 
x=^  ^l^n^  so  erhält  man  aus  (1)  die  Leibnitz'sche  Reihe 

1 


(3) 


^  =  1-14-1-^4- 

4  3^5         7  ^ 

Setzt  man  aber  in  (1)  x  =  1/4  jt,  so  folgt 

1 


3r  _  J^  _  1^  ^^ 

8  ~y2        2+3^2 


5V2    '    6        lyß 


und  hieraus  mit  Benutzung  von  (3) 

(4) 


2^2  3        5        71^9^  11 


Um  noch  ein  anderes  Beispiel  zu  geben,  wollen  wir  die 
Function  sina;  in  eine  Cosinus -Reihe  entwickeln.  Tragen  wir 
den  Werth  der  Reihe  auch 
über  das  Intervall  (0,  %) 
als  Ordinate  einer  Curve 
auf,  so  erhalten  wir,  wie 
Fig.  8  zeigt,  eine  aus 
Bögen  der  Sinus -Linie 
zusammengesetzte  Curve, 
die  ganz  auf  der  positiven 
Seite  der  ic-Axe  verläuft. 
Die  Curve  ist  zwar  stetig, 

tat  aber  bei  den  Vielfachen  von  %  Ecken.     Wenden    wir  also 
die  Formel  IIL  an,  so  ergiebt  sich 
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(5)     6^  =  —      sina;  cosiwrrda; 


0 

7t 


=  —      [sin(»w  -\-  \)x  —  8in(m  —  l)ir]  d:r 

1 /cos(m-|-l)3r— 1        cos(m  —  l)3r  — 1\ 

%\         m-\-\  m  —  1  /' 

und  für  m  ==  0,  1 

7t 

(6)  6«  =  —     sin^r  da;  =  -,     6.  =  0. 
Aus  (3)  folgt 

fcg     =     0,  65     =    0     ... 

h     =  — iiA__  _  -4 

^*^        :r  (4^2—1)        3r(2m— l)(2m+l/ 

Wir  erhalten  also  die  zwischen  0  und  7t  gültige  Formel 

,_^  n    ,  ,         2  cos  2  a?         2cos4iC        2  cos  6  a: 

(7)  -sm.:  =  l^^-3 — — 


§.  35. 
Grad  der  Cönvergenz  der  Fourier'schen  Reihe. 

Es  ist  nun  noch  von  Interesse,  dass  man  sich  über  den 
Grad  der  Abnahme  der  Coefficienten  a„,  6„  der  Fourier'- 
schen Reihen  mit  unendlich  wachsendem  n  eine  Vorstellung 
bilden  kann.  Wir  setzen  dabei  die  Differentiirbarkeit  der  Func- 
tion q)  (x)  voraus ,  ohne  auszuschliessen ,  dass  der  Diflferential- 
quotient  in  einem  Punkte  unendlich  wird.  Die  Function  (p(x) 
selbst  wollen  wir  als  endlich  voraussetzen.     Dann  ist 

dw(x)cosnx  ...  ... 

n =  9  {oc)  cos  na;  —  ntp  {x)  sin  nx^ 

dw(x)%\nnx  , ,  ^    -  ,  /  v 

— ^-^-^ ^=  q>  (x)  smnx  -f  nq)  (x)  cos  n  x. 

Wird  die  Function  9  {pS)  in  einem  Punkte  x  =  a  unstetig, 
so  erhält  man  bei  der  Integration  der  linken  Seite  dieser  Aus- 
drücke Glieder  von  der  Form 
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[q>(a  —  0)  —  g)(a  +  0)J  cos  na, 
[q>{a  —  0)  —  (p(a  -\-  0)J  sinna, 

und  diese  Grössen  können  zwar  bei  unendlich  wachsenden  n 
unaufhörlich  hin  und  her  schwanken,  gehen  aber  nicht  über  ge- 
wisse endliche  Grenzen  hinaus.  Das  nämliche  gilt  von  den 
Integralen 

(p'(x)  cosnxdx^        q)'(x)  smnxdx^% 

und  demnach  ergiebt  sich  durch  Integration  von  (1)  nach 
§.  31,  (1)  der  Satz: 

1.  Wenn  die  Function  (p  (x)  endlich  ist,  so 
bleiben  die  Producte  wOn,  nb^  bei  unendlich 
wachsendem  n  in  endlichen  Grenzen  einge- 
schlossen. 

Wenn  die  Function  (p(x)  als  stetig  vorausgesetzt  wird,  so 
werden  die  Integrale  der  Functionen  auf  der  linken  Seite  von 
(1)  gleich  Null,  und  wir  erhalten 

nan  =  —  I  q>'(x)cosnxdXf 

—  7t 


nbn  =  —  I  (p'(x)smnxdx^ 


—  71 


woraus    man,    wenn    man    in    1.    ^>  {x)    durch    ^>*  {x)    ersetzt, 
schUessen  kann: 

2.  Wenn  die  Function  ^(.r)  selbst  stetig  und  ^>* {x) 
endlich  ist,  so  sind  n'^a^,  n^ft^  bei  unendlich 
wachsenden  n  endlich, 


^)  Wir  nehmen  hier  immer  an,  dasö  auch  g/'(a;)  und  die  höheren  Diffe- 
rentialquotienten ,  so  weit  sie  in  Betracht  kommen,  in  einem  endlichen 
Intervall  nicht  unendlich  viele  Maxima  und  Minima  haben.'  Dann  kann 
man  aus  der  Endlichkeit  des  Integrals 


I 


auf  die  Endlichkeit  der  beiden  Integrale 

1   9/'(aj)  coswa;  da;,  1   cf}  {pS)  ^m  n x  d x 

schliessen.     Auch  unendlich  viele  Uu Stetigkeiten  sind  hier  für   (p  {x)  und 
seine  Differentialquotienten  ausgeschlossen. 
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und  daraus  erhält  man  durch  vollständige  Induction: 

3.  Wenn  die  Function  (p(x)  mit  ihren  fc  —  1 
ersten  Ableitungen  endlich  und  stetig,  und 
die  fc*®  Ableitung  noch  endlich  ist,  so  sind 
n^-^^Uni  n^'^^bn  mit  unendlich  wachsenden  n 
endlich. 

Wenn  also  die  zu  entwickelnde  Function  (p(x)  stetig  ist,  so 
ist  die  Convergenz  der  Fourier'schen  Reihe  immer  eine  un- 
bedingte. 

Wenn  es  sich  darum  handelt,  eine  Function  zu  entwickeln, 
deren  analytisches  Gesetz  nicht  bekannt,  die  also  z.  B.  graphisch 
oder  durch  Beobachtungen  gegeben  ist,  so  sind  die  Functions- 
werthe  auch  nicht  fiir  alle  Argumentwerthe  und  nicht  mit  abso- 
luter Schärfe  bekannt.  Es  lassen  sich  dann  die  Coefficienten 
der  Reihe  auch  nur  bis  zu  einem  gewissen  Range  hin  und  nur 
näherungsweise  berechnen  und  man  erhält  dann  einen  analyti- 
schen Ausdruck,  der  innerhalb  der  Grenzen  der  Genauigkeit 
der  Daten  mit  der  darzustellenden  Function  übereinstimmt.  Ist 
die  Function  unstetig,  so  wird  in  nächster  Nähe  der  Unstetig- 
keitsstelle  der  Fehler  immer  gross  bleiben.  Berechnet  man  aber 
eine  hinlängliche  Gliederzahl  und  mit  genügender  Genauigkeit, 
so  kann  man  das  Gebiet  dieser  grösseren  Fehler  entsprechend 
einengen. 


Fünfter  Abschnitt. 
Mehrfache  Integrale^ 


Fig.  D. 


Mehrfache  Integrale. 

Wir  sind  schon  bei  unsereo  bisherigen  Betrachtungen  Doppel- 
iategralen  begegnet,  jedoch  haben  wir  sie  da  nur  als  das  Ergeb- 
nigs  einer  zweimal  nach  einander  auszuführenden  einfachen  Inte- 
gration aufgefasst.  Wir  betrachten 
sie  jetzt  als  selbständigen  Begriff. 

Wir  tbeilen  die  a:y- Ebene 
durch  eine  zweifache  Schaar 
paralleler  Geraden  und  grenzen 
dann  irgend  ein  endliches  Flächen- 
stiick  F  durch  eine  geschlossene 
Linie  ab.  Es  ist  auch  nicht  aus- 
geschlossen, dasB  die  Begrenzung 
aus  mehreren  getrennten  Linien 
besteht  und  also  beispielsweise 
eine  ringförmige  Gestalt  hat.  Es 
sei  dann  f{x,y)  eine  Function  der  Coordinaten.  x,y,  die  in  einem 
Punkte  I  den  Werth /(^)  habe;  einen  solchen  Punkt  |  nehmen 
vir  in  jedem  der  Rechtecke  S ,  ia  die  wir  die  Ebene  eingetheilt 
Ilaben,  soweit  sie  entweder  ganz  oder  auch  nur  theilweise  in  der 
Fläche  F  liegen. 

Unter  dem  Doppelintegrale 

Bi»m«nn-W8bBr,  PariloUB  niffercnlialgldohangen.  ^ 
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genommen  über  die  Fläche  F,  verstehen  wir  dann  den  Grenz- 
werth  der  Summe 

(1)  2/(8«, 

wenn  man  die  Rechtecke  S  nach  beiden  Dimensionen  unendlich 
klein  werden  lässt;  und  wie  bei  den  einfachen  Integralen  lasst 
sich  beweisen,  dass  ein  Eolcher  bestimmter  Grenzwerth  vorhanden 
ist,  wenn  die  Function  f{x,y)  stetig  angenommen  wird.  Es  ist 
dann  gleichgültig,  ob  man  die  Rechtecke,  die  nur  zum  Theil 
innerhalb  i"  liegen,  zu  der  Summe  (1)  hinzu  nimmt  oder  aus- 
schliesst,  und  man  sieht  auch  ebenso  ein,  dass  man  statt  der 
Eintheüung  in  Rechtecke  eine  beliebige  andere  Eintheilung  von 
F  in  Elemente  wählen  kann,  wenn  diese  Elemente  nur  nach 
allen  Seiten  hin  unendlich  klein  werden,  etwa  wie  die  Fig.  10 
zeigt. 

Hiernach   lässt   sich   dann   auch    das   Doppelintegral    durch 

eine  zweimal  nach  einander  auszuführende  einfache  Integration 

pj^  jQ  bestimmen,  indem  man  zunächst  etwa 

festhält   und   den   Grenzwerth    der 

Summe 

l  bestimmt,  und  dann  noch  einmal  die 
Summe  in  Bezug  auf  dy  bildet  und 
abermals  zur  Grenze  übergeht. 

Man  kann  die  Definition  des  Inte- 
grals auch  auf  den  Fall  ausdehnen, 
Aa&af{x,y)  an  einer  Linie  unstetig  wird,  also  zu  beiden  Seiten 
dieser  Linie  Werthe  von  endlicher  DifTerenz  hat.  Man  bat  dann 
nur  die  Fläche  F  in  Stücke  zu  zerlegen,  und  beide  Seiten  einer 
Unstetigkeitslinie  zur  Begrenzung  je  einer  dieser  Theilflächen 
hinzuzunehmen. 

Integrale,  bei  denen  die  Function  in  einem  Punkte  unend- 
lich wird,  muss  man  dadurch  erklären,  dass  man  den  Unendlich- 
keitspunkt durch  eine  Hülle  von  dem  Integrationsgebiete  F 
ausschliesst  und  dann  die  Hülle  unendlich  klein  werden  lässt. 
Es  ist  dabei  nicht  ausgeschlossen,  dass  die  Grenzwerthe  des 
Integrals  von  der  Art  und  Weise  abhängen,  wie  sich  die  Hülle 
dem  Unstetigkeitspunkte  annähert,  was  in  den  einzelnen  Fällen 
besonders  untersucht  werden  muss.  Aehnlich  verhält  es  sich, 
wenn  die  Grenzen  der  Integration  unendlich  werden. 


§.  37.  Transformation  von  Raumintegralen.  g3 

Wenn  man  die  Function  /  {x^  y)  durch  eine  auf  der  x  y- 
Ebene  senkrecht  stehende  xr- Ordinate  einer  krummen  Fläche 
darstellt,  so  erhält  das  Doppelintegral  die  Bedeutung  eines 
Volumens. 

Ganz  ebenso  verhält  es  sich  nun  mit  den  dreifachen  Inte- 
gralen (Raumintegralen) 

(2)  .      lll/(Ä;,äf,if)  da;  dy  d^. 

Hier  ist  das  Integrationsgebiet  ein  Volumen,  was  von  einer 
oder  mehreren  geschlossenen  Flächen  begrenzt  ist.  Dies  Volumen 
wird  auf  irgend  eine  Weise  in  Elemente  eingetheilt,  jedes  dieser 
Elemente  wird  mit  einem  Functionswerthe ,  der  einem  seiner 
Punkte  angehört,  multiplicirt  und  der  Grenzwerth  der  Summe 
aller  dieser  Producte  genommen,  wenn  jedes  Volumenelement 
nach  allen  Dimensionen  unendlich  klein  wird. 

Die  Bezeichnungsweise  (2)  für  das  Kaumintegral  entspricht 
der  Vorstellung,  dass  die  Volumenelemente  rechtwinklige  Parallel- 
epipede  dx  dy  dz  seien,  wie  sie  von  drei  Schaaren  den  Coordi- 
natenebenen  paralleler  Ebenen  ausgeschnitten  werden.  Wenn 
wir  nicht  gerade  diese,  sondern  eine  beliebige  Eintheilung  in 
Elemente  im  Auge  haben,  werden  wir  ein  solches  Volumen- 
element auch  mit  dx  und  demgemäss  das  Raumintegral  mit 


(3)  \fd 


bezeichnen.     Die  Begrenzung,   bis  zu  der  sich  das  Integral  er- 
streckt, muss  ausserdem  noch  angegeben  werden. 

§.  37. 
Transformation  von  Raumintegralen. 

Die  verschiedenen  Arten  der  Raumeintheilung  bei  dreifachen 
Integralen  findet  ihren  analytischen  Ausdruck  in  der  Einführung 
verschiedener  Integrationsvariablen.  Um  eine  solche  Trans- 
formation auszuführen,  denken  wir  uns  die  rechtwinkligen 
Coordinaten  a?,  y,  z  eines  Punktes  .ausgedrückt  als  Functionen 
von  drei  neuen  Variablen  p^  g,  r,  setzen  also  etwa 

(1)         x  =  ^{'p,q,r),     y  =  '^{v,q,r),      z  =  x{p,q,r). 

Einem  constanten  Werthe  einer  dieser  Variablen,  z.  B.  p^ 
entspricht  eine  Oberfläche,  auf  der  die  einzelnen  Punkte  durch 
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verschiedene  Werthe  von  g,  r  unterschieden  werden.  Es  wird 
so  der  Baum  (oder  auch  nur  ein  gewisser  Raumtheil)  von  drei 
Schaaren  von  Oberflächen  durchzogen,  die  wir  die  Flächen 
fe  0'  (^'i^)'  (/^' ^)  i^^nnen,  von  denen  sich  je  drei  in  einem 
Punkte  ÄJ,  y,  z  schneiden  und  so  diesen  Punkt  bestimmen.  Die 
drei  Flächenschaaren  schneiden  sich  in  drei  Curvenschaaren,  und 
auf  einer  dieser  Curven  ist  nur  eine  der  Variablen  j?,  (l^  r  ver- 
änderlich. Wir  unterscheiden  sie  als  p- Curven,  g- Curven  und 
r- Curven.  Die  so  erklärten  Variablen  p,  g,  r  heissen  auch 
krummlinige  Coordinaten. 

Durch  DiflFerentiation  der  Gleichungen  (1)  ergeben  sich  Aus- 
drücke von  der  Form 

dx  =^  adp  -\-  a' dq  -\-  a" dr 

(2)  dy  =  bdp  -f  6'dg  -j-  ^"^^ 

da   ===  cdp  -\-  &dq  -[-  c"dr, 

worin  z.  B.  a  =  dx/dp  ist  und  die  übrigen  Coefficienten  ent- 
sprechende Bedeutung  habend).  Bezeichnen  wir  mit  ds  das 
Linienelement,  d.  h.  die  Länge  der  Verbindungslinie  zweier  un- 
endlich benachbarter  Punkte,  so  ergiebt  sich  aus  (2) 

(3)  ds^  =  dx^  +  dy^  +  da^ 

=  edp^  +  e'dq^  +  e"dr^ 

-\-  2gdqdr  -\-  2g'  drdp  -{-  2g"  dpdq, 
worin 


e   =  a2   -[-  62   _|.  c\ 

(4)     e'  =  a'2  4-  *''  +  ^'^ 

e"  =  a"2  4-  6"2  ^  c"^^ 

Fig.  11. 


g    =  a'  a"  +  V  6"  +  d  c", 
g'  =  a"a   +6"6    +  c"o, 

Fig.  12. 


y)  Üeber  den  Begriff  des  Differentials  vergleiche  man  z.  B.  Cauchy", 
Calcul.  differentiel.  Gesammtau sgabe  von  Cauchy's  Werken,  Ser.  11., 
Bd.  4,  S.  27,  47. 
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Wir  betrachten  jetzt  ein  Volumenelement,  welches  von  sechs 
Flächen  begrenzt  wird,  die  durch  die  constanten  Werthe  p,g',r, 
p-\-dp^  g -[- dg,  r-\-dr  bestimmt  sind  und  das  wir  bei  unend- 
lich kleinen  dp^  dq^  dr  als  Parallelepiped  betrachten  können. 

Die  acht  Ecken  dieses  Parallelepipeds  haben  die  Coordinaten 

r)  P^  a  +  dq,  r, 

d)  p,  g,  r  4-  dr, 

a)  p  +  dp,  q-j-dq,  r -\- dr, 

ß^  i>,  a  +  dq,  r-^dr, 

y')  P  +  dp,  g,  r  +  dr, 

8')  p  +  dp,  q-i-  d  q,  r, 

und  die  Kantenlängen  erhält  man  aus  (3): 

(5)  (ccß)='^dp,        (ay)  =  Y^'dq,         {aS)  =  }l7'  dr, 

wenn  die  Quadratwurzeln  und  dp,  dq,  dr  positiv  sind. 

Es  sind  dx,  dy,  dz  die  rechtwinkligen  Coordinaten  des 
Punktes  od  in  Bezug  auf  ein  Coordinatensystem ,  was  seinen  Ur- 
sprung in  a  hat,  und  folglich  ist 

ix  =  ds  cos(ds,  a:),    dy  ==  ds  cos(ds,  y),    dz  =  ds  cos(ds,  z), 

und  wenn  man  also  zwei  verschiedene  Punkte  cc'  mit  den   rela- 
tiven Coordinaten  dx^  dy,  dz  und  d'x,  d'y,  d' z  betrachtet,  so  ist 

(6)  dxd'x  -|-  dy  d'y  -f-  dz  d' z  =  ds  d's  cos(ds  d's). 

Bezeichnet  man  also  mit  o,  a>',  o"  die  drei  Kantenwinkel  der 
körperlichen  Ecke  bei  a,  und  lässt  den  Punkt  a'  der  Reihe  nach 
mit  ß,  y,  ö  zusammenfallen ,  so  ergiebt  sich  aus  (6)  mit  Hülfe 
von  (4)  und  (5) 

(7)  g  =  y^'  e"  cos  CO,     g'  =-  ^e"  e  cosa>',     g"  =  '^el*  cosa>". 


' 


Nach  einem  bekannten  Satze  der  Stereometrie  ist  aber  das 
Volumen  eines  Parallelepipedons,  dessen  Kanten  a,  b,  c  und 
dessen  Kantenwinkel  a,  ß,  y  sind,  gleich 

a6c  yi  —  cos^a  —  cos^/S  —  cos2j/  -\-  2  cos«  cos/3  cosy, 

und  hiernach  ergiebt  sich  für  unser  Volumenelement 

(8)    dr  =  yee'e"  —  g'^e  —  g'^e'  —  g"^e"  +  2gg'g"  dp  dq  dr. 

Wenn  die  Winkel  a>,  o',  a>"  alle  drei  rechte  sind,  so  heissen 
p,  g,  r  orthogonale  Coordinaten. 
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In  diesem  Falle,  der  in  den  Anwendungen  fast  allein  vor- 
kommt, sind  g,  g\  g'*  =  0  und  der  Ausdruck  für  dr  vereinfacht 
sich  wesentlich 

(9)  dt  =  }ITf^'  dpdqdr. 

Diese  Ausdrücke  hat  man  für  dt  in  dem  Integrale  (3), 
§.  36,  einzusetzen,  um  das  Integral  auf  die  Coordinaten  p,  g,  r  zu 
transformiren. 

Die  Transformation  eines  Doppelintegrals  ist  hierin  als 
specieller  Fall  enthalten.  Man  hat  nur  die  zu  integrirende 
Function  /  in  §.  36,  (3)  von  ^  und  die  Functionen  9,  ^  in  (1) 
von  r  unabhängig  anzunehmen  und  %  =  r  zu  *  setzen.  Dann 
folgt  im  Falle  orthogonaler  Coordination 

(10)  ^^fdxdy=  ^^fi^dpdq, 


worin 


Drei  von  einem  Punkte  auslaufende,  in  bestimmter  Reihen- 
folge genommene  Richtungen  a,  b,  c,  die  nicht  in  einer  Ebene 
liegen,  bilden  ein  Rechtssystem  oder  ein  directes  System, 
wenn  für  einen  Beobachter,  dem  die  Richtung  a  von  den  Füssen 
zum  Kopfe  läuft,  die  6 -Richtung  in  die  c- Richtung  durch  eine 
Drehung  von  weniger  als  180^  von  der  Rechten  zur  Linken  über- 
geht. Im  entgegengesetzten  Falle  heisst  a,6,c  ein  Linkssystem 
oder  ein  indirectes  System.  Ein  Rechtssystem  kann  in  ein 
beliebiges  anderes  Rechtssystem  durch  stetige  Veränderung  seiner 
Richtungen  so  übergeführt  werden,  dass  dabei  das  System  nicht 
durch  ein  ebenes  hindurch  geht. 


§.  38. 
Oberflächenintegrale. 

Häufig  hat  man  Integrale  zu  betrachten,  bei  denen  das 
Integrationsgebiet  ein  Theil  einer  krummen  Oberfläche  ist. 
Theilen  wir  ein  solches  Oberflächenstück  irgendwie  in  Elemente 
do  ein,  so  ist  das  Integral 


(1)  \fdo 
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der  Grenzwerth,  dem  sich  die  Summe  der  Producte/do  nähert, 
wenn  die  Elemente  do  nach  allen  Dimensionen  unendlich  klein 
werden  und  wenn  /  der  Werth  einer  auf  der  ganzen  Oberfläche 
gegebenen  Function  in  einem  Punkte  des  Elementes  do  ist. 

um  ein  solches  Integral  durch  ein  Doppelintegral  auszu- 
drücken, können  uns  die  Formeln  des  vorigen  Paragraphen 
dienen.  Wir  erhalten  einen  analytischen  Ausdruck  einer  krummen 
Oberfläche,  wenn  wir  r  =  const.  setzen.  Dann  bedeuten  die 
Formeln  §.  37,  (1)  eine  krumme  Ober- 
fläche, die  von  einem  Netze  von  Cur-  '^' 
ven  überzogen  ist,  deren  eine  Schaar, 
die  p-Curven,  durch  constante  Werthe 
von    q    bestimmt    ist,    während    auf 

den    g-Curven    p    einen    constanten  

Werth  hat.  ^  dp 

Um   ein   Linienelement    auf    der 
Fläche  r  =  const.   zu  erhalten,    hat  man   dr  =  0   zu    setzen 
und  findet 

(2)  ds«  =  Edp^  +  2Fdp  dq  -{-  G  dq^, 

worin  E,  F^  G  für  c,  gr",  e'  'gesetzt  ist,   so  dass   also 


^ = Q'+  0+ O" 


^^  dpdq'^  dpdq'^  dpdq 


ist. 


« = Q'+ (If) + (1^) 


2 


Vier  Linien,  p^  p-\-  dp^  g,  q-\-dq  bilden  hier  ein  Parallelo- 
gramm, das  wir  als  das  Flächenelement  do  ansehen.  Die  Seiten 
dieses  Parallelogramms  sind 

(4)  ds^  =  iEdp,        dSq  =  '^Gdq\ 

ds  ist  die  Diagonale  dieses  Parallelogramms,  und  wenn   od  den 

Winkel  bedeutet,   den  diese  Seiten  mit  einander  einschliessen, 

80  ist 

ds^  =  d  Sp  -\-  d  sl  -\-  2  d  Sp  d  Sq  cos  a>, 

und  felglich  nach  (2)  und  (4) 

(5)  F  =  ^{EG  cos a>. 
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Für  das  Flächenelement  do  ergiebt  sich  aus  (5) 

(6)  do  =  dSpdSq  sincö  =  ^EG  —  F^  dpdq. 

Wenn  die  Curvenschaaren  orthogonal  sind,  so  ist  F 
und  der  Ausdruck  für  do  wird 

(7) 


=  0, 


do  =  iEi}  dpdq. 


§.  39. 
Der  Gauss'sche  Integralsatz. 

Es  sei  X  irgend  eine  in  einem  endlichen  ßaumstücke  r 
stetige  Function  der  drei  Coordinaten;  das  Raumstück  r  sei  be- 
grenzt von  einer  Fläche  0,  die  in  allen  ihren  Punkten,  einzelne 
Linien  und  Punkte  ausgenommen,  eine  bestimmte  Normale  hat. 

Fig.  14. 


n 


Die  in  das  Innere  von  t  gerichtete  Normale  soll  mit  n  be- 
zeichnet sein.  Es  ist  auch  nicht  ausgeschlossen,  dass  die  Grenz- 
fläche 0  aus  mehreren  getrennten  Stücken  besteht.  Wir  be- 
trachten das  über  r  ausgedehnte  dreifache  Integral 

(1)  J  =;  \\\  .^—-dxdydis. 


dx 


Die  Integration  nach  x  ergiebt  hier,  wenn  wir  zunächst  an- 
nehmen, dass  eine  zur  x-Axe  parallele  Linie  die  Fläche  0  nur 
in  zwei  Punkten  schneidet: 


..»f 


(2) 


dydei^dx  =  dyde{X"  —  X% 


X' 


wenn  X',  X"  die  Werthe   der  Function  X  in   den  Punkten   mit 
den  Coordinaten  x\  jf,  z\  x'\  i/,  z  sind.     Nun  ist  das  in  der  ye- 
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Ebeue  gelegene  Flächenelement  dy  dz  die  gemeinschaftliche 
Projection  der  beiden  Elemente  do\  do'\  die  der  über  dy  dz 
stehende,  der  aj-Axe  parallele  prismatische  Stab  aus  der  Ober- 
fläche ausschneidet,  und  da  n'  einen  spitzen,  n"  einen  stumpfen 
Winkel  mit  der  a:- Richtung  bildet,  so  ist 

dy  dz  =  do*  cos(w'a;)  =  —  do"  cos(n":r), 

und  es  ergiebt  sich  aus  (2) 

(3)  dydz  [^d:r  =  — do'X'cos(w'^)  —  do"X"cos(w"a;). 

Wenn  die  Fläche  0  einen  complicirteren  Bau  hat,  so  dass 
sie  von  der  in  dem  Element  dy  dz  fussenden,  der  a;-Axe  par- 
allelen Geraden  n  in  mehr  als  zwei  Punkten  a/,  a/',  a;'",  a:/'",  .  .  . 
geschnitten  wird,  so  werden  diese  Punkte  abwechselnd  Eintritts- 
und Austrittsstellen  sein.  Ihre  Anzahl  ist  gerade  und  die  Winkel 
(n\  x\  (n",  a;),  (n"',  a;),  ...  sind  abwechselnd  spitz  und  stumpf; 
es  ergiebt  sich 

(4)  dydz  [^dx  =  dydz{—X'-\-X"—X"-\-X"''  —  ...) 

und 

iydzr=z  do' cos{n'x)  =  —  do"cos(w"a;)  =  do'"cos(n'"a;)  =  ..., 

und  (4)  lässt  sich  mit  Benutzung  eines  Summenzeichens  so  dar- 
stellen : 

(5)  dydz\-T — dx  =  —  2  X  cos  (na?)  do. 

Nehmen  wir  nun  noch  die  Summe  über  alle  Elemente  dyc?^, 
so  kommt  jedes  Element  d  o  der  Oberfläche  0  in  der  Gesammt- 
summe  einmal  vor  und  wir  erhalten: 


(6) 


1 1     -t: —  dx  dy  dz  =  -—      X  cos  (n  x)  d  o, 


worin  sich  das  Integral  nach  do  über  die  ganze  Oberfläche  0 
erstreckt  und  unter  n  immer  die  nach  innen  gerichtete  Nor- 
male zu  verstehen  ist.  Der  Formel  (6)  können  wir  noch  zwei 
andere,  ganz  ähnlich  gebildete  an  die  Seite  stellen,  die  wir  er- 
halten, wenn  wir  die  a;-Axe  mit  der  i/-Axe  und  der  ^-Axe  ver- 
tauschen. 

Ersetzen  wir  gleichzeitig  die  Function  X  durch  zwei  andere 
Functionen  F,  Z,  und  addiren  die  Resultate,  so  erhalten  wir : 
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I 


1(11+ 


dY  ,    dZ\  ,. 

■^ r  "^ — )  »^ 


=  —      [Xcos(nir)  -j-  Ycos{ny)  +  Zcos(n;ef)]  do, 

worin  das  Oberflächenintegral  über  die  ganze  Begrenzung  0  d< 
Raumes  r  zu  erstrecken  ist. 

Dieser  Satz,   durch  den  ein  Raumintegral  von   bestimmi 
Gestalt  auf  ein  Oberflächenintegral  zurückgeführt   wird,    heisstl 


Fig.  15. 


der    Integralsatz     vo 
Gauss. 

Aus  der  Formel  (7)  er- 
halten wir  ein  ähnliches 
specielleres  Theorem  für 
die  Ebene,  wenn  wir  die 
Begrenzung  des  Raumes, 
auf  den  sich  die  Integra- 
tion bezieht,  cylindrisch 
und  von  constanter  Höhe  1 
annehmen.  Setzen  wir  dann 
Z  =  0  und  nehmen  X,  Y  von  z  unabhängig  an,  so  ver- 
schwinden in  dem  Oberflächenintegrale  die  auf  die  Grundfläche 
bezüglichen  Bestandtheile ,  und  wir  erhalten,  wenn  wir  mit  df 
ein  Element  der  Grundfläche,  mit  ds  ein  Element  der  Rand- 
curve  der  Grundfläche  bezeichnen: 


\. 


(8) 


jj(||  +  |f)'^/  =  - j[Xco8(«a;)+  Yoos:{ny)],ds. 


Wir  geben  dieser  Formel  noch  eine  etwas  andere  Gestalt. 
In  dem  Randintegrale  in  (8)  ist  das  Element  ds  als  positiv  an- 
zunehmen. Wir  wollen  aber  jetzt  die  Randcurve  in  einem  be- 
stimmten Sinne  durchlaufen,  den  wir  den  positiven  Sinn 
nennen  wollen,  und  zwar  in  der  durch  den  Pfeil  angedeuteten 
Richtung,  so  dass  die  positive  Richtung  von  w^fdr  den  in  der 
Richtung  s  Fortschreitenden  zur  Linken  liegt.  Bezeichnen  wir 
also  mit  dx^  dy  die  Projectionen  von  ds,  und  zwar  mit  Rück- 
sicht auf  das  Vorzeichen,  so  ist 

dx  =  cos(wi/)ds  äy  =  —  cos  (na?)ds, 

und  wenn  wir  noch 

X  =  +  F  Y=  —  ü 
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setzen,  so  folgt  aus  (8) 

i  Uier  bezieht  sich  das  Doppelintegral  auf  eine  beliebige,  in  der 
|sy-Ebene  gelegene  Fläche,  das  einfache  Integral  auf  den  Rand 
!  dieser  Fläche,    ü",  V  sind  zwei  beliebige,  in  dieser  Fläche  stetige 
Functionen. 

Der  Sinn  des  Begrenzungsintegrals  ist  näher  dadurch  be- 
stimmt, dass  Sy  fi,  js  ein  directes  System  bilden,  wenn  das 
Coordinatensystem  x^  y^  z  direct  ist. 

§.  40. 
Der  Satz  von   Stokes. 

Wenn  man  den  Gauss' sehen  Integralsatz  statt  auf  die 
Ebene  auf  eine  beliebige  krumme  Oberfläche  anwendet,  erhält 
man  den  Satz  von  Stokes. 

Wir  betrachten  ein  durch  irgend  welche  Curven  begrenztes 
Stück  S  einer  krummen  Oberfläche,  die  wir  wie  in  §.  38  durch 
zwei  unabhängige  Variable  p,  q  analytisch  darstellen,  so  dass 

dx  =  adp  +  a'dq 
(1)  dy  =  bdp  +  Vdq 

de  =  cdp  -(-  ^'^3 

die  Projectionen  eines  in  der  Fläche  liegenden  Linienelementes 
auf  die  Coordinatenaxen  sind. 

Wenn  wir  p,  q  als  rechtwinklige  Coordinaten  in  einer  Hülfs- 
ebene  darstellen,  so  wird  das  Flächenstück  S  durch  ein  be- 
grenztes Stück  dieser  Hülfsebene  dargestellt,  und  wenn  dann 
üi  V  zwei  stetige  Ortsfunctionen  in  der  Fläche  S  sind,  also 
Functionen  von  p,  5,  so  können  wir  die  Formel  (9)  des  vorigen 
Paragraphen  anwenden  und  erhalten: 

(2)  j\(^-^)dpdq  =  ^(Udp  +  Vdq). 

Um  den  Sinn  dieses  Integrals  genau  zu  bestimmen,  wollen 
wir  in  jedem  Punkte  der  Fläche  S  eine  Normale  v  in  dem  Sinne 
ziehen,  dass  die  Richtungen  der  wachsenden  p^  q^  v  ein  directes 
System  bilden.    Dann  entsprechen  dp^  dg  in  dem  Randintegrale 
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einem  Elemente  eis  der  Begrenzung  von  der  Richtung,  dass 
ds,  dw,  V  ein  directes  System  bilden,  wenn  dn  die  in  das  Innere 
des  Flächenstückes  S  gezogene  Senkrechte  auf  ds,  v  ist. 

Wir  nehmen  nun  drei  neue  stetige  Functionen  X,  Y,  Z  in 
der  Fläche  S  an  und  setzen 

,«v  U=  Xa  -^  Yb  +  Zc, 

^"^^  V  =  Xa'  -\-  YV  +  Zc\ 

so  dass  das  Randintegral  die  Form  erhält: 
(4)  [{Xdx+  Ydy  +  Zdz), 

worin  dann  dx^  dy^  dz  die  Projectionen  von  ds  auf  die  Coordi- 
natenaxen,  mit  Rücksicht  auf  das  Vorzeichen,  bedeuten. 

Um  die  Substitution  auch  in  dem  Flächenintegrale  auszu- 
führen, bedenken  wir,  dass  nach  der  Bedeutung  von  a,  6,  c, 
a',  h\  d  die  Relationen  bestehen: 

ia_'bd^  d_b_db^  de  _d(/ 

dq~dp'         dq~dp'         dq~dp' 

und  daher  ist 

...  dV       dU  _    ,dX    ,    .,dY..     .  dZ 

dX        ,   dY  dZ 

dq  cq  dq 

Wenn  nun  X,  Y^Z  qX%  Functionen  von  x^y^z  gegeben  sind, 
so  folgt 

8X  _      8X  j_  X  8^  _L_      8^ 

d  X  fd  X    .    ^,d  X    .      .  d  X  - 

8^  8a?     '         82/     '         dz 

und  wenn  man  dies  in  (5)  einsetzt,  ergiebt  sich 

,    ,     ,  /x /8X        aZ\    ,    ,   ,,        /.  ,x  /8r       8X\ 

^  ^  \d z         dxj       ^  ^  \dx         dyj 

Da  nun  v  überall  auf  der  Fläche  S  senkrecht  steht,  so  ist 
für  jedes  dx,  dy^  dz^  das  den  Bedingungen  (1)  genügt  [§.37,  (6)]: 

GO^{v^x)dx  -\-  cos(v,t/)di/  -|-  co^{y,z)dz  =  0, 
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und  folglich 

a  cos  (v,  x)  -^  b  cos  (v,  y)  +  c  cos  (v,  z)  =  0, 
a'cos(i;,a;)  +  &'co8(v,y)  -|-  c'cos(v,;8r)  =  0, 

woraus  man   durch  Auflösung  erhält,  wenn  X  einen  Proportio- 
nalitätsfactor  bedeutet: 

cos  (v,  x)  =^  X{hd  —  c  J'), 

(7)  co8(i;,i/)  =  A(ca'  —  ad\ 

cos(i;,  ^)  =  X{aV  —  ha*). 

Es  ist  aber  nach  bekannten  Formeln 

cos(i;,a;)2  +  cos(i/,i/)^  -(-  cos(i/,;8f)*  =  1, 

(5c'  —  cVy  +  (ca'  —  ac')2  +  {aV  —  ha'y 
=  (a2  +  *^  +  c2)  (a'2  +  6'a  +  ^'2)  _  (aa'  +  6^'  +  cO' 

=  JE  (?  —  i^^ 

woraus  

k  \EG  —  F^  =  1, 
oder  mit  Benutzung  von  §.  38  (6) 

(8)  kdo  =  dp  dq. 

Um  das  Vorzeichen  von  k  zu  bestimmen,  kann  man,  ohne 
dass  k  durch  Null  geht,  durch  stetige  Veränderung  die  Rich- 
tungen jp,  g,  V  mit  a?,  y,  z  zusammenfallen  lassen,  vorausgesetzt, 
dass  das  Coordinatensystem  rr,  y,  ;8f  ein  directes  ist.  Dann  aber 
wird  cos(v,j8r)  =1,  a'  =  0,  a  und  V  positiv;  also  ist  auch  A 
positiv,  wie  wir  es  in  (8)  angenommen  haben.  Nach  den  Formeln 
(7)  und  (8)  ergiebt  sich  nun  aus  (6) 

+  cos(v,2,)  (^  _  ID  +  cos(v,.)  (II  -  II)]  do, 
und  folglich  aus  (2)  und  (3) 

In  dieser  Form  ist  jede  Spur  der  Coordinaten  p,  q  ver- 
schwunden. Der  durch  die  Formel  (10)  ausgedrückte  Satz  heisst 
der  Satz  von  Stokes. 
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§.   41. 
Transformation  von  Differentialausdrücken. 

Jacobi  hat  die  Transformation  mehrfacher  Integrale  zur 
Einführung  neuer  Variablen  in  gewisse  DiflFerentialausdrücke  be- 
nutzt, die  in  der  mathematischen  Physik  häufig  vorkommen, 
deren  Umformung  ohne  dieses  Hülfsmittel  sehr  weitläufige  Rech- 
nungen erfordern  würde. 

Es  seien  U,  V  zwei  stetige  Functionen  in  einem  irgendwie 
begrenzten  Raumtheile  r,  an  dessen  Grenze  die  Function  V  den 
Werth  0  habe.    Wir  betrachten  das  Integral 

^  ^  JJJ  \dx  dx    ^    dy  dy    '    d0   d^ J  ^ 

Hierin  benutzen  wir  die  Identitäten: 

dUdV ^       dx  _  yd^U 

dx  dx  ~~       dx  dx^' 

dUdV  ^  ^-dy         yd^U 
dy  dy  dy  dy*' 

dV^ 

dUdV  _       dz       yd^JJ 

dz   dz  "~       dz  dz^  ' 

wodurch  Si  in  zwei  Theile  zerfällt,  deren  erster 

8f|^         8f|^         8f|^ 

H ^-r-  M ^. —  /  äx  dy  dz 


dx         '         dy        ^         dz 

sich  nach  dem  Gauss' sehen  Theorem  in  ein  Oberflächen- 
integral verwandeln  lässt,  das  aber  wegen  der  Voraussetzung, 
dass  V  an  der  Grenze  verschwinden  soll,  gleich  Null  wird. 
Setzen  wir  also  zur  Abkürzung 

d^TJ        d^TJ        d^U 

um  hier  eine  später  oft  zu  benutzende  Bezeichnung  einzuführen, 
so  folgt: 
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(3)  £l  =  —  {{{r^Udxdyd^. 

Wir  führen  nun  in  dem  Integrale  Sl  nach  §.  37  neue  Variable 
ein,  indem  wir 

(4)  x=(p{p,q,r),      y  =  fl}(p,q,r),      ^  =  x(p,q,r\ 

dx  =  adp  -\-  a' dq  -|-  a** dr^ 

(5)  dy  =  bdp  +  Vdq  -f  V'dr, 

dz   =  cdp  -|-  c* dq  +  c" dr 

setzen.  Wir  wollen  aber  hier  der  Einfachheit  halber  annehmen, 
die  neuen  Coordinaten  seien  orthogonal,  was  für  die  meisten 
Anwendungen  genügt.    Dann  haben  wir  die  Relationen: 

e   =  a^   -\^l^   -\.  c\        0  =  a'  a"  +  V  ft"  +  d  d\ 

(6)  e'  =  a'2  4-  y  +  c'a,       0  =  o"a    \-Wh    +  c"c, 
e"  =  a"2  +  ft"2  +  c"2,       0  =  a  a'  +  6  i'  +  c  c', 

(7)  ds2  =  da;2  -\-  dy^  +  dj?»  =  edp^  +  e'dg^  _|_  e^dr^. 

Wenn  wir  mit  Hülfe  der  Relationen  (6)  die  Gleichungen  (5) 

auflösen,   indem  wir  z.  B.  mit  a,  6,  c  multipliciren  und  addiren? 

so  folgt: 

e  dp  =  a  dx  -\-  b  dy  -^  c  dz, 

(8)  e'  dq  =  a'  dx  -{-  V  dy  -f  d  dz, 

d'dr  =  a'^dx  4-  V'dy  +  C'dz, 

und  daraus  ergeben  sich  die  partiellen  Ableitungen  von  p,  q,  r 
nach  x^  y,  z^  z.  B. 

,QV  8p ja  8i> 6^  dp^ c_ 

^  ^  8a;~  c '        dy~  e'        dz  ~  e' 

Hiemach  können  wir  die  Ableitungen  einer  willkürlichen 
Function  U  nach  x,  y,  z  durch  die  Ableitungen  nach  p,  q,  r 
folgendermaassen  ausdrücken : 


(10) 


80" 
dx 

dU  a  dU  a'dU  a" 
dp   e    '    8g  e'        dr  e" 

dU 
dy 

dU  b  ,dUb'  dUb" 
dp    e        dq   ef    ^    dr  e" 

dU 
dz 

cU  c  dU  c'  dU  (^' 
dp    e        dq  e'        dr  e" 

Wir  stellen  nun  das  nämliche  Gleichungssystem  für  eine 
zweite  Function  V  auf  und  bilden  die  Summe  der  Producte 
entsprechender  Gleichungen,  um  die  in  Sl  unter  dem  Integral- 
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zeichen  stehende  Function  zu  erhalten.     Mit  Rücksicht  auf  (6) 
ergiebt   sich  dann 

dUdV        8t^8Zi     ^^ 
dx  dx  '^  dy  cij   "*"   dz  dz 

■"    e  dp  dp    "■     e!  dq  dq  ^  e"  dr   dr' 

und  indem  wir  das  Integral  £1  auf  die  neuen  Variablen  trans- 
formiren  und  für  das  Volumenelement  nach  §.  37 


dt  =  '^ ee' e"  dp  dq  dr 
setzen,   erhalten  wir 


-=\\mm^n 


edUdV 
dq  dq 

,   ife^ dUdr\  ,    ,    , 

Dies  Integral  können  wir  nun  wieder  nach  dem  Gauss'^ 
sehen  Theorem  umformen,  wenn  wir 


i /eV;  dUdT^d^l  1 /eV;  dUy]_yd_  Je'e'' 
f     e    dp  dp        dplf     e    dp     j  dp  \    e 


dU 

dp 


setzen,  und  die  entsprechende  Zerlegung  in  den  beiden  anderen 
Gliedern  machen.  Da  nun  an  der  Grenze  des  Gebietes  F  =  0 
angenommen  war,  so  fällt  wiederum  das  Oberflächenintegral  weg 
und  es  ergiebt  sich 


'"'  -—\\l-\iif-fl^+W" 


dq 


,      d    i/ee'  cU.    ,     ,     , 


Transformirt  man  das  Integral  Sl  in   der  Form  (3)   auf  die 
neuen  Variablen,  so  erhält  es  die  Form 

(12)  Sl  =  —  {{{r^üiee'e"  dpdqdr, 

und  da  nun  die  Integrale  (11)  und  (12)  für  eine  willkürliche 
Function  V  übereinstimmen  müssen,  so  folgt  die  Transformation 
des  Ausdruckes  z/  U  auf  die  neuen  Variablen : 
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(13)  'z/r=^ 

1      !_&_  i /TT; ^' • ,  _c_  JT^e  dir      d_  -i /77  c  v 

ieV^  ISjP  I     ß    c)i)  "^  cc^  ]l'~e'''  cq'^  dr}l  e"    8r 

Die  Quadratwurzeln,  die  hier  vorkommen,  sind  alle  mit 
positivem  Vprzeichen  zu  nehmen. 

Es  kommt  also  sowolil  bei  der  Transformation 
der  Raumintegral«,  als  auch  des  Differential- 
ausdruckes ^U  nur  darauf  an,  die  Coefficienten 
e,  e\  6"  in  dem  Ausdrucke  für  das  Linienelemen't 
zu  bilden. 

Wir  heben  noch  den  besonderen  Fall  hervor,  dass  nur  für 
die  beiden  Variablen  rr,  y  zwei  neue  Variable  jp,  q  eingeführt 
werden,  während  8  ungeändert  bleibt. 

Ist  dann 

dx^  +  ^y^  =  ^^P^  +  €^'äq\ 

€  und  e'  von  js  unabhängig  und  e"  =  1,  so  folgt  aus  (13) 

^    ^         dx^  '^  dy^  ~  Y^\dp  f  e  dp  '^  dq   )  e'  dq)' 
und  wenn,  noch  specieller,  e  =  e!  ist 


§.  42. 
I.  Beispiel.    Cylindercoordinaten,  Polarcoordinaten. 

Wir  wollen  die  abgeleiteten  Sätze  an  einigen  Beispielen  er- 
läutern und  wählen  dabei  solche,  die  auch  bei  Anwendungen  von 
Nutzen  sind. 

1.  Wir  nehmen  zunächst  die  Cylindercoordinaten,  d.  h. 
Polarcoordinaten,  in  der  a;2/-Ebene,  verbunden  mit  der  un- 
f  veränderten  ^-Ordinate.    Wir  setzen  also 

'    (1)  a?  =  r  cos  9,        y  =z  r  mi(p^        z  =  z^ 

80  dass,   was  im  Allgemeinen  mit  p,  g,  r  bezeichnet  war,   hier 
r,  9>,  z  ist.    Dann  ist 

dx  =  dr  cosg?  —  r  sing)  d^, 
dy  =  dr  sing?  -|-  rcosg>dg?, 

Biemann- Weber,  PartieUe  Differentialgleichungen.  ^ 
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und  wir  erhalten  für  das  Quadrat  des  Linienelementes 

(2)  ds2  =  dx^  +  dy^  +  djs^  =  dr^  +  r^  d^a  _^  ^^2 

und  es  ist  also  e,  e',  e"  gleich  1,  r^,  1  zu  setzen.  Danach 
das  Volumenelement 

(3)  dt  =  r  dr  dq)  dz 
und  ferner 

(A^  ^  n  —  A  _!  ^    I    i  ^_L  '^ 

und  hierfür  kann  man  auch  setzen,  wie  eine  einfache  ] 
nung  zeigt 

w       y^     ^         ^^2    n-    ^^2    ^^2    a^2    ^  4^.2 

2.    Räumliche  Polarcoordinaten 

X  =  r  sin  O"  cos  g? 

(6)  2/  =  ^  sin  '9'  sin  (p 

z  =  r  cos  '9'. 

Es  ist  hier  r  der  Radius- Vector  vom  Coordinatenanfan^ 

zu  einem  veränderlichen  Punkte;  '9'  ist  der  Winkel,  den   < 

Radius- Vector  mit  der  ^-Axe  einschliesst  (Zenithdistanz),  u 

ist  der  Winkel,   den  die  durch  r  und  die  z-kxQ  gelegte  Äf 

dianebene  mit  der  ic^sr -Ebene  einschliesst,  oder  das  Azi 

Wenn  wir 

0<r        0  < 'ö- <  ITT         0^9)<2:7r 

nehmen,  so  erhalten  wir  jeden  Punkt,  mit  Ausnahme  der  P 
der  ;8f-Axe,  ein  und  nur  einmal.  Um  die  Punkte  der  pos 
oder  negativen  ;8?-Axe  zu  erhalten,  hat  man  %•  =  0  oder  %^ 
zu  setzen,  und  9  ist  unbestimmt.  Den  Nullpunkt  selbst  ( 
man  für  r  =  0 ;  O*  und  9  sind  für  diesen  Punkt  beid< 
bestimmt. 

Durch  DiflFerentiation  von  (6)  ergiebt  sich  nun 

dx  =  dr  sinO"  cos 9  -f-  r  cos-O*  cos 9  dd"  —  rsinO*  sing?  c 
dy  =  dr  sin  0^  sin  9?  -|-  r  cos '9'  sin  9  dO*  -|-  r  sin  0*  cos 9  i 
dz  =  dr  cosO"  —  r  sin'9'  dO*, 

und  daraus,  wenn  ds  das  Linienelement  ist: 

(7)  ds2  =  dr^  +  r^dd"^  +  r^sm^d'dq)^ 
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Das  Coordinatensystem  ist  also  orthogonal,  und  es  ist 

(8)  e  =  l        e'  =  r^        e"  =  r^  sina-ö-, 

folglich  das  Volumenelement 

(9)  dt  =  r^sm^drdd'dfp 

und 


wofür  man  auch  setzen  kann 


,„)    ^u=±^+     ' 


asind- 


dU 


dd' 


+ 


d^ü 


r^sm^d'  892' 


gsinO 


cU 


dW 


r^  sin  d' 


cd' 1 


oder  endlich  auch  so: 


(12) 


^ü  = 


fr 


er      _,       1  d  d 

^        dr  '    ^in>'  dW 


+  71 


1       c^\rU        Yrü 


sin^d"      cq)^ 


§.  43. 
IL  Beispiel.    Elliptische  Coordinaten. 

Wenn  a,  6,  c  irgend  drei  reelle  Grössen  sind,  die  der  Grösse 
nach  so  auf  einander  folgen: 

a  <  i  <  c, 
dann  hat  die  Gleichung  für  die  Unbekannte  X 


(1) 


+ 


a  —  X    '    b  —  k    '    c  —  A 


+ 


=  1 


für  jedes  bestimmte  Werthsystem  x^  y,  z  drei  reelle  Wurzeln, 
die  wir  mit  j),  q,  r  bezeichnen ,  die  der  Grösse  nach  folgende 
Lage  haben: 

(2)  p<a<q<b<r<c. 

1* 


2'<i77?>v> 
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Man  überzeugt  sich  davon  am  einfachsten,  wenn  man  X  als 
Abscisse  in  einem  ebenen  rechtwinkligen  Coordinatensysteme  an- 
sieht und 

a;2       .       «2       ,       02 


als  Ordinate  einer  Curve  darstellt.   Wenn  X  durch  a  oder  durch 
b  oder  durch  c  geht,  so  geht /(A)  von  positiv  unendlichen  zu 


Fig.  16. 


negativ  unendlichen  Wer- 
then  über,  und  die  Curve 
nähert  sich  nach  beiden 
Seiten  hin  asymptotisch  der 
A-Axe. 

Eine  Parallele  zur  Ab- 
scissenaxe  in  der  Höhe  -|- 1 
schneidet  diese  Curve  also 
in  drei  Punkten,  von  denen 

der  eine  auf  der  negativen  Seite  von  a,  der  zweite  zwischen  a 

und  b  und  der  dritte  zwischen  b  und  c  liegt 

Für    ein   constantes   A   ist   (1)   die   Grleichung   einer  Fläche 

zweiten  Grades,  und  diese  Fläche  ist 

ein  Ellipsoid,  wenn ^  <C  «? 

„    einschaaliges  Hyperboloid,  wenn    .    .    a  <  A  <C  &, 
„    zweischaaliges  „         ,      „        .    ,    b  <i  X  <^  c. 

Die  ganze  Schaar  dieser  Flächen  heisst  eine  Schaar  confocaler 
Flächen  zweiten  Grades,  und  aus  (2)  ergiebt  sich,  dass  durch 
jeden  Punkt  ar,  j/,  js  eine  Fläche  von  jeder  der  drei  Arten  hin- 
durchgeht. Umgekehrt  bestimmen  je  eine  Fläche  aus  jeder  der 
drei  Arten  die  Werthe  von  x^,  y\  z^  eindeutig  (dien  Punkt  rr,  y,  z 
selbst  aber  achtdeutig).  Die  Werthe  i),  g;,  r  heissen  di^  ellipti- 
schen Coordinaten  des  Punktes  x^  y,  z.  Diese  bestimmen  den 
Punkt  aber  erst  dann  eindeutig,  wenn  noch  bekannt  ist,  in 
welchem  Octanten  er  liegt. 

Um   nun  a;,  y,  z  als  Functionen   von  |),  g,  r    auszudrücken, 
verfahren  wir  so:     Wir  setzen  zunächst  zur  Abkürzung 

(3)  9  (A)  =  (a  -  X)  (6  -  A)  (c  -  A), 

und  wenn  wir  nun  das  Product 

•P  (A)  [/(A)  -  1]  =  F(A) 

bilden,  so  erhalten  wir  eine  Function  dritten  Grades   von  A,  in 
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der  A*  den  CoeffieieBten  1  hat,  und  die  für  A  =  jp,  A  =  g,  A  :=  r 
verschwindet.  Es  isTt  also  nach  einem  bekannten  Satze  der 
Algebra 

folglich 

ox         _^    I    .JL.    ,    _J1 t  _  (A-i>)a-g)(A-r) 

^*''       a  — A  ~l"fe— A~'"c  — A  (o— X)(fe  — A)(c  — A)' 

und  diese  Gleichung  ist  in  Bezug  auf  k  eine  Identität.  Wenn 
wir  also  (4)  mit  a  —  X  multipliciren  und  dann  X  =  a  setzen, 
und  ebenso  mit  6  —  l  und  c  —  A  verfahren,  so  ergiebt  sich 

_  (o— ff)(tt  — g)(a— r) 
^   "~        (b  —  a){c  —  a) 

^^^  ^    ~        {c—b)ia  —  b)       ' 

-2  _  (c— p)  (c—q)  (e—r) 
(a_c)  (b-e)       ' 

und  hierdurch  sind  x^^  y^^  z^  als  Functionen  von  jp,  q^  r  dar- 
gestellt. 

Aus  (4)  erhalten  wir  noch  ein  anderes  System  von  Formeln, 
wenn  wir  nach  A  diflferentiiren  und  dann  A  =  2?»  9!»  ^  setzen: 

x^         .    _l!__    I         -g^        _  (jp  —  g)  (j>  —  r) 
(a  —  i))2    '    (6  —  i))2    '    (c  —  2;)a  9(2?)  ' 

.ßx  a?^         ,         y^         ,         ^^        _  (g  — r)(g  — 2>) 

(o  —  r)2    '    (fr  —  rJ2  "^  (c  —  r)2  9?  (r) 

und  weiter  erhalten  wir  aus  (5)  die  Gleichungen : 

+  _ 1 j^  z^ ^_o, 


(a  —q)(a  —  r)  '   (6  —  g)  (6  —  r)  ^  (c  —  g)  (c  —  r) 
^  ''   {a  —  r)  {a  —  p)^  if)  —  r)  {b—p)'^(c  —  r)  (c  —  i?)  "^    * 

+_ — ^— ^+, — ^; — ,=0, 


-  '     " 


(a  —  i?)  (a  —  g)      (6  —  i>)  (ft  —  g)^  (c  —  p)  (c  —  q) 

von  denen  man  die  erste  etwa  so  ableitet,  dass  man  ihre  linke 
Seite  nach  (5)  in  die  Form  ftet^t 
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(g  _  y)  (fe  _  ^)  +  (i_^)  {c-a)  +  (c-p)  ja-b) 

(c  —  i)  {a,  —  c)  (b  —  a) 

in  der,  wie  man  sieht^  der  Zähler  verschwindet. 

Wenn  wir  nun   die  Gleichungen  (5)  logarithmisch  diflferen- 
tiiren,  so  ergiebt  sich 

ex  j  xdp     .    xdq    .    xdr 

a — p    '    a  —  q    '    a  —  r 

^^^  ^  "^y  -  b—p  +  b  —  q  +  h  —  r' 

c  —  p    '    c  —  q    '    c  —  r 

Hiervon  lässt  sich  die  Quadratsumme  nach  (6)  und  (7)  sehr 
leicht  bilden,  und  wir  erhalten 

(9)  4ds»  =  (^  -  g\^^  -  ^)  dp^  j^il-r)  (g  -  P)  d  . 

ir-P)(r-a) ,,,, 

(p(r) 

woraus  zunächst  zu  ersehen  ist,    dass   die    elliptischen   Coordi- 
naten  orthogonal  sind.    Es  ist  ferner 

(10)  ,  =  (£^MPziI),     e'=^g-;ng-i», 

4g)(i3)  iq>(q) 

g„  _  (r  —p)(r  —  q) 
i  <p(r) 

Hieraus  ergiebt  sich  für  das  Volumenelement 

(11)  dr  —  (^  —  g)  (y  —  P)  (q  —  p)dpdq  dr  ^ 

Si  —  (p(p)(p{q)(p(r) 

wo  sich  das  negative  Zeichen  unter  der  Wurzel  dadurch  erklärt, 
dass  nach  (2)  (p(p),  (p(r)  positiv,  tp(q)  negativ  ist. 
Für  ^  U  erhält  man  nach  (10) 

(12)  (g-p)  (r-p)  (^-^)^ü=ir-q)iJii)'^^^ 

+  (r-2)) V-9(2) g^— ^  +  ia-p)  ]fW) g^-^- 

Dieser  Ausdruck  stellt  sich  noch  einfacher  dar,  wenn  man 
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für  p,  g,  r  drei  neue  Variablen  J,  iy,  g   einführt,  die  durch  die 
Gleichungen  definirt  sind 


dq 


V^^9(«) 


=  dij, 


dr 


V()p(r) 


=  dg. 


Man  erhält  so 


(13) 


(g— j>)(r->ff)(r~g)  ^  ^ 
4 


82[/  82J7  g2[/ 


Hierin  sind  |),g,r  elliptische  Functionen  der  Variablen  S,?y,S* 

§.  44. 
III.  Beispiel.    Ringcoordinaten. 

Wenn  ein  Kreis  um  eine  Axe  gedreht  wird,  die  in  seiner 
Ebene  liegt,  aber  die  Peripherie  nicht  schneidet,  so  entsteht 
ein   Ring. 

Um  die  für  einen  solchen  Ring  passenden  Coordinaten  zu  ge- 
winnen, nehmen  wir  die  Rotationsaxe  zur  ;8r-Axe  und  legen  ein 
Coordinatensystem   r,  ;2f  in 

"Fiir    17 

die  Meridianebene.  ^' 

Ist  c  der  Mittelpunkts- 
abstand und  a  der  Radius 
des  Kreises,  so  ist  die 
Länge  der  Tangente  vom 
Coordinatenanfangspunkte 
l  =  yc2  —  a2.  Wir  setzen, 
indem  wir  y —  1  mit  i  be- 
zeichnen, 

(1)  ^  +  i^  =  ^Y~+¥^^' 

so  dass  X  und   o  neue,  an  Stelle  von  r  und  0  einzuführende 
reelle  Variable  sind.    Ausserdem  setzen  wir 

(2)  x  =  rcos(p^        y  =  r  sinq). 

Um  die  Bedeutung  der  neuen  Variablen   zu  erhalten,  lösen  wir 
die  Gleichung  (1)  auf  und  finden: 


i 
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multiplicirt  man  beides,  so  ergiebt  sich 

(4)  e22  [(5  _^  ry  +  ^e^]  =  (ft  —  r)2  +  ^^ 

woraus  man  ersieht,  dass  constanten  Werthen  von  k  die  Kreise 
eines  Büschels  mit  imaginären  Schnittpunkten  entsprechen.  Die 
Grenzpunkte  dieses  Büschels  sind  die  Punkte  ;8r  =  0,  r  =  ±b. 
Zu  diesem  Kreisbüschel  gehört  auch  der  gegebene  Kreis,  der 
dem  speciellen  Werthe  

(5)  A  =  log  |, "[      ;      , 

.  .  er-^  —  e^ b^ )/c^  —  a^  e-^-\-e^ c 

^^  2        ~'^~        ä        '  2        ~a 

entspricht. 

Dividirt   man   die   beiden   Gleichungen  (3)   durch   einander, 
so  folgt 

oder 

(7)  (r2  -j-  ;2r2  __  J3)  sin  o  -|-  2  6  ;8r  cos  0  =  0, 

und  dies  giebt  für  constante  o  die  Kreise  eines  zweiten  Büschels, 
deren  Schnittpunkte  die  Grenzpunkte  des  vorigen  sind   und   die 
die  Kreise  des  ersten  Büschels  orthogonal  schneiden. 
Aus  (1)  erhält  man 

.^.        6  (1  —  e^^)  2be^  sin  o 

^^    ^""  1  +  2e^cosc}  +  ea^'     ^  ^  ""  1  +  2e^coso  +  e^A 

-t-»^   —40   (i^2e^coso  +  e2^)2—      (eA_e-A)2      » 
und  folglich  nach  (2) 

(9)  ds2  =  dx^  +  dt/2  ^  d^2  —  ^^2  _^  (^^2  _^  r2d9)2 


=-[^l^^>+^."]- 


Aus  §.  42,  (5)  erhalten  wir,  wenn  wir 
(10)  ^^U=  V 

setzen. 
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und  wenn  wir  auf  die  beiden  ersten  Glieder  die  Formel  §.  41,  (15) 
anwenden,  so  folgt  mit  Hülfe  von  (6) 

Wegen    einer   späteren    Anwendung    geben    wir    den    Glei- 
chungen (8)  mit  Hülfe  von  (6)  noch  die  folgende  Gestalt: 


und  folglich 


_  6*  —  ab  sino 

c-f- a  cos Q '  c-\-a  cos o ' 

X  =  — i cos  qp, 

c-|-acosGi         ^ 


b^ 

(13)  y  =  — j sin  op, 

^    ^  ^         c-\-a  cos  CO        ^ 

—  ab 

z  =  — i sm  CO. 

c-\-a  coso 

Bisher  waren  A,  o,  g?  unabhängige  Variable,  die  einen  Punkt 
im  Baume  bestimmen;  a  und  c  sind  mit  A  variabel;  b  ist  con- 
stant  für  das  Bingsystem.  Lassen  wir  aber  jetzt  k  ungeändert, 
80  bleiben  auch  a  und  c  constant  und  die  Ausdrücke  (13)  stellen 
die  Coordinaten  eines  Punktes  einer  bestimmten  Bingfläche 
durch  die  beiden  variablen  Parameter  w  und  (p  dar,  und  wenn 
man  in  (9)  dk  =  0  setzt,  so  erhält  man  den  Ausdruck  für  das 
Quadrat  eines  Linien elementes  auf  dieser  Bingfläche,  nämlich 

b^ 

(14)  ds^  =  7 — i r^  (a^dco^  +  b^dw^l 


^)   Vergl.  über  diese  Umformung  Riemann,  Mathematische  Werke, 
2.  Aufl.,  Nr.  XXIY;  G.  Neumann,  Elektrische  Yerth eilung  in  einem  Ringe. 
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§.  45. 

Definition  einer  Function  complexen  Arguments. 

Es  sei  in  einer  Ebene  ein  rechtwinkliges  Coordinatensystem 
X,  y  angenommen,  so  dass  jeder  Punkt  der  Ebene  durch  Angabe 
seiner  Coordinaten  x,  y  bestimmt  ist.  Wenn  wir  aber  die  ima- 
ginäre Einheit  i  =  y —  1  zu  Hülfe  nehmen,  so  können  wir  auch 
sagen,  dass  der  Punkt  durch  die  Angabe  des  Werthes  der  com- 
plexen Variablen 

(1)  0  =z  X  -{-  yi 

bestimmt  ist;  und  so  ist  jeder  Punkt  der  Ebene  Träger  oder 
Bild  eines  Werthes  von  0.  Umgekehrt  entspricht  auch  jedem 
Werth  von  £!  ein  eindeutig  bestimmter  Punkt  der  Ebene.  Wenn 
man  Polarcoordinaten  einführt,  also 

X  =  r  cos  'S",        y  =  rsind' 

setzt,  so  kann  man  auch  setzen 

(2)  0  =  r(cosd'  -[-  ^sin-Ö*)  =  re*^. 

Die  positive  Grösse  r  =  \x^  -j-  y^  wird  der  absolute 
Werth  der  Variablen  £}  genannt.  Der  Winkel  d'  kann  zwischen 
0  und  2jt  oder  in  irgend  einem  Intervall  von  dem  Umfang 
2  3r,  mit  Einschluss  der  einen  der  beiden  Grenzen,  angenommen 
werden. 

Wenn  man  zwei  complexe  Grössen 

^  =  ^  +  yi,        ^1  =  ^1  +  2/1  i 
addiren  will,  so   hat   man  ein  Parallelogramm  zu   construiren, 
dessen  eine  Ecke  im  Nullpunkt  liegt,   und  in  dem  die  zwei  an- 
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liegenden  Ecken  e  und  z^  sind.  Die  gegenüberliegende  Ecke  ist 
dann  der  Punkt  ^sr -f- ^i«  Ist  z^  unendlich  klein,  so  hat  0,  Zi 
doch  eine  bestimmte  Richtung,  und  wir  setzen  dann  auch  Zi  =dz 
oder  dz  =  dx  -\-  idy.  Durch  die  Grösse  dz  ist  dann  ein  un- 
endlich kleiner  Fortschritt  vom  Punkte  z  aus  in  einer  bestimmten 
Richtung  gegeben.  Die  Tangente  des  Winkels,  unter  dem  diese 
Richtung  gegen  die  ir-Axe  geneigt  ist,  ist  dann  gleich  dem  Ver- 
hältniss  dy  :  dx.  Eine  stetige  Veränderung  von  z  von  einem 
Punkte  a  bis  zu  einem  Punkte  b  wird  durch  eine  Curve  dar- 
gestellt, die  den  Punkt  a  mit  b  verbindet,  und  dieser  Uebergang 
kann  auf  unendlich  viele  Arten  geschehen.  Das  Linienelement 
ds  einer  solchen  Curve  ist  dann  der  absolute  Werth  des  Diffe- 
rentials dz. 

Eine  Function  w  der  beiden  Variablen  x,  y  hat,  wenigstens 
soweit  sie  eindeutig  definirt  ist,    in   jedem  Punkte    der  Ebene 


Fig.  18. 


Fig.  19. 


einen  bestimmten  Werth,  und  folglich  gehört  auch  zu  jedem 
Werthe  von  z  ein  bestimmter  Werth  von  w.  Diese  Zuordnung 
kann  sich  auch  auf  einen  gewissen  Theil  der  ^gr- Ebene  be- 
schränken, von  dem  wir  aber  stets  annehmen,  dass  es  ein  Flächen- 
theil und  nicht  eine  blosse  Linie  sei.  Gehen  wir  von  dem  Punkt 
2  ZU  einem  unendlich  benachbarten  Punkte  z  -\-  dz  über,  so 
erleidet  auch  w  eine  Aenderung,  und  wir  bezeichnen  den  neuen 
Werth  von  w  mit  w  -f"  ^w;. 

Trotz  dieser  eindeutigen  Zuordnung  der  Werthe  von  w  und 
8  nennen  wir  aber  w  noch  nicht  eine  Function  von  jer,  sondern 
nur  eine  Function  von  x  und  y.  Damit  w  eine  Function  von  z 
sei,  muss  noch  eine  weitere  Bedingung  erfüllt  sein,  die  wir  nach 
Riemann  so  fassen: 

Es  wird  w  eine  Function  von  z  genannt,  wenn 
dasDifferentialverhältniss  dw/dz  in  jedemPunkte 
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z  einen  von  der  Richtung  von  dz  unabhängigen 
Werth  hat.  Ausgenommen  können  dabei  einzelne 
Punkte  sein,  in  denen  dies  Verhältniss  über- 
haupt nicht  endlich  ist. 

Mit  anderen  Worten,  es  wird  von  einer  Function  f{z)  des 
complexen  Arguments  z  verlangt,  dass  sie  einen  Differential- 
(juotienten  in  Bezug  auf  z  besitze. 

Wenn  diese  Forderung  erfüllt  ist,  so  müssen  wir  denselben 
Werth  des  Quotienten  dwjdz  erhalten,  wenn  wir  dy  =  0  oder 
dx  =  0  setzen,  und  so  erhalten  wir 

,.  dw^ dw .Zw 

^  ^  dz         dx  dy 

Wenn  umgekehrt  die  Bedingung 

,  .  dw  .  dw 

^^  'dx~~^^ 

befriedigt  ist,  so  folgt 

,  dw  j      X    dw  j  dw   .j      ,     .  •,  X 

dw  =  —  dx-^j^dy  =  —  (dx-\-  tdy), 

woraus  der  von  dz  unabhängige  Werth  (3)  von  dwjdz  wieder 
hervorgeht. 

Die  Diflf'erentialgleichung  (4)  ist  also  die  nothwendige  und 
hinreichende  Bedingung  dafür,  dass  w  eine  Function  des  com- 
plexen Arguments  z  sei. 


§.  46. 
Conforme  Abbildung. 

Die  Differentialgleichung  §.  45  (4)  kann  offenbar  nicht  erfüllt 
sein,  wenn  w  reell  oder  rein  imaginär  ist.  Es  muss  also  w  eben- 
falls complex  sein,  und  wir  setzen  daher 

(1)  w  =^  u  -{-  iv^ 

worin  u  und  v  reelle  Functionen  von  x,  y  sind.   Für  diese  B'unc- 
tionen  ergeben  sich  aus  §.  45  (4)  die  Bedingungen 

8m    ,     .  dv_ .  /du        .  dv\ 

dx'^'^^~       ^  \dy    •"  *  dy) 

oder,  da  hier  der  reelle  Theil  dem  reellen,  der  imaginäre  Theil 
dem  imaginären  gleich  sein  muss 
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(2) 


du 
dx 


dv 


du 

8y 


dv 
dx' 


und  wenn  man  diese  beiden  Gleichungen  nach  x  und  y  differen- 
tiirt  und  addirt  oder  subtrahirt,  so  erhält  man 


(3) 


^4_^  —  0 
cx^  +  o...  —    » 


d^v 

dx^ 


+ 


d^v 


=  0. 


dy^        "'        dx^    '    8j/2 

Zur  geometrischen  Veranschaulichung  nehmen  wir  eine  zweite 
Ebene  zu  Hülfe,  in  der  t*,  v  rechtwinklige  Coordinaten  eines 
Punktes  sind,  und  nennen  diese  Ebene  die  w;- Ebene,  während 
die  xy-Eheue  auch  die  ;8r-Ebene  heisst.  Dann  wird,  soweit  u^v  als 
Functionen  von  rc,  y  gegeben  sind,  jedem  Punkt  der  ^s^-Ebene  ein 
Punkt  der  tc;- Ebene  zugeordnet,  und  wenn  die  Functionen  m,  v 
stetig  sind,  so  bewegt  sich  der  Punkt  w  in  seiner  Ebene  stetig, 
wenn  sich  e  stetig  verändert.  Es  entsprechen  Linien  und  Flächen- 
stücken in  der  ;8r-Ebene  Linien  und  Flächenstücke  in  der  tü-Ebene, 
und  die  Zuordnung  der  Punkte  ist  eine  gegenseitig  eindeutige, 
wenigstens  so  lange  die  Veränderung  auf  gewisse  Gebiete  be- 
schränkt bleibt. 

Eine  solche  gegenseitige  Zuordnung  zweier 
Gebiete  nennt  man  eine  Abbildung,  also  hier 
eine  Abbildung  der  ^-Ebene  auf  die  w-Ehene, 

Die   geographischen  Karten  Fig.  20. 

sind     solche    Abbildungen     von 

Theilen    der    Erdoberfläche    auf 

die  Ebene  der  Karte. 

Eine  Abbildung,   die  durch 

eine  Function  w  des  complexen 

Arguments  vermittelt  wird,   hat 

aber  eine  sehr  bemerkenswerthe 

geometrische  Eigenthümlichkeit. 
Nehmen  wir  drei  unendlich  be- 
nachbarte Punkte  ir,  z\  ^^  in 
der  ier-Ebene  und  die  entsprechen- 
dctn    Punkte    w?,  w;',  w;"  in   der 

ii;-Ebene,  so  ist    nach   der  Definition   der  Function   complexen 
Arguments 


(4) 


MO    —  W 

z*  —  z 


tu"  —  w 

z"  -^  z 
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oder  auch 


(5) 

Ist  nun 


t(;"  —  w        z" 


w'  —  IV         0'  —  z 


z'  —  z  =  Q'e'^P',        z"  —  z  =  9"e»>", 
so  ergiebt  sich  aus  (5) 


oder 


o"  r" 

0"        r" 


Hierdurch  aber  ist  die  Aehnlichkeit  der  beiden  Drei- 
ecke (z^  /,  j2?"),  (tc;,  w\  w")  ausgedrückt.  Eine  Ausnahme  von 
dieser  Aehnlichkeit  kann  nur  da  eintreten,  wo  das  Differential- 
verhältniss  (4)  Null  oder  unendlich  wird,  weil  dann  (5)  nicht 
mehr  aus  (4)  gefolgert  werden  kann.  Wir  nehmen  an,  dass  dies 
immer  nur  in  einzelnen  Punkten  eintritt. 

Die  Aehnlichkeit  unendlich  kleiner  Dreiecke  lässt  auf  die 
Aehnlichkeit  unendlich  kleiner,  einander  entsprechender  Figuren 
überhaupt  schliessen,  und  man  nennt  daher  diese  Abbildung 
in   den  kleinsten  Theilen   ähnlich  oder  auch   conform. 

Die  Aehnlichkeit  erstreckt  sich  natürlich  im  Allgemeinen 
nicht  auf  Figuren  von  endlicher  Ausdehnung;  aber  die  Gleich- 
heit entsprechender  Winkel  ist,  abgesehen  von  den  oben 
erwähnten  Ausnahmepunkten,  allgemein. 

Die  Beziehung  zwischen  der  tu- Ebene  und  z-Ehene  ist  eine 
gegenseitige,  denn  wenn  w  eine  Function  des  complexen  Argu- 
ments z  ist,  so  ist  auch  umgekehrt  z  eine  Function  des  complexen 
Arguments  w\  und  es  ergiebt  sich  ein  System  richtiger  Gleichungen, 
wenn  man  in  (2)  die  Variablen  w,  v  mit  x,  y  vertauscht 

Um  eine  Anschauung  von  einer  conformen  Abbildung  durch 
eine  Function  complexen  Arguments  zu  erhalten,  sucht  man, 
wie  es  ja  bei  Landkarten  auch  geschieht,  zunächst  ein  soge- 
nanntes Netz  zu  gewinnen,  d.  h.  man  sucht  die  beiden  Curven- 
schaaren  in  der  einen  Ebene  auf,  die  den  zu  den  Coordinaten- 
axen  parallelen  Geraden  der  anderen  Ebene  entsprechen.  Hat 
man  diese  Linienschaaren  in  beiden  Ebenen  mit  hinlänglicher 
Dichtigkeit  verzeichnet,  so  ist  es  ein  Leichtes,  zu  einer  beliebig 
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gegebenen  Fignr  der  einen  Ebene  das  Bild  in  der  anderen  Ebene 
mit  beliebiger  Genauigkeit  einzutragen. 

Nehmen  wir  z  als  Function  des  complexen  Arguments  w  an, 
und  setzen  also 

(6)  z  =  X'\-  yi  =  f(w)  =f(u  +  iv), 

so  sind  X  und  y  reelle  Functionen  der  reellen  Variablen  u,  v. 
ist  etwa 

(7)  x  =  (p  (m,  v),        y=tlf{u,  v), 

so  erhalten  wir  in  der  a;j/- Ebene  zwei  zu  einander  orthogonale 
Curvenschaaren ,  wenn  wir  einmal  v  =  const,  dann  u  =  const. 
setzen.  Wir  können  also  (wie  in  §.  37)  u  und  v  als  krumm- 
linige Coordinaten  in  der  xy-Ehene  ansehen. 

Bezeichnen  wir  mit  ds  das  Linienelement  in  der  ^ry- Ebene, 
so  ist 

(8)  ds2  =  dx^  +  dy^  =  (dx  -f-  idy)  (dx  —  idy). 

Bezeichnen  wir  mit/' (tc?)  die  derivirte  Function  von/(t(;)  und 
mit  F  die  conjugirte  Function  von  /,  d.  h.  die  Function,  die  aus 
/  durch  die  Vertauschung  von  i  mit  —  i  in  den  Coefficienten 
entsteht,  endlich  mit  z^  und  w'  die  mit  z  und  w  conjugirten 
Variablen  x  —  ij/,  t*  —  iv,  so  ist 

z  =f{wl        z^  =  F(w'\ 
ds^  =  dz  dz'  =f(w)F'(w')dwdw\ 
rir  \       dx    .    .  dy        dx        .  dx 

und  wenn  wir  also 

(9)       M=fiu»F'(u,')=(^y+{^y 

setzen,  so  folgt 

(10)  dx^  -]-  dy^  =  M{du^  +  dv^). 

Die  reelle  Function  ^ilf  ist  die  lineare  Vergrösserung 
oder  der  Maassstab  des  Bildes.  Er  ist  von  einer  Stelle  zur 
anderen  veränderlich,  hat  aber  für  jede  Stelle  des  Bildes  einen 
bestimmten  Werth. 

Wenn  zwei  Flächenstücke  conform  auf  eine  dritte  abgebildet 
sind,  so  sind  sie  auch  auf  einander  conform  abgebildet,  und 
daraus  ergiebt  sich  der  Satz,  dass  zwei  Functionen  w-i^  w^ 
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des  complexen  Arguments  z  auch  Functionen  von   ein- 
ander sind. 

Wir  geben  weiterhin  für  die  conforme  Abbildung  einige 
Beispiele,  müssen  aber  zuvor  noch  einige  andere  Punkte  der 
Fuuctionentheorie  erörtern. 


§.  47. 
Integrale  von  Functionen  complexen  Arguments. 

Wir  grenzen  in  der  icy-Ebene  ein  Gebiet  durch  eine  ge- 
schlossene Curve  ab,  in  dem  die  beiden  Functionen  m,  v  von 
rc,  y  endlich  und  stetig  sind,  und  wenden  den  für  die  Ebene 
specialisirten  Gauss'schen  Integralsatz  [§.  39  (9)]  an.  Da- 
durch erhalten  wir 


(1) 


Hierin  beziehen  sich  die  Doppelintegrale  auf  das  Innere  des 

abgegrenzten  Gebietes,  die  einfachen  Integrale   auf  dessen   Be- 

Fiff  21.  grenzung,  und  zwar  so,   dass  das  Gebiet  im 

positiven  Sinne  umkreist  wird,  und. da;,  dy  die 
mit  Rücksicht  auf  das  Zeichen  genommenen 
Projectionen  des  Randelementes  ds  auf  die 
aj-Axe  und  die  y-Axe  sind.  (Man  sehe  die 
Fig.  21,  in  der  die  Begrenzung  beispielshalber 
aus  zwei  Stücken  bestehend  angenommen  ist.) 


Wenn  nun 


(2) 


Function  des  complexen  Arguments 

(3)  z  =  x-^%y 

ist,  so  verschwinden  die  beiden  Flächenintegrale  nach  §,  46  (2), 
und  es  folgt 


(4) 


I  {ydx  '-\-  udy)  =  0,     I  (Mda;  —  vdy)  =  0. 


Wenn  die  erste  dieser  Formeln  mit  i  multiplicirt  und  zur 
zweiten  addirt  wird,  so  ergiebt  sich; 
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(5)  f  (w  +  i^)  {dx  +  idy)  =  0, 
oder  auch 

(6)  \wdz  =  (i, 

und  hierin  hedeutet  dz  den  Zuwachs  der  Variablen  z^  der  einem 
Fortschritt  im  positiven  Sinne  um  das  Element  ds  auf  der  Grenz- 
curve  entspricht;  w  ist  der  Werth  der  Function,  der  irgend 
einem  Punkte  des  Elementes  ds  entspricht.  Wir  haben  also 
den  Satz: 

1.  Das  über  die  Begrenzung  eines  Flächenstückes 
genommene  Integral 


1 


wdz 


hat  den  Werth  Null,  wenn  im  Inneren  des 
Flächenstückes  die  Function  w  endlich  und 
stetig  ist. 

Es  ist  nur  eine  'andere  Ausdrucks  weise  für  diesen  Satz,  die 
uns  zu  einer  Definition  des  Integrals  einer  Function  w  zwischen 
zwei  Grenzen  fuhrt: 

Man  nehme  zwei  Punkte  c  und  z  in  der  ^sr-Ebene  an,  und 
verbinde  diese  beiden  Punkte  durch  zwei  beliebige  Curven  Si 
und  Sj.  Diese  beiden  Curven  begrenzen  zusammen  pjg  22. 
ein  Flächenstück,  und  wenn  wir  annehmen,  dass 
in  diesem  Flächenstück  w  endlich  und  stetig  sei, 
so  können  wir  den  Satz  1.  darauf  anwenden.  Die 
Begrenzung  setzt  sich  aber  jetzt  aus  den  beiden 
Curven  s^  und  s^  zusammen,  aber  so,  dass  die 
Curve  «2  in  der  Richtung  von  c  nach  ^,  Si  in 
der  Richtung  von  z  nach  c  zu  durchlaufen  ist. 
Das  Randintegral  zerfällt  demnach  auch  in  zwei 
Theile,  die  einander  gleich  und  entgegengesetzt  sind.  Wenn 
man  aber  in  dem  Integrale  längs  der  Curve  Sj  die  Richtung  der 
Integration  umkehi*t,  so  muss  man,  gemäss  der  Definition  von  dz 
gleichzeitig  das  Vorzeichen  ändern,  und  folglich  haben  die  von 
c  nach  z  genommenen  Integrale  auf  den  beiden  Curven  s^  und 
h  denselben  Werth,  den  wir  mit 

Biemann-Weber,  Partielle  Differentialgleichungen.  ^ 
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z 

1 


wdz 


bezeichnen.  Das  Integral  ist  also  nur  eine  Function  der 
Grenzen  c  und  0^  und  zwar  ist  es,  da  sein  Differentialquotient 
tv  von  der  Richtung  d^  unabhängig  ist,  eine  Function  des  com- 
plexen  Arguments  js. 

Es  ist  dabei  aber  darauf  zu  achten,  dass  zwei  Integra- 
tion swege  Si,  S2  nur  dann  immer  denselben  Integralwerth  er- 
geben, wenn  in  dem  von  ihnen  eingeschlossenen  Flächenstück 
kein  Unstetigkeitspunkt  der  Function  w  liegt.  Wir  sprechen 
also  noch  den  Satz  aus: 

2.   Das  zwischen    den   Grenzen  c  und  ^  genommene 
Integral 

I  wdz 

ist  eine  Function  complexen  Arguments  der 
oberen  Grenze,  und  ist  vom  Integrationswege 
unabhängig,  so  lange  dieser  bei  seiner  Verände- 
rung nicht  über  einen  Unstetigkeitspunkt  hin- 
weggeht. 

Die  Function  w  =  l/{z  —  a)   wird  in   dem  Punkte  a  un- 
endlich.    Das  Integral  dieser  Function,  über   eine  den  Punkt  a 
Fig.  23.         umschliessende   Linie    wird    daher   nicht    gleich 
Null  sein.    Wohl  aber  wird   es  von  der  Gestalt 
dieser  Curve  unabhängig  sein,  da  w  in  dem  von 
zwei    solcher    Curven   s    und    k    umschlossenen 
Ringgebiet  endlich  und   stetig  ist.     Wir  können 
also    zur  Bestimmung    dieses   Integrals   für   die 
Curve  Je  einen  Kreis  mit  dem  Mittelpunkt  a  und 
einem   beliebigen   Radius   c    wählen.      Setzen   wir   also   für   die 
Punkte  der  Kreisperipherie 

0  —  a  =  c  e*'/', 

so  ist  auf  der  Peripherie 

d^  =  ic&^f'dip  =  i{z  —  d)  dtp 
und  folglich 


27t 


0) 


=  i     dw  =  2jti, 

}  z  —  a  J 
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§.  48. 
Der  Satz  von  Cauchy. 

Wenn  die  Function  w  =f(js)  in  einem  Gebiete  T  mit  der 
Begrenzung  s  endlich  und  stetig  ist,  und  auch  eine  stetige  Deri- 
virte/'(i8r)  hat,  so  wird  die  Function  der  Variablen  t 

in  demselben  Gebiete  endlich  und  stetig  sein,  und  sie  gestattet 
also  die  Anwendung  des  Theorems  1.,  §.  47,  d.  h.  es  ist  das  über 
die  ganze  Begrenzung  s  genommene  Integral 

Hier  bedeutet  t  die  Integrationsvariable  und  z  gilt  bei  der 
Integration  als  constant.    Hieraus  aber  erhält  man 

und  nach  der  Formel  (7)  des  vorigen  Paragraphen 

(2)  ö^f/-^d^=/(4 

wo  das  Integral  ebenfalls  über  s  zu  erstrecken  ist. 

Diese  Formel  rührt  von  Cauchy  her.  Sie  gilt  auch,  wenn  die 
Endlichkeit  des  Differentialquotienten /' (;8^)  nur  im  Allgemeinen, 
d.h.  mit  etwaiger  Ausnahme  einzelner  Punkte  vorausgesetzt  wird, 
und  zeigt  alsdann,  däss  solche  Ausnahmepunkte  bei  einer  stetigen 
Function  von  complexem  Argument  nicht  vorkommen  können. 
Denn  da  der  Punkt  z  ein  innerer  ist,  so  bleibt  in  dem  Integral  (2) 
die  Function  unter  dem  Integralzeichen  durchaus  endlich,  und  die 
Differentiation  des  Integrals  nach  z  kann  unter  dem  Integral- 
zeichen ausgeführt  werden.  Es  ergiebt  sich  so  für  die  Ditferential- 
quotienten  von  jeder  Ordnung: 

'  dz    ~  2ni]  {t  —  sy 


(4)  <^"/(g)  _  1-23.. ._»  f      f{t)dt 

^  d^»  2ni         J  U  — 
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I.  Eine  Function  complexen  Arguments,  die  in  einem 
Gebiete  endlich  und  stetig  ist,  hat  also  in  diesem 
Gebiete  endliche  und  stetige  Derivirte  jeder 
Ordnung, 

Aus  (2)  ergiebt  sich,  wenn  z  und  z'  irgend  zwei  Punkte  des 
Gebietes  T  sind 

Nehmen  wir  nun  an,  dass  das  Gebiet  T  die  ganze  unendliche 
Ebene  umfasst,  und  dass  die  Function  f{t)  auch  für  ein  unend- 
liches t  dem  absoluten  Werthe  nach  unter  einer  endlichen  Grenze 
bleibt,  so  können  wir  in  {S) 

t  =  Re^'P,        dt  =  Re^'Pidq) 

setzen  und  R  ins  Unendliche  wachsen  lassen,  d.  h.  wir  können 
die  Integration  über  einen  unendlich  grossen  Kreis  erstrecken. 
Dann  wird  aber  das  Integral  auf  der  rechten  Seite  von  (5) 
gleich  Null,  weil  R  im  Zähler  nur  in  der  ersten,  im  Nenner  in 
der  zweiten  Potenz  vorkommt  und  die  Integrationsgrenzen  0  und 
2  7t  endlich  sind,  und  es  folgt  f(z)  '=f(z').  Damit  ist  der  Satz 
bewiesen : 

n.  Eine  Function  complexen  Argumentes,  die  in  der 
ganzen  Ebene  endlich  und  stetig  ist,  und  auch 
im  Unendlichen  nicht  unendlich  wird,  ist  noth- 
wendig  eine  Constante,  und  wenn  sie  im  Unend- 
lichen  verschwindet,    so   ist    sie   identisch   Null. 

Es  sei  jetzt  das  Gebiet  T  als  ein  um  den  Nullpunkt  be- 
schriebener Kreis  mit  dem  Radius  c  angenommen.  Dann  ist  in 
dem  Integral  (2)  der  absolute  Werth  von  t  fortwährend  gleich 
c,  während  der  von  z^  so  lange  z  ein  innerer  Punkt  ist,  kleiner 
als  c  ist.  Der  absolute  Werth  von  z/t  ist  daher  ein  echter 
Bruch,  und  es  ist  nach  der  bekannten  Summenformel  für  die 
geometrische  Reihe: 

1       _l4_£i^_i  _^^** 


t  —  Z  t      '     t^     '      t^      '  ^^  t~+l 

n=0 

Da  sich   nun  in    dieser    unendlichen  Reihe   die  Integration 
gliedweise  ausführen  lässt,  so  folgt  aus  (2) 

(6)       •  f{z)  =  2  ^«^"^ 

«=0 
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wenn 

gesetzt  ist. 

Es  lässt  sich  also  die  Function  f{e)  in  eine  Reihe  ent- 
wickeln, die  nach  Potenzen  von  z  fortschreitet,  und  diese  Reihe 
ist  convergent  in  einem  Kreise,  dessen  Mittelpunkt  der  Nullpunkt 
ist,  und  dessen  Peripherie  bis  an  den  nächstgelegenen  Unstetig- 
keitspunkt  von  f{js)  hinanreicht.  Denn  so  weit  kann  das  kreis- 
förmige Gebiet  T  ausgedehnt  werden.  Dieser  Kreis  wird  der 
Convergenzkreis  genannt 

Die  Entwickelung  (6)  ist  nichts  anderes  als  die  Mac- 
Laurin'sche  Reihe,  und  ihre  Coefficienten  An  lassen  sich  mit 
Hülfe  der  Relation  (4)  auf  die  bekannte  Form  bringen : 

Setzt  man  in  dem  Integral  (7) 

t  =  ce*>,    dt  =  itdq)^ 
so  kann  man  die  An  auch  in  die  Form  setzen 

■\-7t 

Setzen  vrir  noch 

z  =  re*^, 

so  wird  das  allgemeine  Glied  der  Reihe  (6) 

(10)  ü,  =  (0"  ^  f  /(cc'V)  e-(*-'^)d(p, 
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und  dieser  Ausdruck  zeigt,  wenn  man  sich  auf  den  Satz  stützt, 
dass  der  absolute  Werth  einer  Summe  niemals  grösser  ist  als 
die  Summe  der  absoluten  Werthe  der  Summanden,  dass  die  Cön- 
vergenz  der  Potenzreihe  (6)  für  jeden  inneren  Punkt  von  der 
Art  einer  geometrischen  Reihe  ist,  d.  h.  so,  dass  es  einen  echten 
Bruch  8  giebt,  für  den  6-*»  TJn  mit  unendlich  wachsendem  n  nicht 
unendlich  wird,  und  dass  also  das  Product  n^  Un  für  jedes  noch 
so  grosse  Ä  mit  unendlich  wachsendem  n  gegen  Null  convergirt. 
Setzen  wir  w  =f(z)  —  Aq^  so  ergiebt  sich  aus  (6) 

(11)  w  —  A^z -j- A^z^ -\- A^z^ -] , 

und  durch  diese  convergente  Entwickelung  vrird  jedem  Punkte  in 
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der  Umgebung  des  Nullpunktes  der  ;8r- Ebene  ein  Punkt  in  der 
Umgebung  des  Nullpunktes  in  der  w;- Ebene  zugeordnet.  Dies 
gilt  auch  umgekehrt,  wenn  Ai  von  Null  verschieden,  also  der 
DiflFerentialquotient  dw/dß  fm  z  =  0  nicht  Null  ist.  Dann  ent- 
spricht jedem  Punkte  in  der  Umgebung  des  Nullpunktes  der 
tü-Ebene  auch  nur  ein  Punkt  in  der  Umgebung  des  Nullpunktes 
der  jgr-Ebene  und  man  erhält  aus  (11)  eine  Reihenentwickelung 
in  der  Form 

(12)  z  =  BiW  4-  B^w^  +  BiW^  -I 

Wenn  aber  der  Coefficient  Äi  verschwindet,  dann  erhalten 
wir  aus  (11) 

Yw  =  0  y^j-f-^3^-i — , 

und    wir    können    also,    wenn    A^    von    Null    verschieden    ist, 

^A2-{'  A^z  -\ nach  ganzen  Potenzen  von  z  entwickeln.    So 

erhalten  wir: 

(13)  ^m;  =  a^z  -\-  a^z^  +  a^z^  +  •••i 

worin  a^  =  '^Ä^  ist,  und  wenn  also  A^  von  Null  verschieden  ist, 
so  können  wir  hieraus  eine  Entwickelung  für  z  von  der  Form 

(U)  ^  =  6i  VicS"  4-  62  Vw^  +  ü>3  V^^  H — 

ableiten.    Setzen  wir 

so  sind  Q  und  9  Polarcoordinaten  in  der  Ebene,  und  die  zweite 

dieser  Formeln  zeigt,  dass  y^;  sein  Vorzeichen  ändert,  wenn  9 
um  2jr  wächst,  wenn  man  also  einen  einmaligen  Umkreis  um 
den  Nullpunkt  in  der  t(;-Ebene  macht. 

Es  ist  also  z  eine  zweiwerthige  Function  von  w. 

Einem  Winkel  in  der  ic;- Ebene,  der  seine  Spitze  im  Null- 
punkt hat,  entspricht  ein  doppelt  so  grosser  Winkel  in  der 
;8f-Ebene. 

In  diesem  Falle,  der  also  dadurch  gekennzeichnet  ist,  dass  im 
Nullpunkt  dw/dz  verschwindet,  tritt  in  dem  Nullpunkt  selbst  eine 
Verletzung  der  Aehnlichkeit  in  den  kleinsten  Theilchen  auf. 

Um  auch  in  diesem  Falle  eine  eindeutige  Beziehung  zweier 
Flächen  auf  einander  zu  erhalten,  muss  man  sich  die  w?-Ebene 
durch  zwei  Blätter  überdeckt  denken,  die  aber  beim  Umkreisen 
des  Nullpunktes  ähnlich  wie  die  Umgänge  einer  Schraubenfläche 
gegenseitig  in  einander  übergehen,  wobei  das  eine  Blatt  das 
andere  durchdringen  muss.     Solche  Flächen  heissen  nach  Rie- 
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mann  Verzweigungsflächen  und  die  Punkte,  um  die  sie  sich 
winden,  Verzweigungspunkte.  Die  Linien,  in  denen  sich  die 
beiden  Flächen  gegenseitig  durchsetzen,  werden  auch  Ver- 
zweigungsschnitte genannt. 

Verzweigungspunkte  treten  immer  dann  nothwendig  auf,, 
wenn  es  sich  um  die  conforme  Abbildung  zweier  begrenzter 
Flächen  auf  einander  handelt,  von  denen  die  eine  in  der  Be- 
grenzung eine  Ecke  hat,  während  der  entsprechende  Theil  der 
Begrenzung  der  anderen  glatt  verläuft. 

Um  diesen  wichtigen  Umstand  etwas  genauer  darzulegen, 
nehmen  wir  an,  dass  die  Begrenzung  einer  Figur  in  der  ;s^-Ebene 
im  Punkte  jn  =  0  eine  Ecke  habe,  Yig,  24. 

in  der  die  beiden  Begrenzungsstücke 
unter  dem  Winkel  ocjt  zusammen- 
stossen,  so  dass  dieser  Winkel  im 
Inneren  der  abzubildenden  Fläche 
liegt.  Führen  wir  eine  neue  Va- 
riable ßi  ein  durch  die  Substitution 

z  =  sf{^  so  wird,  während  z^  einen  .-^"'W"^  ^^ 
Halbkreis   um    den   Nullpunkt  be- 
schreibt,  0    einen  Bogen  von   der    

Grösse  «jr  beschreiben,  und  es  ist 

also  die  Ecke  in  der  ^sr- Ebene  auf  ein  glatt  begrenztes  Stück  in 
der  ;8?i- Ebene  conform  abgebildet.  Soll  nun  diese  Ecke  in  der 
t(7- Ebene  gleichfalls  auf  ein  den  Nullpunkt  umgebendes,  glatt 
begrenztes  Stück  abgebildet  werden,  so  wird  Zi  eine  eindeutige 
Function  von  w  sein,  und  sich  also  in  der  Form 

(15)  (s-^  =  w  {a^  -{-  OxW  -\-  a^w^  -\-  •••) 

entwickeln  lassen.  Hieraus  aber  folgert  man  für  z  eine  Ent- 
wickelung  von  der  Form 

(16)  ;er  =  w;«  (6o  +  h^w  -\-  h^w^  -\ ), 

wenn  die  Coefficienten  6o, &i,-..  Constanten  sind,  von  denen  h^  von 
Null  verschieden  ist 

§.  49. 
Stetige  Fortsetzung. 

Macht  man  in  der  Formel  §.  48  (6)  die  Substitution  z  —  c 
für  z  und  ersetzt  dann  wieder  f{z  —  c)  durch /(^),  so  über- 
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tragen  sich  die  im  vorigen  Paragraphen  für  den  Nullpunkt  ab- 
geleiteten Resultate  auf  einen  beliebigen  Punkt  c.  Es  ergiebt 
sich  eine  Entwickelung  von  der  Form 


00 


.(1)  f(,)  =  ^A„(0-cy, 

n=0 

in  der  An  die  Bedeutung  hat 

und  diese  Reihe  convergirt  in  einem  aus  dem  Punkte  c  beschrie- 
benen Kreise,  der  bis  zur  nächsten  ünstetigkeitsstelle  der  Function 
f{z)  reicht 

Nimmt  man  in  diesem  Kreise  einen  zweiten  Punkte'  an,  so  kann 
man  eine  Entwickelung  von/(^)  nach  Potenzen  von  0  —  c'  aufstellen, 
deren  Convergenzkreis  möglicherweise  über  den  der  Reihe  (1) 
hinausreicht,  und  kann  so  die  Function  f(0)  durch  Potenz- 
reihen stetig  fortsetzen.  Es  kann  dabei  der  Fall  vorkommen, 
dass  die  Convergenzkreise  immer  kleiner  und  kleiner  werden,  und 
dass  man  mit  dieser  stetigen  Fortsetzung  nicht  über  ein  gewisses 
Gebiet  hinauskommt.  Hat  aber  (Jie  Function  f(z)  in  einem  end- 
lichen Theil  der  Ebene  nur  eine  endliche  Zahl  von  Unstetigkeits- 
punkten,  so  tritt  dieser  Fall  nicht  ein,  und  man  kann  die  Func- 
tion f(z)  über  die  ganze  Ebene  stetig  fortsetzen.  Freilich  können 
sich  dabei  für  dasselbe  Gebiet  von  0  verschiedene  Werthe  von 
f{0)  ergeben,  je  nach  dem  Wege,  auf  dem  man  die  stetige  Fort- 
setzung in  ein  solches  Gebiet  geführt  hat. 

Wenn  die  Function  f(0)  in  einer  durch  den  Punkt  c  gehen- 
den Linie  denWerth  0  hat,  so  haben  auch  alle  ihre  Differential- 
quotienten in  c  den  Werth  0,  und  die  Formel  (1)  zeigt,  dass 
die  Function  /(^)  in  dem  ganzen  Convergenzkreise  um  c  den 
Werth  0  hat.  Dasselbe  gilt  auch  für  die  durch  stetige  Fort- 
setzung entstandenen  Gebiete,  und  wir  erhalten  den  Satz: 

Eine  Function  von  ^,  die  in  einem  Linien- 
stück verschwindet,  muss  identisch  ver- 
schwinden, so  weit  sie  stetig  ist. 

In  derselben  Weise  wie  die  Werthe  0  =  c  lässt  sich  bei  Func- 
tionen, die  für  0  =  00  noch  endlich  und  stetig  sind,  dieser  Werth 
behandeln,  und  man  kommt  auf  den  früheren  Fall  zurück  durch 
die  Substitution  0^  =  I/0.    Man  erhält  also  in  diesen  Fällen  für 
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eine  Function  f  {z)  eine  Entwickelung  nach  fallenden  Potenzen 
von  z: 


_1  4-  _?  J_  ~? 


/(^)  =  A  +  ^  +  ^'  +  ^'  + 


die  ausserhalb  eines  Kreises  mit  hinlänglich  grossen  Radien 
convergirt.  Man  spricht  aus  diesem  Grunde  in  der  Functionentheorie 
von  einem  unendlich  fernen  Punkte  und  man  kann  diese 
Äusdrucksweise  auch  der  Anschauung  zugänglich  machen,  wenn 
man  als  Träger  der  Werthe  von  z  nicht  eine  Ebene,  sondern 
eine  Eugelfiäche  betrachtet,  die  man  etwa  durch  stereographische 
Projection  aus  der  Ebene  ableitet. 


§.  50. 
Beispiel  I.    Reciproke  Radien. 

Wenn  z  =f{w)  eine  ganze  lineare  Function  von  w  ist,  und 
z=z  X  -{-  iy^  w  =  u  -\-  iv  gesetzt  wird,  dann  werden  x  und  y 
lineare  Functionen  von  u  und  v,  und  es  entsprechen  constanten 
Werthen  von  w  und  v  zwei  Schaaren  auf  einander  senkrechter 
gerader  Linien.  Die  Abbildung  ist  hier  eine  vollkommen  ähn- 
liche, die  verbunden  ist  mit  einer  Drehung.  Auf  diesen  ein- 
fachen Fall  gehen  wir  hier  nicht  näher  ein.     Es  sei  zunächst 


9     • 

1 
wir 

• 

u 

y   y  = 
1 

—  V 

(1) 

W2  _|_  ^2 

W2 

—  v^ 

folghch  haben 
(2) 

V  (X^  +  J/2)  -- 

ulx^  +  y^)  — 

y     0, 

X—  0. 

Die  w-Curven  und  die  i;-Curven  sind  hier  zwei  Schaaren  von 
Kreisen,  deren  Mittelpunkte  auf  der  t/-Axe  und  auf  der  a;-Axe 
liegen,  und  die  alle  durch  den  Coordinatenanfangspunkt  gehen. 
Die  Kreise  jeder  Schaar  berühren  einander  (Fig.  25).  Es  sind 
hier  die  ganzen  Ebenen  z  und  lo  eindeutig  auf  einander  be- 
zogen. Dem  unendlich  fernen  Punkte  der  einen  Ebene  entspricht 
der  Nullpunkt  der  anderen. 

Dieser  Abbildung  lässt  sich  eine  andere  geometrische  Deu- 
tung geben.    Haben  wir  einen  Kreis  mit  dem  Radius  c,  so  können 
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wir  einen  inneren  Punkt  z  und  einen  äusseren  z^  einander  zuordnen, 
die  auf  dem  gleichen  Radius  so  zu  einander  liegen,  dass  der  Kreis- 
radius c  die  mittlere  Proportionale  zwischen  ihren  beiden  Abständen 
r,  rj  vom  Mittelpunkte  ist.  Nehmen  wir  c  =  1  an,  so  wird  also 
rr^  =  1.  Man  construirt  den  Punkt  z-^,  wenn  man  durch  z  die 
kleinste  Sehne  legt  und  in  ihren  Endpunkten  die  Ereistangenten 
zieht,  die  sich  in  dem  Punkte  z^  schneiden  (Fig.  26).  Auf  diese 
Weise  wird  die  ganze  Ebene  z  auf  sich  selbst  abgebildet,   und 

Fig.  25.  Fig.  26. 


zwar  so,  dass  jeder  innere  Punkt  einem  äusseren  und  jeder  äussere 
einem  inneren  entspricht.  Der  Nullpunkt  und  der  Unendlichkeits- 
punkt entsprechen  einander. 

Diese  Abbildung  heisst  die  Abbildung  durch  reciproke 
Radien. 

Man  kann  nun  noch  eine  dritte  Abbildung  hinzufügen,  in- 
dem man  jedem  Punkte  Zx  den  in  Bezug  auf  die  ic-Axe  symme- 
trisch gelegenen  Punkt  z\  entsprechen  lässt.  Die  Abbildungen  z^ 
und  z\  entsprechen  dann  einander  wie  das  Original  seinem  Spiegel- 
bilde, d.  h.  sie  gehen  durch  Umklappen  um  die  a;-Axe  in  voll- 
ständige Deckung  über.     Setzen  wir  aber 

z  =  x-\-  y%    z'i  =  Xx  +  j/ii,    Zi=Xi  —  y^i, 

so  ist 

X  =^  r  cos  -ö",       Xi  =  Ti  cos  -9", 

y  =  r  sin  d'^        J/i  =  —  ^i  si^  ^^ 
und  folglich 

(3)  zz[  =  1 

und  es  stimmt  also  die  Abbildung  von  z  auf  z'i  mit  der  durch 
(1)  vermittelten  Abbildung  der  u;-Ebene  auf  die  ^sr-Ebene  über- 
ein. Es  folgt  daraus,  dass  diese  Bilder  in  den  kleinsten  Theilen 
ähnlich  sind,  und  daraus  ergiebt  sich  weiter,  dass  die  Abbildung 
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durch  reciproke  Radien  gleichfalls  in  den  kleinsten 
Theilen  ähnlich,  aber  spiegelbildlich  ähnlich  ist 


§.  51. 

Beispiel    II.      Abbildung    durch    lineare    gebrochene 

Functionen. 

Die  Function,  die  ¥ar  im  vorigen  Paragraphen  betrachtet 
haben,  ist  ein  specieller  Fall  der  linearen  gebrochenen  Function 

(1)  «,  =  „__, 

worin  a,  a,  /3  reelle  oder  imaginäre  Gonstante  bedeuten.  Bei 
derAbbildung  durch  diese  Function  entspricht  jedem 
Kreis  in  der  w-Ebene  ein  Kreis  in  der  ^sr-Ebene  und 
nmgekehrt,  wobei  jedoch  auch  gerade  Linien  als  Grenzfälle 
von  Kreisen  auftreten  können.  Um  sich  hiervon  zu  überzeugen, 
bedenke  man,  dass  die  Gleichung  eines  Kreises  in  der  uv-Ebene 
als  eine  lineare  Gleichung  zwischen  den  drei  Variablen 

M^  4"  ^^    ^?    ^ 

und  folglich  auch,  wenn  w  und  w'  conjugirt  imaginär  sind,  als 
Uneare  Gleichung  zwischen 

dargestellt  werden  kann,  etwa  in  der  Form 

(2)  Aww'  4-  JBti;  +  B'w'  +(7=0. 

Hierin  kann^  reell  angenommen  werden,  und  wir  setzen  es 
nur  darum  nicht  gleich  1 ,  weil  die  Gleichung  (2)  auch  für  die 
gerade  Linie  gelten  soll,  wenn  man  J.  =  0  setzt.  Dann  sind 
B,  B'  conjugirt  imaginär  und  C  ist  reell.  Macht  man  aber  in 
(2)  die  Substitution  (1),  indem  man  noch 

w  =  a'  -7 ^ 

z  —  p 

setzt,  so  erhält  man  eine  Gleichung  von  derselben  Form  wie  (2) 
zwischen  den  Variablen  zz\  z^  z\  die  also  wieder  einen  Kreis  in 
der  jgr-Ebene  darstellt. 

Die  Gonstanten  a,  a,  /3  lassen  sich  so  bestimmen,  dass  drei 
Bedingungen   befriedigt  werden,  z.  B.  so,  dass  drei  gegebenen 
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Punkten  der    einen  Ebene    drei  gegebene   Punkte  der   anderen 
entsprechen  sollen. 

Als  Beispiel  nehmen  wir  einen  Kreis  mit  dem  Radius  c  um 
den  Nullpunkt  in  der  ^sr- Ebene,  und  verlangen,   dass  die  Kreis- 


Fig.  27. 


+  100 


-lüo1 


Peripherie  der  imagi- 
nären Axe  und  das 
Innere  der  Kreisfläche 
der  Halbebene  der 
negativen  u  in  der 
w '  Ebene  entsprechen 
soll.  Damit  ist  die 
Substitution  (1)  noch 
nicht  vollkommen  be- 
stimmt, sondern  es 
bleiben  noch  drei  reelle  Constanten  verfügbar.  Um  diese  zu 
bestimmen,  wollen  wir  festsetzen,  dass  der  Mittelpunkt  des  Kreises, 
also  der  Punkt  jsr  =  0,  dem  Punkte  w  =  —  a  entsprechen  soll, 
worin  a  eine  positive  Gonstante  ist;  sodann  soll  dem  Punkte 
der  Kreisperipherie  z  •=  c  der  Punkt  te;  =  0  und  dem  Punkte 
;Sf  =  —  c  der  Punkt  te;  =  +  i  oo  entsprechen,  dann  erhalten  wir 

(3)  wr=a i — , 

und  diese  Function  giebt  also  die  conforme  Abbildung  einer 
Kreisfläche  in  der  ;sf- Ebene  auf  eine  ti?- Halbebene,  bei  der  die 
Punkte  der  einen  Fläche  denen  der  anderen  gegenseitig  ein- 
deutig entsprechen,  und  bei  der  entsprechende  Punkte  immer 
stetig  mit  einander  fortrücken. 


§.   52. 
Beispiel  IIL    Confocale  Kegelschnitte. 

Wir  betrachten  noch  als  letztes  Beispiel  die  Function 

(1)  z  =  cosw, 

worin  die  Function  cosinus  für  ein  complexes  Argument  durch 
die  Gleichungen 

cos(u  -[-  iv)  =  cosu  cosiv  —  sinw  sinit; 

(2)  .  g«  J_  gr-t,  .  ev  _  ß-t; 

costv  =  — ^ ,    simv  =  t TT 


§.  52.  Confocale  Kegelschnitte. 

definirt  ist.    Es  ergiebt  sich  hieraus 
XON  .t?  =    cos  u  cosiv, 

y  =  i  sin  u  sin  iv, 
und  wenn  man  u  und  t;  eliminirt,  so  folgt: 
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W 


cos^it; 
x^ 

COS^M 


sin2  i  V 

y^ 

sin^w 


=  1, 


=  1. 


Es  entspricht  also  einem  constanten  v  eine  Ellipse,  deren 
Brennpunkte  die  Coordinaten  a;  =  + 1 ,  y  =  0  haben.  Einem 
constanten  u  entspricht  eine  Hyperbel  mit  denselben  Brenn- 
punkten; u  und  V  sind  elliptische  Coordinaten  in  der 
Ebene.     Um  alle  Werthe  Ton  p.     28 

rr,  y  und  jeden  nur  einmal  zu 
erhalten,  hat  man  v  von  0 
bis  00  und  u  Ton  —  ä  bis  -|-  ä 
gehen  zu  lassen.  Wenn  näm- 
lich V  von  0  bis  unendlich 
geht,  so  erhält  man  eine  Schaar 
die  ganze  Ebene  einfach  über- 
ziehender EUip&en,  deren  erste 
für  v  =  0  sich  auf  die  Ver- 
bindungsstrecke der  beiden 
Brennpunkte  j/  =  0,  rc  =  ±  1 

zusammenzieht;  und  wenn  u  von  —  3r  bis  -f-  ä  geht,  läuft  bei 
constantem  v  der  Punkt  x^  y  auf  einer  dieser  Ellipsen  gerade 
einmal  herum.  Zwei  Werthe  u  und  u  —  jt  entsprechen  den 
beiden  Aesten  derselben  Hyperbel.  Liegt  u  zwischen  —  |  jr  und 
-f  I  »,  so  ist  a:  positiv ,  und  man  erhält  dann  den  den  Brenn- 
punkt a?  =  -|-  1,  j/  =r  0  umschliessenden  Ast. 


Siebenter  Abschnitt. 


Differentialgleicliungeii. 


§.  53. 

Definition  und  Eintheilung. 

Ist  die  Grösse  y  eine  Function  von  einer  oder  mehreren  un- 
abhängigen Veränderlichen,  so  kann  ihr  Zusammenhang  mit 
diesen  unabhängigen  Veränderlichen  in  verschiedener  Weise  aus- 
gedrückt sein.  Der  einfachste  Fall  ist  der,  dass  die  unabhängigen 
Variabein  und  die  Function  durch  eine  Gleichung  mit  einander 
verbunden  sind,  in  welcher  ausser  ihnen  nur  constante  Grössen 
vorkommen.  Eine  solche  Gleichung  nennt  man  eine  endliche 
Gleichung  zwischen  den  Veränderlichen,  und  es  soll  mit  diesem 
Namen  ausgesprochen  sein,  dass  in  der  Gleichung  nur  endliche 
Grössen,  also  keine  Differentiale,  auch  keine  Verhältnisse  von 
Diflferentialen  vorkommen.  Im  Gegensatze  zu  den  endlichen 
Gleichungen  zwischen  den  veränderlichen  Grössen  stehen  die 
Differentialgleichungen. 

Unter  einer  Differentialgleichung  verstehen  wir  eine 
Gleichung,  welche  ausser  den  unabhängigen  Veränderhchen  und 
der  Function  noch  einen  oder  mehrere  Diflferentialquotienten  der 
Function  enthält. 

Wir  unterscheiden  gewöhnliche  Differentialgleichungen 
und  partielle  Differentialgleichungen.  Wird  y  als  Function 
von  nur  einer  Variablen  x  angesehen  und  kommen  demnach  in 
der  Differentialgleichung  nur  die  nach  dieser  einen  Variablen  x 
genommenen  Differentialquotienten  vor,  so  heisst  die  Gleichung 
eine  gewöhnliche  Differentialgleichung.  Soll  dagegen  die 
Function   von  mehreren  Variabein   abhängig   sein,   und   enthält 
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die  Differentialgleichuiig  die  partiellen  Differentialquotienten 
nach  mehreren  Variabein,  so  wird  die  Gleichung  eine  partielle 
Differentialgleichung  genannt. 

Wir  theilen  die  Differentialgleichungen  (die  gewöhnlichen 
wie  die  partiellen)  in  verschiedene  Ordnungen  ein.  Eine 
Differentialgleichung  Ton  der  n**°  Ordnung  ist  eine  solche,  in 
welcher  Differentialquotienten  von  der  n*«*^  Ordnung  und  keine 
höheren  vorkommen.  * 

Wir  unterscheiden  lineare  Differentialgleichungen  und 
nichtlineare.  In  einer  linearen  Differentialgleichung  kommen 
die  Function  y  und  ihre  Differentialquotienten  nur  in  erster 
Potenz  vor  und  keine  Producte  der  Function  mit  den  Differential- 
quotienten oder  der  Differentialquotienten  unter  einander.  Eine 
gewöhnliche  lineare  Differentialgleichung  n*«'  Ordnung  ist  danach 
von  der  Form 

worin  Oo,  Oi,  .  .  .  a„,  X  Functionen  von  x  allein  oder  auch  con- 
stante  Grössen  sind.  Ist  X=0,  so  heisst  die  lineare  Diffe- 
rentialgleichung homogen. 


Lineare  Diflterentialgleicliungen. 

§.  54. 

Die  willkürlichen  Integrationsconstanten. 
Das  vollständige  Integral. 

Um  einen  ersten  Einblick  in  die  Natur  der  Lösung  einer 
gewöhnlichen  Differentialgleichung  zu  erlangen,  gehen  wir  aus 
von  einer  endlichen  Gleichung  zwischen  x  und  y,  die  ausser 
diesen  Teränderlichen  Grössen  noch  eine  gewisse  Anzahl  von 
Gonstanten  enthält.  Durch  n  mal  wiederholte  Differentiation 
leiten  wir  aus  dieser  primitiven  Gleichung  n  neue  Gleichungen 
her,  von  denen  die  erste  keinen  höheren  Differentialquotienten 
als  den  ersten,  die  zweite  keinen  höheren  als  den  zweiten,  u.  s.  f., 
die  letzte  keinen  höheren  als  den  n*«^  enthält.  Aus  dem  so 
gewonnenen    Systeme    Ton    n  Gleichungen    und    der    primitiven 
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Gleichung  können  wir  n  constante  Grössen  eliminiren.  Das 
Resultat  wird  eine  gewöhnliche  Differentialgleichung  n*®'  Ord- 
nung sein,  welche  n  constante  Grössen  weniger  enthält  als  die 
primitive  Gleichung,  aus  der  sie  hervorgegangen. 

Durch  die  primitive  Gleichung  ist  y  als  Function  von  x  so 
bestimmt,  dass  die  Differentialgleichung  befriedigt  wird.  Eine 
Function  y,  die  der  Differentialgleichung  genügt,  heisst  eine 
Lud  SU  ng  (oder  auch  ein  Integral)  der  Differentialgleichung,  und 
die  Auffindung  der  Lösung  heisst  die  Integration  der  Diffe-^ 
rentialgleichung. 

Aus  der  vorher  angestellten  Betrachtung  geht  hervor,  dass 
eine  endliche  Gleichung  zwischen  x  und  j/,  die  einer  Differential- 
gleichung n^^^  Ordnung  Genüge  leistet,  n  Constanten  enthalten 
kann,  die  in  der  Differentialgleichung  nicht  vorkommen.  Diese 
n Constanten  sind  völlig  unbestimmt,  wenn  nichts  als  die  Diffe- 
rentialgleichung gegeben  ist.  Man  nennt  sie  daher  die  willkür- 
lichen Constanten  des  Integrals,  und  die  endliche  Gleichung 
heisst  das  vollständige  Integral  der  vorgelegten  Differential- 
gleichungen n*®'  Ordnung,  wenn  wirklich  n  willkürliche  Con- 
stanten darin  vorkommen,  die  sich  nicht  auf  eine  geringere  An- 
zahl reduciren  lassen.  Im  Gegensatze  dazu  nennt  man  eine 
endliche  Gleichung  zwischen  x  und  j/,  die  der  Differential- 
gleichung n*®' Ordnung  genügt,  ein  particular es  Integral,  wenn 
sie  weniger  als  n  willkürliche  Constanten  enthält. 


§.  55. 
Homogene  lineare  Differentialgleichungen. 

Wir  betrachten  nun  eine  homogene  lineare  Differential- 
gleichung n*®'  Ordnung 

(1)  «0  ^  +  «.  ^4  +  •  •  •  +  «-t  di  +  «»J'  =  0- 

Es  sei  t/  =  Y  ein  particulares  Integral.  Dann  wird 
auch  2/  =  c  F  ein  solches  sein.  Denn  nach  der  Voraussetzung 
wird  die  Differentialgleichung  erfüllt,  wenn  man  statt  y  darin  Y 
schreibt,  also 

(2)  «o^+«.^+-  +  a«r=0. 
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Wird  nun  aber  cY  für  y  gesetzt,  so  kommt  auf  der  linken  Seite 
nur  noch  der  für  alle  Glieder  gemeinschaftliche  Factor  c  hinzu, 
60  dass  auch  jetzt  deren  Summe  verschwindet. 

Sind  ferner  y  =  Fj  und  y  =  Y^  particulare  Integrale ,  so 
kann  man  daraus  ein  neues  Integral 

y  =  c,  Fl  +  Ca  I'i 

bilden.  Dieses  neue  "particulare  Integral  ist  dann  von  Fi  und  Y^ 
nicht  unabhängig,  sondern  aus  ihnen  linear  zusammengesetzt. 
Dagegen  heisst  ein  Integral  F3  von  Yj  und  Y^  unabhängig,  wenn 
es  sich  nicht  in  die  Form  Cj  Fi  -\-  c^  Y^  bringen  lässt.  Ueber- 
haupt  werden  Tz  Integrale  Fj,  Fj,  ...  Fk  der  homogenen  linearen 
Differentialgleichung  von  einander  unabhängig  genannt,  wenn 
sich  keine  constanten  Coefficienten  Oj,  «3,  ...«fc,  die  nicht  alle 
verschwinden,  so  bestimmen  lassen,  dass  sie  der  Gleichung 

«1  Fl  +  «2  F2  H ^  «fc  Fk  =  0 

genügen. 

Man  sieht  nun  leicht,  dass  eine  Differentialgleichung  n*®' 
Ordnung  nicht  mehr  als  w  unabhängige  particulare  Integrale 
Laben  kann.  Denn  sonst  könnte  man  jedes  mit  einer  willkür- 
lichen Constanten  multipliciren  und  erhielte  durch  Addition  der 
Producte  ein  neues  Integral,  das  mehr  als  n  willkürliche  Con- 
stanten enthielte!). 

Hat  man  aber  n  von  einander  unabhängige  particulare  Inte- 
grale gefunden,  so  ist 

das  vollständige  Integral  der  homogenen  linearen  Differential- 
gleichung n*®'  Ordnung,  und  Ci,  Cj,  ...  c„  sind  willkürliche  Con- 
stanten.    Daraus    lässt    sich   jedes    particulare    Integral 

^)  Die  nothwendige  und  bioreicheo de  Bedingung  dafür,  dass  die  Func- 
tionen Fl,  Yg,  ...  Ym  linear  unabhängig  sind,  ist,  wie  sich  leicht  zeigen 
lässt,  die,  dass  die  Determinante 

-^  ""      ^    dx       dx^      *  '  *      dx^-"^ 

▼on  Null  verschieden  ist.  *  Hätte  man  aber  n  +  1  unabhängige  Integrale 
^1,  Y„  . . .  Yn+i  der  Differentialgleichung  (2),  so  wäre 

dx*^  dx^  —  ^ 

für  y  =  1,  2,  . . .  n  -|-  1,  und  die  Determinante  dieses  Gleichungssystemes 
wäre  von  KuU  verschieden.  Diese  Gleichungen  könnten  also  nur  befriedigt 
sein^  wenn  alle  Coefficienten  a^^  «i,  ...  On  gleich  Null  wären. 

Kiemann-Weber,  Partielle  Differentialgleichungen.  c^ 
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herleiten,  indem  man  den  Constanten  bestimmte  Werthe 
beilegt. 

Wenn  ein  particulares  Integral  als  bekannt  vorausgesetzt  wird, 
so  lässt  sich  dadurch  die  Auffindung  eines  weiteren  auf  die 
Integration  einer  Diflferentialgleichung  derselben  Form,  aber  von 
niedrigerer  Ordnung,  und  auf  eine  Quadratur  zurückführen. 

Wenn  nämlich  Y  wie  oben  ein  particulares  Integral  der 
Differentialgleichung  (1)  ist,  so  führe  man  eine  neue  unbekannte 
Function  v  ein  und  setze 

(4)  y  =Y[vdx, 

Differentiirt  man  nun  (4)  wiederholt,  so  folgt 

=     Y       vdx, 
dy         dY  {     j      ,     -, 


(5) 


worin  die  Differentiation  bis  zur  w*®**  Ordnung  fortzusetzen  ist. 

Wenn  man  diese  Gleichungen  der  Reihe  nach  mit  a«,  «n-i, 
a„_2,  ...  multiplicirt  und  addirt,  so  erhält  man,  wenn  man  die 
von  Y  befriedigte  Gleichung  (2)  berücksichtigt,  auf  der  rechten 

Seite  einen  Ausdruck,  in  dem  das      vda;  nicht  mehr  vorkommt, 

der  die  Function  t;  und  seine  w — 1  ersten  Differentialquotienten 
linear  und  homogen  enthält,  und  der  verschwinden  muss,  wenn 
y  eine  Lösung  von  (1)  sein  soll.  Es  ist  daher  die  unbekannte 
Function  v  durch  eine  Differentialgleichung  derselben  Form  wie 
(1),  aber  nur  von  der  (n—  \)^^  Ordnung  bestimmt. 

Nehmen  wir  n  =  2  an,  so  lässt  sich  diese  letzte  Differential- 
gleichung, wie  überhaupt  jede  lineare  Differentialgleichung  erster 
Ordnung,  allgemein  integriren,  und  daher  ist  die  vollständige 
Integration  einer  linearen  homogenen  Differentialgleichung  zweiter 
Ordnung  auf  Quadraturen  zurückgeführt,  wenn  ein  particulares 
Integral  gefunden  ist. 

Nehmen  wir,  um  dies  näher  darzulegen,  die  gegebene  Diffe- 
rentialgleichung in  der  Form  an: 
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und  wenden  die  Formeln  (5)  an,  so  erhalten  wir  zur  Bestimmung 
Yon  V 

Dividirt  man  durch  Yv^  so  kann  man  diese  Gleichung  auch 
80  schreiben: 

dx 
oder: 

Hiemach  mrd  aber  das  allgemeine  Integral  von  (6) 


(8)  y=^j 


—  fadx    _ 

e   '^        dx 


and  die  Integrationsconstanten  sind  die  beiden  additiven   Con- 
stanten  der  Quadraturen. 


§.  56. 

Homogene  lineare  Differentialgleichungen  mit 

Constanten   Coefficienten. 

Es  sei  die  homogene  lineare  Differentialgleichung  n^^  Ord- 
nung gegeben: 

(1)        «0  5^  +  ai5^  +  ---  +  a«-,^  +  any  =  0, 

worin  tto,  tti,  ...  ttn—i,  a«  reelle  constante  Grössen  sein  sollen. 
Wir  können  leicht  particulare  Integrale  finden.    Setzen  wir  z.  B. 

y  =  e"* 
mit  constantem  a,  so  ist 

dy  „«.      d^y  „  „  d^y 

Führen  wir  diese  Werthe  in  die  Differentialgleichung    ein,    so 
ergiebt  sich 

e«*(aoa"  +  Oia*»-!  -\-  •••  -f-  a«-!«  +  a„)  =  0. 
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Dies  kann  nicht  anders  der  Fall  sein,  als  wenn  die  Klammer- 
grösse  =  0  wird.  Die  constante  Grösse  a  ist  also  eine  Wurzel 
der  Gleichung 

(2)  9?(a)  =  ao«**  -f"  öti«**"^  4"  *"  ~l~  <**»—!«  -f-  a«  =  0. 

Wir  bezeichnen  die  n Wurzeln  der  Gleichung  mit  Oj,  «j, ...«« 
und  betrachten  zujiächst  den  Fall,  dass  sie  sämmtlich  von  ein- 
ander verschieden  sind.-  Dann  haben  wir  n  von  einander  unab- 
hängige particulare  Integrale  der  Diflferentialgleichung,  nämlich 

Das  vollständige  Integral  ist  demnach 

(3)  y  =  Cie"i^  -|-  CgC"«*  +  *•*  +  Cne^^'^. 

Hat  die  Gleichung  n*^  Grades,  welcher  a  genügen  muss,  imagi- 
näre Wurzeln,  so  kommen  diese  immer  paarweise  conjugirt  vor, 
d.  h.  die  eine  ist  von  der  Form  ft  -f-  ^*»  ^i®  andere  von  der 
Form  ft  —  li.  Es  seien  z.  B.  «i  und  «g  solche  conjugirt  imagi- 
näre Wurzeln 

a^  =  II  —  A  i, 
dann  ergiebt  sich 

==  e'**  {(ci  +  ^2)  cos  Are  -f"  (ci  —  C2)  i  sin  Aa?}- 

Da  nun  Ci  und  c^  willkürliche  Constanten  sind,  so  können  wir 
dafür  zwei  andere  einführen,  indem  wir  setzen 

(Ci  -^  C2)  %   =   /fc2. 

Dadurch  erhalten  wir 

Cie«i^  -f-  CaC"«*  =  e'**(fci  cosAic  -\-  h^^inlx). 

Das  eben  angewandte  Verfahren  erleidet  eine  Modification, 
wenn  die  Gleichung  in  a  nicht  lauter  verschiedene  Wurzeln  hat. 
Man  erhält  die  Lösung  in  diesem  Falle  am  einfachsten  auf 
folgenden!  W^ge: 

Wir  bezeichnen  die  linke  Seite  der  Differentialgleichung  (1) 
symbolisch  mit  D(j/),  setzen  also 

(4)  D(j,)  =  «0  ^  +  «,  ^^  +  V •  +  «„-:  ^  +  a„y. 
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Bezeichnet  nun  a  zunächst  eine  von  x  unabhängige  yeränder- 
liche  Grösse,  so  ei^ebt  sich  aus  dieser  Definition 

(5)  2)(e««)  ==  e«*9?(a), 

worin  qp(a)  als  ganze  Function  n*^  Grades  von  a  durch  (2) 
definirt  ist.  Wenn  wir  nun  die  Formel  (5)  wiederholt  nach  « 
diflferentiiren,  wobei  die  derivirten  Functionen  von  9?(a)  mit 
9'(a),  9"(a)  .  .  .  bezeichnet  sind,  so  erhält  man,  wenn  man  be- 
denkt, dass  man  die  Reihenfolge  der  DiflFerentiation  nach  x  und 
nach  a  vertauschen,  also 

setzen  darf: 

Dixef'')  =  6«*[a;9?(a)  +  9?'(a)], 

(6)  D  (x^  e«*)  =  c«*  [x^  (p{a)-\-2x  <p'{u)  +  g?"(ce)], 

Ist  nun  a  eine  mfache  Wurzel  der  Gleichung  9  =  0,  so 
ist  9(a)  =  0,  9?'(a)  =  0,  ...,  9)(»*-i^(a)  =  0,  und  die  Glei- 
chungen (6)  zeigen  unmittelbar,  dass  man  für  eine  solche  Wurzel 
genau  m  unabhängige  particulare  Integrale  erhält: 

(7)  e««,  xe""",  x^e^"^,  ...  x:^-"^^^. 

Zerfallen  also  die  Wurzeln  der  Gleichung  9?  =  0  in  Gruppen 

von  je  m,  Wi,...  unter  einander  gleicher,  so  ist  n  =  m-\-mi-\ , 

und  die  allgemeine  Lösung  der  Differentialgleichung  (1)  ist 

(8)  y  =f{x)e---^Mx)€^i-  +  '", 
worin /(;r), /i (a?),  .. .  willkürliche  ganze  Functionen  der  Grade 
m  —  1,  mi  —  1,  . . .  sind,  deren  Coefficienten,  n  an  der  Zahl,  die 
willkürlichen  Constanten  der  Integration  sind. 

§.  57. 
Anwendung.    Schwingungen  einer  Magnetnadel. 

Wir  wollen  als  Beispiel  die  folgende  Differentialgleichung 
zweiter  Ordnung  betrachten 

worin  6  und  n  positive  Constanten  sind.  Diese  Gleichung  kommt 
in  Anwendungen  häufig  vor.  Sie  drückt  z.  B.  die  Schwingungen 
einer  Magnetnadel  aus,  wenn  y  die  als  klein  vorausgesetzte  Ab- 
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§. 


lenkung  aus  der  Gleichgewichtslage  und  x  die  Zeit  bedeutet, 
ist  dann  angenommen,  dass  auf  die  Nadel  eine  mit  y  propor 
nale  ßichtkraft  und  eine  mit  der  Geschwindigkeit  dy  j dx  p 
portionale,  der  Bewegung  stets  entgegengesetzte  Dämpfung  ei 
wirken. 

Die  quadratische  Gleichung  für  o^,  «2  ^^"^^  hier 

(2)  a2-|-  2aa  -f  n2  =  0, 

wenn  ¥dr  zunächst  a  =  0  annehmen,   so   wird  a  =  +  iw,  u 
die  allgemeine  Lösung  von  (1)  ist 

(3)  y  =  J.  sin  n  o;  +  B  cos  n  x^ 
wofür  man  auch 

(4)  j/  =  J.  sin  n{x  —  a) 

setzen   kann,    wenn   A  und   a  die  Integrationsconstanten   sind, 
y  ist  hier  eine  rein  periodische  Function  von  x.   Der  Coefficient  J) 


Fig.  29. 


(positiv    genommen)    heisst 
die  Amplitude  derSchwin-j 
gung.     Die  Periode   ist   T^ 
=  2% In  und  wird,  wenn 
X    die    Zeit    bedeutet,    die" 
Schwingungsdauer  genannt. 
Die  Constanten  J.,  a  kann 
man  bestimmen,   wenn   für 
einen  speciellen  Werth  von  x^  etwa  für  :r  =  0,  die'Werthe  von 
y  und  von  dyjdx  gegeben  sind.     Für  :r  =  a  ist  y  =  0,    und 
wenn  wir  also  den  Fall  der  schwingenden  Magnetnadel  im  Auge 
behalten,  so  ist  a  der  Zeitpunkt,  wo  y  durch  die  Gleichgewichts- 
lage geht.    Nehmen  wir  x^  y  als  rechtwinklige  Coordinaten  an, 
80  wird  y  durch  eine  Sinuslinie  dargestellt  (Fig.  29). 

Wenn  a  von  Null  verschieden  ist,   so  sind  zwei  (oder  drei) 
Fälle  zu  unterscheiden.     Die  Wurzeln  von  (2)  sind  nämlich 

Es  sei  w  >  a,  also  die  beiden  Werthe  von  a  imaginär.    Die 


allgemeine  Lösung  kann  dann,  wenn 


n'  =  Vn'^  —  £2 
gesetzt  wird,  in  der  Form  dargestellt  werden 

y  =  Äe~^^  sinn'(ic  —  a), 
oder,  wenn  man  die  willkürliche  Constante  a  =  0  annimmt: 
(5)  y  =  Äe"^^  sinn! X. 


Ö7. 


Schwingungen  einer  Magnetnadel. 
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Man  erhält  die  Maxima  und  MiDima  von  y  aus  der  Gleichung 
f/dx  =  0,  also  aus 

i)  €r-*'{n'  cosw'ic  —  e  sinn'x)  =  0, 

id  wenn  man  einen  Winkel  9?  einfuhrt,  der  durch 

jfinirt  ist,  der  zwischen  0  und  -^  liegt,  und  um  so  kleiner  ist, 
kleiner  €  ist,  so  sind  die  positiven  Wurzeln  der  Gleichung  (6) 


% 


t 

iss". 
m 


Wxi  =  ~  —  9  +  jr, 


Ä 


n'x.^  =  2-  —  9  +  2jr, 


jjjJDie  zugehörigen   Werthe  von  y  erhält  man    aus  (5),    also    die 
jjfSussersten  Lagen,  wo  die  Magnetnadel  ihre  Bewegung  umkehrt: 

nt^  '  y^  =  Aer-^^  cos  (f^ 

—  j/i  = -4e~*^i  C0S9?, 

j/a  =  -4£~**2  cos  9?, 


ui 


Oll 


und  daraus,  da  n' {xi  —  Xq)  =  n'(x2  —  x^)  =  -"  =  n  ist : 


log(— j/i)  —  logt/o  = 


en 


en 


logJ/2—  l0g(— t/O    =   -^, 


Die  gemeinsame  Differenz  dieser  Logarithmen  wird  nach 
Gauss  das  logarithmische  Decrement  genannt,  während 
2n/n'    die    Schwingungs-  y  Fig.  30. 

dauer  heisst.  Die  Beobachtung 
dieser  beiden  Grössen  dient  zur 
Bestimmung  von  n  und  e. 

Die    Bewegung    der    Nadel 
ist  also  hier  gleichfalls  oscillatorisch,  aber  mit  stets  abnehmen- 
der Amplitude. 
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§.  58. 


Betrachtet  man  x  und  y  wieder  als  rechtwinklige  Coordi- 
naten,  so  erhält  man  die  Curve  Fig.  30  (a.  v.  S.). 


§.  58. 
Fortsetzung.    Aperiodische  Schwingung. 

Wenn  nun  aber  £  >  n  ist,  dann  werden  die  Wurzeln  a 
reell,  und  wenn  wir  m  =  y^^  —  ^2  setzen,  so  ist  m  positiv  und 
kleiner  als  £,  und  das  allgemeine  Integral  unserer  Differential- 
gleichung §.  57,  (1)  wird 

(1)  y  =  e-«^(ae-**»*  —  fte»"*), 

worin  a  und  6  die  Integrationsconstanten  sind,  die  sich  be- 
stimmen lassen,  wenn  für  a;  =  0  die  Werthe  von  y  und  dyjdx 
gegeben  sind.    Man  erhält 

(2)  -^  =  —  e-*^[a(£  -)-  m)6-'"^  —  6(£  —  m)e'^^\ 

(X  30 

Es  sind  nun  wieder  zwei  Fälle  zu  unterscheiden: 

1.  Wenn  a  und  b  entgegengesetzte  Vorzeichen  haben,  so 
kann  weder  y  noch  dyjdx  für  einen  endlichen  Werth  von  x  ver- 


Fig.  31. 


schwinden;  es  wird  aber 
y  für  ein  negativ  unend- 
liches X  unendlich  gross 
und  für  ein  positiv  unend- 
liches X  unendlich  klein. 
Es  wird  sich  also  die  Magnet- 
"  nadel,  welche  anfängliche 
Lage  sie  auch  haben  mag, 

ohne  die  Richtung  ihrer  Bewegung  umzukehren,  asymptotisch  der 

Gleichgewichtslage  nähern  (Fig.  31). 

2.  Wenn  die  Constanten  a,  h  das  gleiche  —  nehmen  wir  an 
das  positive  —  Vorzeichen  haben,  so  wird  y  =  0  für  einen  Werth 
.^0  von  x^  und  dy/dx  =  0  für  einen  Werth  Xi^  und  zwar  ist 


^''  =  i^°sf' 


X 


-  A_  loff  ^(^  +  ^) 

'  ~~  2m  ^  6(6  —  my 


also  Xi  >  Xq.     Für    ein  unendlich  grosses   negatives  x  wird  y 
negativ  unendlich  gross  und  für  ein  unendlich  grosses  positives 
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X  unendlich  klein.  Wenn  z.  B.  die  Magnetnadel  durch  einen 
anfänglichen  Stoss  aus  der  Gleichgewichtslage  gebracht  ist,  so 
wird   sie  bis  zu  einem  gewissen  Maximum  der  Ablenkung  gehen, 


Fig.  32. 


welches  sie  zur  Zeit  Xi  er- 
reicht, und  von  da  an  sich 
der  Gleichgewichtslage  wie- 
der asymptotisch  nähern 
(Fig.  32).  In  beiden  Fällen 
ist  also  eine  oscillatorische 
Bewegung  nicht  möglich, 
und  man  nennt  daher  diesen 
Vorgang  aperiodisch. 

Es  bleibt  noch  ein  dritter  Hauptfall  übrig,  nämlich  der,  dass 
n  =  £  ist,  dass  also  die  Gleichung  §.  57,  (2)  zwei  gleiche  Wur- 
zeln hat.  In  diesem  Falle  ist  die  allgemeine  Lösung  der  Diflfe- 
rentialgleichung  (1) 

y  =  {ax  -\-  b)  e-*^, 

und  der  Vorgang  ist  gleichfalls  aperiodisch.    Sie  ist  von  der  Art, 
die  Fig.  31  zeigt,  wenn  a  =  0  ist,  sonst  von  der  Art  der  Fig.  32. 


§.  59. 

Systeme   linearer   Differentialgleichungen   mit 

Constanten  Coefficienten. 


Die  Integration  eines  Systems  gewöhnlicher  linearer  Diffe- 
rentialgleichungen mit  mehreren  abhängigen  Variablen  kann 
man  durch  fortgesetzte  Differentiation  und  Elimination  aller 
abhängigen  Variabein  bis  auf  eine  auf  die  Integration  einer 
Differentialgleichung  von  entsprechend  höherer  Ordnung  zurück- 
führen. Man  kann  aber  auch  umgekehrt  ein  System  von  Diffe- 
rentialgleichungen höherer  Ordnung  durch  Einfuhrung  neuer 
Variabein  an  Stelle  der  Differentialquotienten  auf  ein  System 
von  Differentialgleichungen  zurückführen,  in  dem  nur  erste  Diffe- 
rentialquotienten vorkommen.  Wir  wollen  hier  noch  ein  solches 
System  betrachten,  das  wir  in  Bezug  auf  die  Differentialquotienten 
aufgelöst  annehmen: 
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(1) 


dx 


Cm  J/l  +  Cn2  2/2  +  •••  +  CnnVn, 


worin  die  c^ä  Constanten  sein  sollen. 

Setzt  man  hierin  versuchsweise 
(2)  yi  =  aie^^    y^  =  a^^'',    .  .  .  j/„  =  a^e^a;^ 

so  erhält  man   aus  (1)   zur  Bestimmung  der  Constanten  ai,  «21 
,..  ün^  l  die  Gleichungen 

(Cii  —  A)ai  +  Ciatta  +  •••  +  c^an  =  0, 

c„i  ai  +  Cn2a2  H h  (Cfin  —  A)  a«  =  0, 

und  wenn  die  Constanten  aj,  a^,  ...  a«  nicht  alle  gleich  Null  sein 
sollen,  so  muss,  wenn  wir  zur  Abkürzung 

Cj  1  ^1   ^1 2?   •  • .    Ci  n 

C2I)    ^2  2  '^»    •••    ^2»» 


(4) 


L(A)  = 


Cfil?    Cn2?   .••   ^nn  ^ 


setzen,  A  eine  Wurzel  der  Gleichung 

(5)  L(A)  =  0 

sein.  Setzt  man  für  l  eine  Wurzel  dieser  Gleichung  ein ,  so 
kann  man  aus  (3)  die  Verhältnisse  «j  :  a,  :  •  •  •  :  a«  bestimmen, 
während  ein  gemeinschaftlicher  Factor  h  willkürlich  bleibt.  Nun 
ist  die  Gleichung  (4)  vom  w*®°  Grade  und  hat  n  Wurzeln  A^,  A2, 
...  A„,  denen  n  Systeme  der  Constanten  ai,  a^^  ...  a«  entsprechen. 
Man  erhält  dann  die  allgemeine  Lösung  der  Differential- 
gleichungen (1)  in  der  Form 

y^  =  Ä|  ai  1  e^i*  4-  ^2  ai  2  e^«*  +  •  •  •  An  «in  e^***, 

(6)  2/2    =   Äl  «2  1  C^^*  +  *2  «22  e^«*  H An  a2n  C^"'', 

J/n  =   Äianiß^i*  +  Ä2an2e^''  H Kann^^'' , 

worin  Äi,  Ä2»  •  •  •  Ä„  die  willkürlichen  Constanten  sind. 
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Diese  Betrachtung  gilt  zunächst  nur  für  den  Fall,  dass  die 
Gleichung  (5)  n  von  einander  verschiedene  Wurzeln  hat.  Sie 
gilt  aber  auch  in  einem  anderen  Falle:  Nehmen  wir  an,  dass 
für  einen  Werth  k  nicht  nur  die  Determinante  L,  sondern  auch 
ihre  sämmtlichen  Unterdeterminanten  von  n  —  m  -{-  1  Reihen 
verschwinden,  dann  sind  für  diesen  Werth  von  k 

^^^'       dk    '    ■"'        d?.^-^ 

gleich  Null,  und  X  ist  eine  (mindestens)  m fache  Wurzel  von 
L(l)  =  0.  Dann  aber  bleiben  m  von  den  Coefficienten  »i,  «2? 
...an  nach  den  Gleichungen  (3)  willkürlich i),  und  wir  erhalten 
also  aus  dieser  einen  Wurzel  m  von  einander  unabhängige 
particulare  Lösungen.    Daraus  ergiebt  sich  der  Satz: 

Die  Ausdrücke  (6)  stellen  die  allgemeine  Lö- 
sung der  Differentialgleichungen  (1)  dar,  wenn 
für  jede  mfache  Wurzel  der  Gleichung  L{k)  =  0 
alle  n  —  m  +  1-reihigen  Unterdeterminanten  von 
L{X)  verschwinden 2). 

Nun  kann  aber  die  Gleichung  L{k)  =  0  auch  eine  m  fache 
Wurzel  haben,  ohne  dass  alle  n  —  m -(- 1-reihigen  Unter- 
determinanten verschwinden.  Dann  erhalten  wir  aus  (2)  nicht 
die  genügende  Anzahl  von  particularen  Lösungen,  und  in  diesem 
Falle  kann  man  sich  die  nöthige  Anzahl  von  Lösungen  nur  da- 
durch verschaffen,  dass  man  in  (2)  die  Coefficienten  a^,  a2,  ...  an 
nicht  als  constant,  sondern  als  ganze  rationale  Functionen  von 
X  bestimmt,  wie  oben  in  §.  56.  Die  allgemeinere  Untersuchung 
dieser  Frage  lässt  sich  sehr  vollständig  und  einfach  durchführen 
mit  Hülfe  der  Theorie  der  linearen  Substitutionen  und  ihrer 
Transformation,  auf  die  wir  hier  nicht  eingehen  können  3), 

In  der  Theorie  der  unendlich  kleinen  Schwingungen,  in  der 
die  unabhängige  Variable  a?  die  Zeit  bedeutet,  ist  es  von  grosser 
Wichtigkeit,  dass  diese  Variable  nicht  ausserhalb  derExponential- 
function,  die  in  diesem  Falle  einen  imaginären  Exponenten  hat. 


*)  VergL  Weber,  Lehrbuch  der  Algebra,  Bd.  1,  2.  Aufl.,  §.  27. 

*)  Wenn  man  in  diesem  Falle  durch  Differentiation  und  Elimination 
Differentialgleichungen  höherer  Ordnung  mit  nur  einer  abhängigen  Variablen 
bilden  will,  so  erhält  man  mehrere  Differentialgleichungen  von  niedrigerer 
als  nter  Ordnung,  deren  jede  nur  eine  abhängige  Variable  enthält. 

■)  Vergl.  Weber,  Lehrbuch  der  Algebra,  Bd.  2,  2.  Aufl.,  §.  41,  42. 
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vorkommt.  Dies  kann  also  nach  dem  eben  bewiesenen  Satze  auch 
dann  eintreten,  wenn  die  bestimmende  Gleichung  (5)  gleiche  Wur- 
zeln hati). 

§.  60. 

Berechnung  bestimmter  Integrale  durch  die  Integration 

von  Differentialgleichungen. 

Man  kann  nach  Dirichlet's  Vorgang  durch  die  Integration 
linearer  Differentialgleichungen  gewisse  bestimmte  Integrale  er- 
mitteln, wovon  hier  einige  Beispiele  folgen.    Man  setze 

00 

da 
u 


f      ,  doc 

=     e~*"cosaa;  -= 

J  v« 

(1) 

f      ,„    .         da 

J  v« 

0 

worin  Je  eine  positive  Constante  sei,  und  betrachte  diese  Inte- 
grale als  Function  der  Variablen  x.  Für  den  besonderen  Werth 
X  =  0  erhält  v  den  Werth  0  und  für  u  ergiebt  sich 


00 


u  =  \  e 


1 


j—ka 


da 


oder  durch  die  Substitution  a  =  ß^,  da  =  2ßdß: 


y 

0 


00  ^ 

«  =  2|e-*,^d/J  =  l/|     (§.12). 


0 

Durch  Differentiation  von  (1)  findet  man: 

00 

-rr-  =  —  I  e-'^"  \a  sina;r  da, 
dx  J  ' 

(2) 

^      ^  00 

-r-  =  e—^"  V«  cosaicda. 

dx  J  ' 


^)  Dies  ist,  wie  in  Thomson  and  Tait,  Natural  philosophy  bemerkt 
ist,  von  Lagrange  und  Laplace  übersehen  worden;  vergl.  Lord 
Rayleigh,  Theory  of  sound,  2^^  edition,  vol.  1,  p.  109. 
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Berechnung  bestimmter  Integrale. 
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Andererseits  erhält  man  aber  durch  Differentiation  nach  a 

d 


j—  (€r-^'*Va  cosaa;) 
=  —  Je e-*"  y«  cos ccx  —  xe^^^yä  sin  aa;  -|- 

-=—  (ß-*"  Vcc  sin  a  a?) 
r=  —  h  e-^"  y a  sin  a  a;  4-  ^  ^^^"  V«  cos  ax  -\- 


i—ka 


cosa^ 


2fä 


er-^^  sin  aa; 


2yä 


und  wenn  man  diese  Formeln  nach  a  zwischen  den  Grenzen  0 
und  00  integrirt,  so  verschwinden  die  linken  Seiten  und  es  er- 
giebt  sich  nach  (1)  und  (2) 


(3) 


.  T  du    .       dv    ,    \  ^ 


dx 


dx 


w,  —  v, 


v. 


u. 


Wenn  man  nochmals  nach  x  differentiirt,  so  erhält  man 
hieraus  vier  Gleichungen,  aus  denen  man  v,  dv/dx  und  d^v/dx^ 
eliminiren  kann,  und  man  wird  auf  eine  lineare  Differential- 
gleichung zweiter  Ordnung  für  u  geführt.  Es  ist  aber  besser, 
die  beiden  Gleichungen  (3)  direct,  ohne  diese  Elimination,  auf- 
zulösen. 

Zur  Bestimmung  der  Integrationsconstanten  hat  man  noch 
die  beiden  Bedingungen 


(4) 


für    X  =  0    ist    u  =  1/t-,    V  =  0, 


Wenn  man  die  Gleichungen  (3),  so  wie  es  in  den  Formeln 
angedeutet  ist,  mit  w,  v  und  dann  mit  — v^  u  multiplicirt  und 
jedesmal  addirt,  so  folgt 


(5) 


,  /  du        dv\  ,     /  du  ,     dv\  ,  1  .  ,  ,     „^      „ 


dv\ 


=  0 


T /   du   ,      dv\         /   du         dv\ 
\   dx   '      dx/         \   dx        dx) 

und  wenn  man  hier  mit  x^  k  multiplicirt  und  addirt: 


3/,   ""^n/, 


A/,  X^ 


142  Siebenter  Abschnitt.  §.  60. 

Nun  ist  aber 

2(udu  -{-  vdv)  =  d(w2  _j_  |;2)^ 

und  es  ergiebt  sich  also 

d  log  (i*2  -f-  ^2)  —X      d  log  yfcg  H-  ^^ 

da?  &3  -|-  a;2  da: 

Dies  lässt  sich  nun  unmittelbar  integriren  und  führt,  mit  Rück- 
sicht auf  die  Bedingungen  (4),  zu  dem  Resultate 

(6)  uiJ^v^=    .     ^ 

Wenn  wir  zweitens  die   Gleichungen  (5)    mit    —  h    und  x 
multipliciren  und  wieder  addiren,  so  ergiebt  sich 

h 
(Ä2  -f  x'^)  {udv  —  vdu)  =  -  (w2  +  i;2)  dx, 

und  dies  kann  man  leicht  auf  die  Form  bringen 

d—  -      d^ 

u  1         Je 


und  durch  Integration  mit  Rücksicht  auf  (4) 

arctg^  =  iarctgj, 

wenn   der  Bogen  arctg  beiderseits  zwischen  —  —  ä  und  -|--^3ir 
genommen  wird.    Setzen  wir 

"  k 


(7)  arctg -1  =  ^, 


so  folgt  hieraus 

und  mit  Rücksicht  auf  (6) 

V^  1    , 

u  =  —7—'  cos  -  ^, 

V^  •  1  , 

»  =  ,.,  ^  sin  TT  ^. 

Damit  sind  die  Werthe  der  Integrale  (1)  bestimmt.     Macht 
man  darin  noch  die   Substitution  a  =  ß^,    so   kann   man   die 
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Integrationsgrenzen  für  ß  auch  von  — oo    bis  -|-oo    ausdehnen 
und  erhält 

+    00  - 

(T-*/^  COHß^xdß  =  ^;s--J-- COS  77  ^, 


00 
+    00 


_        ^ .    1 


e-'^  änß^zdß  =  -ttj—-  sin  tr- ^, 


00 


was  sich  mit  Benutzung  der  imaginären  Einheit  i  auch  in  die 
eine  Formel  zusammenfassen  lässt: 


+  «0 


(9)  e-»-*«)!»«  dß  =  ^,    ^  e  «  . 

—  00 

Hierin  kann  man  nach  dem  Satze  §.  9  die  positive  Grösse  A; 
in  Null  übergehen  lassen.  Dann  nähert  sich  ^  bei  positivem  x 
der  Grenze  Va  ä,  und  man  erhält  aus  (9),  wenn  man  ic  =  1  an- 
nimmt 

(10)  je*/^di3=  yf  (1  +  ^*), 

—  00 

oder  in  reeller  Form 

+   00  +00 

(11)  j  cos (^»)  d /3  =  [  sin {ß^)  dß  =  y'^- 


—  00  —  00 


§.  61. 
Zweites  Beispiel. 

Wir  leiten  nach  dieser  Methode  noch  ein  anderes  bestimmtes 
Integral  her.    Es  sei 

+   00 

(1)  ö  =  I  e—"*  cosaicda, 


00 


woraus  durch  Differentiation : 

+    00 

d  (o  f       8      •  •» 

(2)  -T —  =  —  I  e-""  a%maxaa. 


00 
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Andererseits  erhält  man  durch  Differentiation  nach  a 
d e~^*  sinocx  =  —  2  e~"*  asinaxda  -j-  xe—^^  cos axda^ 

woraus  durch  Integration  zwischen  den  Grenzen  —  oo  und  -|-  oo 
nach  (1)  und  (2): 

(3)  2^  +  rra,  =  0, 
und  durch  Integration 

(4)  oj  =  (7e    * 
worin  C  von  x  unabhängig  ist.    Es  ist  aber  für  x  =  0 


—  sc* 


+    CD 

=  {^'"da  =  ili      [§.12,(3)], 


+    OD 

(O    = 

—  00 

und  mithin  ergiebt  sich 

+  00  j 

(5)  I  e-**^  cosaxda  =^  Ytv  e    *     . 


00 


Substituirt  man  a  ^p  für  a  und  setzt  q  =  x  ^ p^  worin  dann 
p  ein  positiver,  q  ein  beliebiger  Parameter  ist,  so  folgt  die  etwas 
allgemeinere  Formel: 


(6) 


e-p«*  cos  gada  =  1/-  e   *^ 


00 


oder    auch,    indem    man    das  Integral    in    zwei   gleiche    Theile 
zerlegt 


(7) 


I  e-p«*  cos  gada  =  -  1/-  c   *^. 


§.  62. 
Nicht  homogene  lineare  Differentialgleichungen. 

Die  Integration  der  nicht  homogenen  linearen  DiflFerential- 
gleichungen  lässt  sich  nach  einem  Verfahren  von  Lagrange  auf 
die  Integration  einer  homogenen  Differentialgleichung  und  auf 
Quadraturen  zurückführen. 
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Wir  nehmen  Oo  =  1  an,  so  dass  die  gegebene  Gleichung 

oder  in  abgekürzter  Form  geschrieben 

r2)  D{y)  =  X 

hmtet,  worin  Oj,  ...  a«,  X  gegebene  Functionen  von  x  sind. 
Wir  wollen  annehmen,  dass  die  homogene  Gleichung 

(3)  D{r)  =  0 

vollständig  integrirt  sei,  dass  also  n  von  einander  unabhängige 
Lösungen  Vj,  t;^,  ...  t;„  der  Gleichung  (3)  gefunden  seien. 

Wir  lassen   nun   U],  tia,  . . .  ü»    ein    noch  zu  bestimmendes 
System  von  Functionen  von  w  bedeuten  und  setzen 


und  wollen  nun  die  Functionen  Uk  so  bestimmen,  dass  die  DiflFe- 
rentialgleichung  (1)  durch  (4)  belriedigt  wird. 

Wenn  wir  den  Ausdruck  (4)  nach  x  differentiiren ,  so  er- 
halten wir  zwei  ähnliche  Summen,  von  denen  wir  die  eine  jedoch 
i^leich  Null  setzen,  wodurch  eine  Bedingungsgleichung  für  die  u 
gegeben  ist  Wir  setzen  dann  die  Diflerentiation  fort  und  ver- 
fahren jedesmal  ebenso,  ausgenommen  bei  der  letzten,  n^^  DifiFe- 
rentiation. 

Bezeichnen  wir  die  successiven  Diflferentialquotienten  irgend 
einer  Function  u  zur  Abkürzung  mit  u\  u'\  . . .  ii^^\  ...  so  bilden 
^-ir  also  das  folgende  System  von  Gleichungen : 

y  =  -StifcVfe 

y'  =  SUjcVTc,  ^VicU'k   =   0 

(5.)         y"        =  ^^^^^^  (5b)        ^v',u,  =  0 

yin)         =  2;  %  vC«)  4-  X,  2  V^«-!)  Mi  =    X. 

Wenn  wir  die  Gleichungen  (5*)  der  Reihe  nach  mit 
Qny  «n-ii  ...  «1,  1  multipliciren  und  addiren,  so  folgt 

D(y)  =  i:uuD(Vk)-i-  X, 

und  da  nach  Voraussetzung  I>{Vk)  =  0  ist,  so  ist  die  Gleichung  (1) 

Biemann- Weber,  Partielle  Differentialgleichimgen.  -^q 
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befriedigt,  wenn  die  Functionen  %  aus  den  Gleichungen  (5*»)  be- 
stimmt werden.  Diese  sind  aber  für  die  Unbekannten  duie/da: 
linear,  und  ihre  Determinante  ist  von  Null  verschieden  i).  Sind 
dann  die  Diflerentialquotienten  du^jdx  gefunden,  so  erhält  man 
die  Functionen  %  selbst  durch  je  eine  Quadratur,  die  noch  eine 
additive  Constante  mit  sich  bringt,  und  der  allgemeine  Aus- 
druck für  y  erhält  die  Form 

(6)  y  =  HUkVjc  +  Ci^i  -f  C2V2  -+ h  <^nVn' 

Nehmen  wir  z.  B.  w  =  2  und  die  vorgelegte  Differential- 
gleichung, in  der  Form 

(')  rfi  +  «rfl  +  ^^  =  ^' 

so  ergeben  sich  zwei  Gleichungen  (5^): 

.  Viu'i  -[-  V2U2  =  0, 

^  ^  ViUi  -f-  V2U2  =  X, 

und  daraus  durch  Auflösung,  wenn  wir 

(9)  Vi  V2  —  v^v'i  =^  ^ 
setzen : 

(10)  ^tii  =  —  Vg  X,    Ju2  =  t/'i  X. 

^  ist  jedenfalls  von  Null  verschieden,  denn  sonst  würde  sich 
gegen  unsere  Annahme  aus  (9)  ein  constantes  Verhältniss  v^  :  v^ 
ergeben,  und  man  erhält  also  aus  (10) 

(11)  «,  =  J  ?^ ,        u,  =  j-L__. 

Danach  lässt  sich  die  Endformel  in  folgender  Gestalt  dar- 
stellen : 

Wir  bezeichnen  die  Integrationsvariable  in  (11)  durch  den 
Buchstaben  |,  müssen  dann  aber  bei  jeder  Function  in  der  Be- 
zeichnung ausdrücken,  ob  das  Argument  x  oder  |  zu  nehmen  ist. 

Wenn  wir  dann  unter  c,  Ci,  Cj  willkürliche  Constanten  ver- 
stehen, so  ergiebt  sich  aus  (11)  und  (6)  für  das  allgemeine  Inte- 
gral der  Differentialgleichung  (7) 


X 


(12)    j/  =  I  X(|)  K  (S)  V,  (X)  -  V,  (I)  V,  (x)]  Jl  +  c,  V,  (x)  +  c  t;,  (x) ; 

C 

es  kommen  hier  nur  scheinbar  drei  willkürliche  Constanten   vor, 

0  Vergl.  §.  55,  Anmerkung. 
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denn  eine  Aenderung  von  c  bedingt  nur  eine  Aenderung  von 
Ci  und  Ca,  und  wir  verlieren  also  nichts  an  Allgemeinheit,  wenn 
wir  für  c  irgend  einen  speciellen  Werth  setzen. 

Die  Function  ^  lässt  sich  aus  den  Coefficienten  der  Diffe- 
rentialgleichung durch  eine  Quadratur  finden.  Es  ist  nämlich 
nach  der  Definition  von  Vj,  V2 

v'i  -f-  a^i  +  6^1  =  0, 

V2  -\-  av2  -\-  bv2  =  0, 
und  daraus: 

Vi  vi  —  Vi  v'i  -\-  a  (vi  V2  —  V2  Vi)  =  0, 
oder,  was  dasselbe  ist 


dx 


=  —  a^. 


Hieraus  ergiebt  sich  durch  Integration,  da  a  eine  gegebene 
Function  von  x  ist, 

—  fadx 

(13)  ^  =  Ce    '^      , 

worin   die  Constante  C  (oder  die  untere  Grenze   in  dem  Inte- 
grale) von  der  Wahl  der  particularen  Integrale  Vi,  V2  abhängt. 


§.  63. 
Partielle  Differentialgleichungen  erster  Ordnung. 

Bei  der  Integration  der  partiellen  Differentialgleichungen 
handelt  es  sich  um  die  Bestimmung  einer  Function  von  mehreren 
unabhängigen  Variablen  aus  einer  Gleichung,  die  die  partiellen 
Ableitungen  dieser  Function  nach  den  Variablen  enthält. 

Pf  äff  und  Jacobi  haben  die  Integration  partieller  Diffe- 
rentialgleichungen erster  Ordnung  mit  einer  unbekannten  Func- 
tion allgemein  auf  die  Integration  eines  Systems  von  gewöhn- 
lichen Differentialgleichungen  zurückgeführt. 

Wir  wollen  hier  nur  eine  specielle  Art  dieser  Gleichungen 
etwas  näher  betrachten,  die  man,  wenn  auch  in  einem  etwas 
anderen  Sinne  wie  bisher,  als  linear  bezeichnet. 

Es  seien  a?,  Xi^  rr,,  ...  Xn  ein  System  von  n  -\-  l  Variablen 
und  X,  Xi,  X2,  ...  Xn  gegebene  Functionen  dieser  Variablen. 

Es  soll  eine  der  Variablen,  etwa  x^  als  Function  der  übrigen 
Xiy  ^2,  ...  Xn  so  bestimmt  werden,  dass  die  Gleichung 

10* 
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befriedigt  ist.  Diese  Gleichung  ist  zwar  in  Bezug  auf  die  DiflFe- 
rentialquotienten  von  x  linear,  nicht  aber  in  Bezug  auf  die 
Function  x  selbst,  die  in  beliebiger  Weise  in  den  X  vorkommen 
kann.  Wir  haben  hier  also  nicht  mehr  die  Sätze,  die  bei  den 
homogenen  linearen  Differentialgleichungen  so  nützlich  sind,  dass 
man  eine  Lösung  mit  einem  willkürlichen  constanten  Factor 
multipliciren  kann,  ohne  dass  sie  aufhört,  eine  Lösung  zu  sein, 
und  dass  die  Summe  zweier  particularer  Lösungen  wieder  eine 
Lösung  ist. 

Wir  nehmen  eine  Integralgleichung  von  (1)  an,  die  eine 
willkürliche  Constante  c  enthält,  und  denken  uns  diese  Integral- 
gleichung in  die  Form  gesetzt 

(2)  0 {x,  Xi,  X2,  ...  Xn)  =  c, 

so  dass  die  Constante  c  in  0  nicht  mehr  vorkommt. 

Durch  Auflösung  der  Gleichung  (2)  nach  x  würde  sich  x 
als  Function  der  Variablen  Xi^  x^^  ...  Xn  und  der  Constanten  c 
ergeben.  Wenn  wir  nun  (2)  in  Bezug  auf  eine  der  Variablen 
iCj,  . . .  Xn  differentiiren,  so  folgt 

(3)  ^  ^  +  ^  -  0 

und  danach  geht  die  Gleichung  (1)  über  in  folgende: 

Diese  Gleichung  muss  erfüllt  sein,  wenn  (2)  eine  Integral- 
gleichung von  (1)  ist;  sie  muss  zunächst  nur  unter  Zuziehung 
von  (2)  identisch  in  Bezug  auf  c^  x^^  x^^  ...  Xn  befriedigt  sein. 
Da  aber  c  eine  willkürliche  Constante  ist,  die  in  (4)  nicht  vor- 
kommt, so  muss  die  Function  0  der  Gleichung  (4)  identisch 
in  Bezug  auf  x^  Xi^  x^-,  ...  Xn  genügen,  und  es  ist  also  0  eine 
Lösung  der  partiellen  Differentialgleichung  (4),  die  nun  in  Bezug 
auf  0  wirklich  linear  ist,  dafür  aber  eine  unabhängige  Variable 
mehr  enthält  als  die  Gleichung  (1). 

Hat  man  irgend  eine  Lösung  0  der  Gleichung  (4),  in  der 
die  Variable  x  vorkommt,  so  giebt  uns  auch  umgekehrt  die 
Gleichung  (2)  eine  Lösung  von  (1). 
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§.  64. 

Zurückführung  auf  gewöhnliche   Differential- 

gleichungeB. 

Wir  betrachten  nun  mit  Jacobi  das  System  gewöhnlicher 
Differentialgleichungen: 

(U  <^^i  ^     dxq  X2  dXn  Xri 

^^^  dx~  X'    dx  ~  X'   '"    dx  ~  X' 

was  sich  auch  symmetrischer  so  darstellen  lässt: 
(2)  dx  :  dxi  :  •••  :  dXn    =    X  :  Xi  :  •••  :  X„. 

Wir  wollen  annehmen,  dass  wir  dieses  System  vollständig 
integrirt  haben,  d.  h.,  dass  wir  daraus  ^1,  ^2?  •••  ^n  als  Func- 
tionen der  unabhängigen  Variablen  x  und  von  n  willkürlichen 
Constanten  c^,  Cj,  ...  Cn  bestimmt  haben. 

Wir  nehmen  ferner  an,  dass  die  Lösung  in  der  Form  dar- 
gestellt sei: 

/l  V.*^»  «^li  »^2»  •  •  •  *^n)  =^  Ci, 
/^N  /j  (3/,  a?i,  a^j,  ...  Xn)  =  C2t 

fn  \P^^  ^li  ^2'^  •  •  •  ^n)  ^^  ^m 

worin /i,/2,  .../,»  bekannte  Functionen  der  Variablen  sind,  und 
Ci,  Ca,  ...  Cn  die  willkürlichen  Constanten,  die  in  den  Functionen/ 
nicht  vorkommen  sollen.  Durch  Auflösung  der  Gleichungen  (3) 
erhält  man  dann  Xi^  x^y  ...  Xn  als  Functionen  von  x^  Cj,  C2,  ...  c«. 

Solche  Gleichungen,  die  wie  (3)  eine  Constante  auf  der 
einen  Seite  abgesondert  enthalten,  die  auf  der  anderen  Seite 
nicht  vorkommt,  nennt  Jacobi  speciell  Integrale,  zum  Unter- 
schiede von  Integralgleichungen,  worunter  er  irgend  eine 
Gleichung  zwischen  den  Variablen  und  Constanten  versteht,  die 
durch  die  Lösungen  der  Differentialgleichungen  befriedigt  ist. 

Wenn  wir  nun  eine  der  Gleichungen  (3)  differentiiren ,  so 
ergiebt  sich 

||,,  +  ||,.,  +  ...  +  M,«.  =  „, 

und  folglich  nach  (1)  oder  (2) 
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w        ^l#  +  ^'l£'  +  -  +  ^IÄ  =  »- 

Diese  Gleichung  müsste  zunächst  wiederum  mit  Hülfe  der 
Gleichungen  (3)  befriedigt  sein.  Da  aber  die  Constanten 
Ci,  ^2,  ...  Cn  in  (4)  nicht  vorkommen ,  so  muss  (4)  identisch  be- 
friedigt sein,  und  man  schliesst  also,  dass  die  Functionen 
/11/21  •••/»»  Lösungen  der  partiellen  Differentialgleichung 
§.  63,  (4)  sind. 

Ist  aber  andererseits  0  (a;,  iCi,  iCg,  ...  iCn)  eine  Function  der 
Variablen  x^  Xiy  . , .  Xn-,  so  denken  wir  uns  mit  Hülfe  der  Glei- 
chungen (3)  die  a?i,  X2^  ...  Xn  eliminirt,  wodurch  si<5h  ergeben  mag, 

W  [X^  Xi^  X2^  . . .  Xn)     ii  \Xy  Cij  C21  •  •  •  ^nj? 

wenn  11  ein  Functionszeichen  bedeutet.  Setzen  wir  hierin  für 
Ci,  Ca,  . . .  Cn  wieder  die  Functionen  /i,  /2,  . . .  /n  ein,  so  ergiebt 
sich  die  Identität: 

(5)  O   =   n(xji,f2  '"fn\ 

und  hieraus  durch  DiflFerentiation 

80  ^  dn  dn  dfic 

dx         dx  "•         dfjc  dx 

dx^  dfudx^ 


d0  _  ^dn  dfjc 


dXn  dficdXn 

Multipliciren    wir    diese   Gleichungen    der  Reihe    nach   mit 
X,  Xi,  ...  Xn  und  addiren,  so  ergiebt  sich  mit  Rücksicht  auf  (4) 

Nehmen  wir  X  von  Null  verschieden  an,  so  ergiebt  sich,  dass 
die  DiflFerentialgleichung  §.  63,  (4)  nur  dann  befriedigt  ist,  wenn 

dn 


dx 


=  0, 


also  n  von  x  unabhängig  ist.    Damit  sind  wir  dann   zu  folgen- 
dem Satze  gelangt: 

Die  allgemeinste  Lösung  der  partiellen  Diffe- 
rentialgleichung 
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ist 

(8)  0  =  n  CA,  /„  . . .  /„), 

wenn  11  eine  willkürliche  Function   von  /i,/j, 

•  •  •  Jn    ist. 

Die  Annahme,  die  wir  hier  gemacht  haben,  dass  X  von 
Null  verschieden  sei,  ist  aber  unwesentlich,  da  es  keinen  Sinn 
haben  würde,  alle  X,  X^,  ...  Xn  gleich  Null  anzunehmen,  und 
da  weder  in  der  DiflFerentialgleichung  (7)  noch  in  dem  Sy- 
steme (2)  die  Variable  x  irgendwie  vor  den  anderen  a?i,  a^j,  ...  Xn 
ausgezeichnet  ist. 

Hiemach  sind  die  Aufgaben,  die  allgemeine  Lösung  der 
partiellen  DiflFerentialgleichung  §.  63,  (1)  zu  linden,  und  das 
System  gewöhnlicher  DiflFerentialgleichungen  (2)  zu  integriren, 
wesentlich  dieselben.  Freilich  aber  ist  auch  hier  hervorzu- 
heben, dass,  wenn  auch  diese  allgemeine  Integration  gelungen 
ist ,  in  physikalischen  Anwendungen  die  Hauptschwierigkeit, 
nämlich  die  Bestimmung  der  willkürlichen  Function, 
häufig  erst  beginnt.  Darüber  lässt  sich  nichts  Allgemeines 
sagen.  Wir  werden  später  bei  Beispielen  genaueren  Einblick 
in   den   Sachverhalt  gewinnen. 


§.   65. 

Lineare   partielle   Differentialgleichungen 

zweiter  Ordnung. 

Die  nächst  einfache  Art  von  linearen  partiellen  DiflFerential- 
gleichungen sind  die  von  der  zweiten  Ordnung,  auf  die  viele 
physikalische  Fragen  führen,  in  denen  die  Zeit  und  die  räum- 
lichen Coordinaten  die  unabhängigen  Variablen  sind.  Die  all- 
gemeine Form  einer  solchen  Gleichung  ist  bei  zwei  unabhängigen 
Variablen  x  und  t 

,d^u    ,  d^u      ,        d^u    ,        du    .        du    , 

^ä^  +  ^a^  +  ^d^  +  ^äi  +  ^R  +  "^  =  '' 

und  besonders  wichtig  ist  der  Fall,  dass  sie  homogen  sind,  dass 
also  5  =  0  ist. 
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Sind  die  Coefficienten  Z,  m,  n,  j),  g,  r  constante  Grössenji 
so  ist  es  leicht,   particulare  Lösungen  der  homogenen  GleichuD( 

.d^u    ,  c^u      ,        d^u    ,        du    ,       du    , 

zu   finden.      Wir  setzen,    analog   dem   Verfahren   in   §.  56,    i% 
diesem  Falle 

wo  a,  ß  Constanten  sind.     Dann  ist 

du  ölt         a 

^i  =  «^'      ^  =  ^^' 

d^u  ,  d^u  ^         d^u         ^. 

dx^  '     dxöt  ^    '      dP         ^ 

Folglich  geht  die  partielle  DiflFerentialgleichung  über  in 

u  {la^  +  maß  -[-  nß^  +!>«  +  9^/3  +  ^}  =  0. 

Hier  haben  wir  die  Klammergrösse  =  0  zu  setzen.  Dadurch  er- 
giebt  sich  eine  quadratische  Gleichung  in  cc  und  ß.  Wir  können 
also  die  eine  der  beiden  Grössen,  etwa  /3,  beliebig  wählen,  und 
erhalten  zu  jedem  Werthe  von  ß  aus  der  Gleichung  zwei  be- 
stimmte zugehörige  Werthe  von  a.  Es  giebt  also  eine  unendliche 
Menge  zusammengehöriger  Werthe  von  cc  und  /3,  welche  der  Be- 
dingungsgleichung 

Icc^  -f-  maß  -f  n/32  _j_  ^j«  -|-  g/S  -f-  r  =  0 

genügen,  und  folglich  haben  wir  auch  unendlich  viele  particulare 
Lösungen  der  partiellen  Differentialgleichung. 

Hierin  liegt  ein  wesentlicher  Unterschied  der  partiellen  und 
der  gewöhnlichen  Differentialgleichungen,  da  die  letzteren  nur 
eine  endliche  Anzahl  unabhiingiger  particularer  Integrale  be- 
sitzen. 

Sind  üj,  [72?  C^3?  •  •  •  particulare  Lösungen  der  homogenen 
linearen  partiellen  Differentialgleichung,  so  kann  man  jede  mit 
einer  willkürlichen  Constanten  multipliciren  und  erhält  durch 
Addition  der  Producte  wieder  eine  Lösung  der  homogenen  Glei- 
chung, auch  in  dem  Falle,  wo  Z,  m,  w,  p,  g,  r  nicht  constant,  son- 
dern Functionen  der  unabhängigen  Variablen  x^  t  sind.  Auf  diese 
Weise  setzt  sich  aus  den  unendlich  vielen  particularen  Lösungen 
eine  allgemeinere  Lösung  zusammen,  die  demnach  unendlich  viele 
willkürliche  constante  Grössen  enthält. 
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Die  Auffindung  der  particularen  Lösungen  dieser  Glei- 
hangen  ist  hiernach,  wenigstens  bei  constanten  Goefficienten 
,  m,  . . .,  mit  gar  keiner  Schwierigkeit  verknüpft.  Man  kann 
Iso  auch  allgemeine  Lösungen  leicht  herstellen.  Mit  solchen 
Jlgemeinen  Lösungen,  in  denen  die  Constanten  willkürliche 
/V^erthe  haben,  ist  aber  so  gut  wie  nichts  gewonnen.  Vielmehr 
iegt  bei  den  Aufgaben,  die  auf  partielle  Differentialgleichungen 
uhren,  der  wichtigste  Punkt  der  Frage  darin,  die  Constanten  so 
^  bestimmen,  dass  gewisse  Nebenbedingungen  erfüllt  werden,  die 
urch  die  physikalischen  Voraussetzungen  des  gerade  vorliegen- 
en  Problems  gegeben  sind,  und  für  die  man  fast  in  jedem  ein- 
einen Falle  besondere  Wege  einzuschlagen  hat. 


Achter  Abschnitt. 


Bessersche  runctionen. 


§.  66. 

Entwickelung  von  cos"»  in  eine  Fourier'sche  Reihe. 

Wir  haben  im  vierten  Abschnitt  gesehen,  dass  sich  eine 
periodische  Function  einer  Variablen  nach  sinus  und  cosinus  der 
Vielfachen  eines  Winkels  entwickeln  lässt.  Insbesondere  ge- 
hören hierher  die  rationalen  Functionen  von  sinus  und  cosinus 
selbst,  und  besonders  also  die  Potenzen  dieser  Functionen. 

Eine  hierher  gehörige  Aufgabe,  die  zahlreiche  Anwendungen 
gestattet,  und  die  wir  daher  hier  eingehender  betrachten,  ist  die, 
die  Function  cos**cö  für  irgend  einen  positiven  ganzzahligen  Ex- 
ponenten n  in  eine  nach  cosinus  der  Vielfachen  von  cd  fort- 
schreitende Reihe  zu  entwickeln.  Wir  erhalten  in  diesem  Falle 
eine  endliche  Reihe.  Am  einfachsten  gelangt  man  zu  diesem 
Ausdrucke  durch  Benutzung  des  binomischen  Lehrsatzes.  Um 
die  Formeln  übersichtlich  darzustellen,  setzen  wir  zur  Ab- 
kürzung 

(1)  i7(n)  =  1.2.3  ...w  =  w!,        77(0)  =  1 

und  wenden  dann  den  binomischen  Lehrsatz  in  der  bekannten 
Form  an 

(2)    .      (a-hi>r  =  ±n^,^n^$ -.)-'.'-■ 

Nun  ist  bekanntlich 
(3)  2  coscö  =  e»"*  -j-  e-*"' 
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und   wenn  wir  daher  in  (2)  a  =  e**",  b  =  e-*'*"  setzen,  so   er- 
giebt  sich 

(4)  2*  cos*  ß)  =  y!  TTi-VTn^ s:  c<a''-»)»^ 


2*  cos*  ©  =  ^  v^TT — =fM N 


Wenn  wir  in  dieser  Reihe  j[e  zwei  Glieder  zusammenfassen, 
die  gleich  weit  vom  Anfang  und  vom  Ende  abstehen,  so  erhält 
man 

^^^  n{y)  n(n  -  1/)  ^^  +  ^  ^ 

2i7(n)  '  , 

=   TT/   X   TT/      ^  C08(2V  —  w)  Cö, 

71  (v)  n(n  —  v)        ^  ^ 

und  im  Falle  eines  geraden  n  bleibt  dann  noch  ein  einzelnes 
dem  Werth  v  =  ^  n  entsprechendes  Glied  übrig. 
Wenn  wir  also 

(6)  2'»~^cos*GJ  =  —  &o  +  &icoso  4-  62  cos  2  Gl -| [-ftncosno 

setzen,  so  ist  nach  §.  33,  III. 

7t 

2»  f 

(7)  fern  =  —  I  cos^ocosmoao, 

0 

und  die  Vergleichung  mit  (5)  ergiebt,  dass  bei  geradem  n  nur 
die  geraden,  bei  ungeradem  w  nur  die  ungeraden  Glieder  in  (6) 
von  Null  verschieden  sind,  und  dass,  wenn  n  —  m  gerade  ist, 

^  n(n) 

(8)  "        ^  ^«-«»^^  ^  j^«^y 

Wir  können  also  den  Satz  aussprechen:  Es  ist 


7t 

fi}cosmfi}(2fi}  =  0, 


(9)  j  <=««" 

0 

wenn  n  —  m  ungerade  oder  negativ  ist  und 

%  n{n) 


1 


wenn  n  —  m  gerade  und  positiv  oder  Null  ist. 


156  Achter  Abschnitt.  §.  67. 


§.  67. 

Die  Entwickelung  von  e*«««««"  in  eine  trigonometrische 

Reihe. 

Das  zuletzt  gefundene  Resultat  kann  dazu  verwendet  werden, 
eine  Function,  die  durch  eine  nach  Potenzen  von  coso  fort- 
schreitende Reihe  dargestellt  ist,  in  eine  trigonometrische  Reihe 
zu  verwandeln.    Es  sei 


00 


(1)  /(cos  O)  =  ^  Un  COS"  O 

eine  convergente  Potenzreihe,  und  es  sollen  in 

(2)  /(cos  o)  =  —  Co  +  Ci  cos  o  -|-  C2  cos  2  cö  -j-  C3  cos  3  o  -f-  •  •  • 
die  Coefficienten 

n 

(3)  c^  =  -     /(cos Co)  cosmodo 

0 
bestimmt  werden.    Setzen  wir  die  Reihe  (1)  ein,  so  ergiebt  sich 


Cm  =  —      ^^  ancosmcöcos^odo 


5    n  =  0 


TT 

00 


cos  m  o  cos**  odo, 

n=0 


Durch  die  zweite  von  diesen  Formeln  ist  Cm  durch  eine  un- 
endliche Reihe  ausgedrückt,  in  der  nach  §.  66  (9)  alle  Glieder 
verschwinden,  in  denen  n  <^  m  oder  n  —  m  ungerade  ist.  Setzen 
wir  also  n  =  m  -|-  2v,  so  durchläuft  v  alle  Werthe  0,  1,  2,  ... 
und  wir  erhalten,  wenn  wir  aus  §.  66  (9)  den  Werth 

7t 

/       \       m4.9v     ^              ^          J7(m4-2v) 
cos(mc})  cos'^  +  ^^oacö  =  tt-tt^  „  .  .  ^t  / v^—\ 


n 

\ 


0 

einsetzen: 


00 


(4)  c„  =  2 


^^  2"»  +  «'  77(1/)  J2(»n  +  V) 
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Wir  wollen  dies  auf  den  Fall 

/(cos  Gl)  ==  e»'««>»" 

anwenden,   worin  x  eine  Variable  sein  soll.    In  diesem  Falle  ist 
nach  der  bekannten  Reihenentwickelung  für  die  Exponentialreihe 

''••  =  7T(tö' 

und  es  ergiebt  sich  aus  (4) 

I) 


e„  JI(v)  JT(m  +  v) 


v  =  0 


§.  68. 
Die  Bessel'schen  Functionen. 

Unter  dem  Namen  Bessel'sche  Functionen  führen  wir 
eine  unbegrenzte  Reihe  von  Functionen  ein,  die  wir  durch  die 
unendlichen  Reihen 

0 


(1)       Mo=)  =  ^^n{v)n{n  +  W    «  =  0,1,2,... 

definiren,  so  dass  also  in  der  Formel  (5)  des  vorigen  Paragraphen 

(2)  c„,  =  2i^J„,{x) 

wird.     Die  Reihen  für  Jn{x)  lassen   sich  in   ausführlicher  Form 
auch  so  darstellen: 

(3)  Jn{x)  = 

x^ 


-J^ (1 ^!_  . 

.4  ...  2n   l         2.2n  +  2  ^ 


2.4...2nl         2.2n  +  2    '     2.4.2w -f  2  .2w  +  4 
und  beispielsweise 
(4)  e7o(a:)=l-^+        ^' 


2.2    '    2.4.2.4 
wofür  wir  auch  J{x)  setzen,  und 

(5)  e7,(:.)  =  |-,^+         ^' 


2         2.2.4    '    2.2.4.4.6 

Diese  Reihen  sind,  wie  der  Vergleich  mit  den  bekannten 
Potenzreihen  für  e*,  sina?,  cosa?  ...  lehrt,  für  alle  reellen  und 
complexen  Werthe  von  x  convergent,  und  zwar  um  so  besser, 
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je  grösser  der  Index  n  ist.    Sie  definiren  also  analytische  Func- 
tionen der  complexen  Variablen  x. 

Aus  (2)  erhält  man  einen  Ausdruck  für  die  BesseTschen 
Functionen  durch  bestimmte  Integrale,  den  wir  jetzt  noch  ab- 
leiten wollen.    Es  ist  nämlich  mit  Rücksicht  auf  (2)  und  §.  67  (3) 

7t 


-  I  e»*^«»«*"cosnc}d(ij  =  i^Jn{x), 


0 

Wenn  man  hierin 

2  cos  n  Gl  =  e**«*"  +  e-»«" 
setzt,  so  folgt 


n  n 


0  0    . 

wofür  man  auch,  wenn  man  im  zweiten  der  beiden  Integrale  —  o 
für  o  substituirt,  setzen  kann 

+  7t 

(6)  i^Jn(x)  =  Y-  U*^*^*''"'^"*"^^». 


—  7t 


Da  hier  unter  dem  Integralzeichen  eine  Function  mit  der 
Periode  2  n  steht,  so  kann  das  Integrationsintervall  ( —  jr,  -\-  sr) 
durch  irgend  ein  anderes  Intervall  von  der  Grösse  2ä  ersetzt 
werden.  Substituirt  man  dann  noch  ä/2  —  gj  für  o  und  be- 
achtet, dass 


ist,  so  ergiebt  sich 


7t  % 

•-  2 


■\-7t 


(7)  Jn{x)  =  ö"  I  e»(*»^"'-'»**>do. 


—  7t 


Setzt  man  darin 
ß»(a;8inco— ncü)  --  cos (ic siu o  —  wo)  -|-  i sin (ü? siu ©  —  no), 

so  verschwindet  auf  der  rechten  Seite  der  imaginäre  Theil,  und 
es  bleibt 

Jn{x)  =  -^      cos(a:sino  —  no)  dco 

—  7t 

(8) 

=  —      cos(a;sinca  —  not)  det. 
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Dies  ist  die  gesuchte  Darstellung  von  Jnipo)  durch  ein   be- 
stimmtes Integral. 

Daraus  speciell  für  n  =  0 


J(x)  =  —  I  cos  (^  sin  Gl)  d  Gl, 


0 

wofür  man  auch  setzen  kann 


a 


(9)  J(x)  =  —  I  cos(a:sincö)  do. 


§.  69. 

Relationen  zwischen  den  Besserschen  Functionen  ver- 
schiedener Ordnung  und  die  Differentialgleichung  für 

die  Bessel'schen  Functionen. 

Die  Bessel'schen  Functionen,  wie  sie  im  vorigen  Para- 
graphen definirt  sind,  haben,  wie  schon  die  Reihenentwickelungen 
zeigen,  mannigfache  Analogien  mit  den  trigonometrischen  Func- 
tionen, und  in  physikalischen  Anwendungen  spielen  sie  vielfach 
eine  ähnliche  Rolle.  Aehnlich  wie  die  trigonometrischen  Func- 
tionen bei  der  Integration  von  linearen  Differentialgleichungen 
mit  Constanten  Coefficienten  auftreten,  so  sind  die  Bessel'schen 
Functionen  Integrale  von  gewissen  einfachen  linearen  Differential- 
gleichungen mit  veränderlichen  Coefficienten,  die  in  vielen  physi- 
kalischen Problemen  vorkommen.  Indem  wir  diese  Differential- 
gleichung ableiten,  erhalten  wir  zugleich  einige  wichtige  Re- 
cursionsformeln  für  die  Bessel'schen  Functionen. 

Es  ist  nach  der  Definition  §.  68  (1) 

/^\n+2i'-  1 

i  »(-!)' (IT"'" 

(2)  ./„+i(a;)=^  ^^^ 


^^JT(r)J7(«+v+l)' 
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oder,  wenn  wir  in  den  letzten  Formeln  v  —  1  an  Stelle  von  v 
setzen ,  so  dass  die  Summation  von  v  =  1  bis  v  =  oo  zu  er- 
strecken ist: 

(3)  J„^^ix)  =  -  2  n{v-l)n{n-{-vy 

Hiernach  bilden   wir  durch   Addition    von   (1)  und   (3)  und 
Benutzung  der  Formel 

nn(n  —  1)  =  n(n) 

(/jQ\n-\-2v—l 

un^i  -r  ^n+1  =  y^j     n{n--r)  ^  "* ^^  n{v)n(n-\-v) 

I) 


«  fri  n(y)  n{n  +  V) 


Vz^O 


und  folglich  nach  der  Definition  von  Jn  die  erste  Recursions- 
formefl 

2  71 
(4)  —r  Jn{3C)  =  Jn-l(x)  -\-  J^^l{x), 

X 

eine  Formel,  die  für  jedes  positive  n  gilt,  aber  für  w  =  0  nach 
unseren  bisherigen  Definitionen  nicht  mehr  anwendbar  ist,  es  sei 
denn,  dass  man  e/Li  =  —  Ji  setzen  wollte. 

Wenn  wir   ferner   (3)  von   (1)   subtrahiren,    so   findet  man 
ebenso : 

d„-i      ''»+^  —  \2j       n{n  —  l)'^^^         n(y)n{n-\-v) 


(v^n  +  ir  —  l 


Andererseits  ist  aber  nach  §.  68  (1) 

dx        2  ^^  77  (v)  7T(n  -[-  v) 

und  es  ergiebt  sich 
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(5)  2  ^  =  ^-^  -  '^"+»' 

was  die  zweite  ßecursionsformel  ist. 

Auch  diese  Formel  ist  für  w  =  0  nicht  mehr  ohne  weiteres 
anwendbar.  Man  findet  aber  durch  Differentiation  der  Reihe 
§.  68  (4)  unmittelbar 

(«)  Ti  =  -^^  (-)' 

und  auch  diese  Formel  ist  in  (5)  enthalten,  wenn  man«7_i  =  —  J^ 
setzt. 

Nun  können  wir  durch  einfache  Elimination  eine  lineare 
Differentialgleichung  zweiter  Ordnung  ableiten,  der  die  Function 
J^  genügt. 

Wenn  wir  in  (4)  und  (5)  w  in  w  —  1  verwandeln,  so  folgt 


2(«-l)   T         _r  .7 

~ «/fi  — 1    —   «^n— 2  -p  «'f 


(7)  ^  ^n  — 1    —  ^n— 2  -f    «'n? 

(8)  2        ^^  =  t/n-a  —  Jn, 

und  wir  haben  so  vier  Gleichungen,  aus  denen  Jn-%^  «^n— 1>  «^n+i 
zu  eliminiren  sini  Wenn  wir  (4)  und  (5)  addiren,  dagegen  (7) 
und  (8)  subtrahiren,  so  sind  bereits  Jn+i  und  J«— 2  eliminirt, 
und  es  ergeben  sich  die  beiden  Gleichungen 

und 

"»)      %^ = ^  ■'-  -  •'". 

wofür  man  mit  Benutzung  von  (9)  auch  setzen  kann 
dfe/n-i  _  n  —  l  dJn     ,    /  n  (n  —  1)  \ 

l  ^^^^     ~d":r"  -  ^"  d^  +  V — ^^         V  ••' 

femer  durch  Differentiation  von  (9) 

da;     ~  dx^  ^  X  Itx  ""  ^    "' 

und  wenn  man  dies  in  (11)  einsetzt,  so  folgt  die  gesuchte 
Differentialgleichung 

^    ^  dx^  ^  X  dx    ^    \         x^t 

Biemann-VTeber,   ?artielle  Differeotialgleichungen.  -^-^ 
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Diese  Gleichung  gilt  auch  noch  für  n  =  0,  wofür  sie  die 
Form  annimmt 

(13)  ^+1^+J=0. 

Der  Differentialgleichung  (12)  lässt  sich  eine  für  manche 
Zwecke  geeignetere  Form  geben,  die  man  leicht  durch  Differen- 
tiation bestätigt: 

(")      '^%^  +  (.  -  *-^^)  V5  M-y  =  0. 

und  für  n  =  0 

(>')  ^^@^  +  ('  +  4^)  f'  •^(«)  =  »■ 

Aehnlich  lässt  sich  (9)  in  folgende  Form  setzen 

(16)         .  ^^  =  .»/„_.(.), 

und  wenn  man  in  (10)  n  durch  n  -f-  1  ersetzt, 
/-.rrx  dx-^Jnix)  ^  T       .  . 

^^^^  — d^r^  ^  ~  ^^^«+i(^)' 

von  denen  (17)  auch  noch  für  w  =  0  gilt,  (16)  aber  wieder  nur 
unter  der  Voraussetzung,  dass  eTLi  =  —  Ji  gesetzt  wird. 

§.  70. 
Integralformeln  für  die  Bessel'schen  Functionen. 

Eine  Reihe  wichtiger  Theoreme  über  die  Bessel'schen 
Functionen  ergiebt  sich  aus  der  folgenden  Betrachtung.  Wenn 
u  und  V  Lösungen  der  beiden  Differentialgleichungen 

d^u    ,  ^ 

d^  +  ^"  =  ^ 

sind,  worin  (p  und  ^  irgend  welche  Functionen  von  x  sein  können, 
so  erhält  man,  wenn  man  diese  Gleichungen  mit  v  und  u  multi- 
plicirt  und  subtrahirt: 

und  wenn  man  die  Identität 
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d^u  d^v         d   /    du  dv 


V  -;-rr  —   U 


d   /    du dv\ 

dx\    dx  dx) 


51 

ti- 


dx^  dx^ 

benutzt,  so  erhält  mau  das  folgende  Theorem: 

Sind    u   und    v    Lösungen    der    Differential- 
gleichungen (1),  so  ist 

I.  t;  -= u  -j—  =  \  {if  —  (p)uvdx  -^-  const. 

(*  X  CLX  j 

Setzt  man  hierin  irgend  zwei  Werthe  von  x  ein  und  sub- 
trahirt  die  entstandenen  Resultate  von  einander,  so  fällt  rechts 
die  Constante  heraus,  und  es  bleibt  ein  bestimmtes  Integral. 

Hiervon  machen  wir  zunächst  die  folgende  Anwendung. 

Wir  setzen: 

worin  a,  ß  von  x  unabhängig,  sonst  aber  beliebige,  auch  ver- 
änderliche, von  Null  verschiedene  Grössen  sind.  Dann  ergiebt 
sich  aus  §.  69  (14) 

4  n2  —  1  ,        ^.        4  n2  —  1 

1/;  —  9?  =  /32  —  «2, 
Die  linke  Seite  der  Formel  (2)  wird  jetzt 

(3)  «(/.(^.)^J^>_^.(.«)f^^)), 

und  es  ist  nach  §.69  (10)  (wenn  darin  n  in  n  -|-  1  und  x  in  ax 
und  ßx  verwandelt  wird) 

^^       =  -  Jn(ccx)  —  aJn+i(a:r), 

'-^  =  lMßx)-ßJ.,.(ßx)^ 
woraus  sich  für  (3)  der  Ausdruck  ergiebt 

X  [ßJn{O0X)JnJ^l(ßx)   —  aJn{ßx)Jn^i(ax)], 

Nimmt  man    daher  die  Formel   (2)   zwischen  den  Grenzen 
0  und  1,  so  folgt 

II.  ßJn{pi)Jn^l{ß)  -  ae7„(^)  Jn+i(a) 

1 

=    (j32  —  «2)        xJn{(X.x)Jn{ßx)dx. 

0 

U* 


/ 
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Diese  Formel  gilt  auch  noch,  wenn  eine  der  beiden  Grössen 
a,  /3,  etwa  ß  =  0  ist.  Denn  ist  w  >  0,  so  verschwinden  beide 
Seiten  von  II.  und  für  n  =  0  erhält  man 

1  a 

III.  aJi(a)  =  «2      xJQ(ax)dx  =  I  xJo{x)dx^ 

0  0 

was  sich  unmittelbar  durch  Integration  von  §.  69  (16)  für  n  =  1 
verificiren  lässt. 

Wenn  ß  =  oo  wird,  so  wird  die  Relation  IL  eine  Identität. 
Wenn  man  aber  zunächst  in  Bezug  auf  ß  diflferentiirt,  und  dann 
ß  =  cc  setzt,  so  ergiebt  sich  eine  weitere  Relation: 

IV.  e7n(a)  J;»+i(a)  +  a[Jn(a) e7n+i(a)  --  J^(a)e7n  +  i  («)] 

1 
=  2a  I  xJn(uxy  dx, 

0 

Diese  Relationen  finden  mannigfache  Anwendungen.  Wir 
wollen  sie  zunächst  dazu  anwenden,  die  Wurzeln  der  trans- 
cendenten  Gleichungen 

Jn(x)  =  0, 

die  wir  auch  kurz  die  Wurzeln  der  Functionen  Jn  nennen, 
zu  discutiren. 

§.  71. 
Die  Wurzeln  von  Jn. 

Ueber  die  Wurzeln  von  J"„  können  wir  zunächst  Folgendes 
aussagen: 

1.  Der  Werth  x  =  0  ist  eine  Wurzel  von  jeder  der 
Functionen  Jn?  niit  Ausnahme  von  Jq^  und  es  ist 
e/o  (0)  =  1. 

Dies  folgt  unmittelbar  aus  den  Entwickelungen  §.  68  (3),  (4). 
Ebenso : 

2.  Ist  a  eine  Wurzel  von  J^?  so  ist  auch  —  a  eine 
Wurzel  derselben  Function. 

3.  Jnioo)  hat  keine  rein  imaginären  Wurzeln. 
Denn  setzen  wir  x  =  ib^  worin  b  eine  nicht  verschwindende 
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reelle  Grösse  ist,  so  erhält  die  Reihe  §.  68  (3)  lauter  Glieder 
von  demselben  Vorzeichen,  und  kann  also  nicht  verschwinden. 

4.  J„  hat  keine  complexen  Wurzeln. 

Denn  wenn  a  -{-  bi  eine  complexe  Wurzel  wäre,  also 
/„(a  -|-  6i)  =  0,  so  müsste,  da  die  CoefBcienten  in  der  Ent- 
wickelung  von  J{x)  alle  reell  sind,  auch  Jn{a  —  fei)  =  0  sein. 
Wenn  aber  a  und  fe  beide  von  Null  verschieden  sind,  so  ist 
(a  -^  hiy  —  (a  —  hiy  gleichfalls  von  Null  verschieden.  Setzen 
wir  lerner 

^«[(a  4-  6i)^]  =U-\-iV,    Jn{(a  —  bi)x]  =  ü  -iV, 

worin   C7,  V  für  ein  reelles  x  reell  sind,  so  ist 

Jn[{a  +  bi)x]JnKa  -  bi)x]  =  U^  +  V^ 

also  wesentlich  positiv. 

Setzen  wir  daher  in  der  Formel  §.  70,  IL 

a  =  a  +  6i,    ß  =  a  —  b%    j;,(a)  =  0,     Jn(ß)  =  0, 

so  folgt 

1 

x{U^-^V^)dx  =  0, 

0 

und    dies    ist    unmöglich,    da    ü  und    V  nicht    identisch    ver- 
schwinden. 

Wir  haben  uns  also  in  der  Folge  nur  noch  mit  den  reellen 
positiven  Wurzeln  von  «7»  zu  befassen. 

5.  Zwei  auf  einander  folgende  Jn^  wie  Jn  und 
Jn^it  haben  keine  gemeinschaftliche  Wurzel. 

Uenn  wäre  ß  eine  solche  gemeinschaftliche  Wurzel,  so 
würde  aus  §.  70,  II.  für  jedes  beliebige  a  folgen: 

1 

xJn(ux)Jn{ßx)dx  =  0. 
0 

Dass  dies  aber  unmöglich  ist,  erkennt  man,  wenn  man  cc 
in  ß  übergehen  lässt. 

Aus  den  Formeln  §.  69  (16)  oder  (17)  ergiebt  sich  hieraus 
noch  als  CoroUar: 

6.  Keine  Function  Jn  hat  mit  ihrer  Derivirten 
eine  positive  Wurzel  gemein  (a;  =  0  ist  eine  mehr- 
fache Wurzel  von*  Ji,,  sobald  w  >>  1  ist). 


1 

I 


1 

I 
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Bedeuten  a  und  ß  zwei  der  Grösse  nach  auf  einander  fol- 
gende positive  Wurzeln  von  Jn^  so  können  wir  uns  y  =  x*^Jn(x) 
als  Ordinate  einer  Curve  darstellen,  die  in  den  Punkten  a,  ß 
durch  die  Abscissenaxe  geht.  Es  folgt  daraus,  dass  der  Difife- 
rentialquotient  y'  zwischen  a  und  ß  mindestens  einmal  Null  wird 
oder  mit  Rücksicht  auf  §.  69  (16),  dass  in  diesem  Intervall 
mindestens  eine  Wurzel  von  Jn— i  liegt.    Ebenso  aber  schliessen 

wir  aus    S.    69    (17),     dass 

Fiff    33  ö  \      / ' 

^'     *  in  demselben  Intervall  eine 

Wurzel  von  eT^+i  liegt,  und 
aus  der  Combination  dieser 
beiden  Ergebnisse  ersieht 
man,  dass  auch  nur  je 
eine  Wurzel  von  Jn-i  und  Jn+i  im  Intervall  liegt.  Denn 
angenommen,  es  liegen  in  dem  Intervall  zwei  Wurzeln  von 
e7n_i,  etwa  «',  ß\  so  müsste  nach  dem  zweiten  Satze  in  dem 
Intervall  («',  ß')  auch  eine  Wurzel  von  J»  liegen,  was  der  An- 
nahme widerspricht,  dass  oc  und  ß  zwei  auf  einander  folgende 
Wurzeln  von  Jn  seien.    Aehnlich  schliesst  man  für  Jn  +  i-     Also: 

7.  Zwischen  zwei  auf  einander  folgenden  posi- 
tiven Wurzein  von  Jn  liegt  eine  und  nur  eine 
Wurzel  sowohl  von  Jn+i  als  von  Jn-i. 

Auf  n  =  0  angewandt,  ergiebt  sich  natürlich  nur,  dass 
zwischen  zwei  auf  einander  folgenden  Wurzeln  von  Jq  eine  und 
nur  eine  Wurzel  von  J^  liegt. 

Ist  a„  die  kleinste  positive  Wurzel  von  eTn,  so  kann  man, 
wenn  w  >  0  ist,  aus  §.  69  (16)  schliessen,  dass  zwischen  0  und 
«n  eine  Wurzel  von  Jn-i  liegt,  und  aus  7.  folgt,  dass  es  nur 
eine  sein  kann  und  also  die  kleinste  positive  Wurzel  «n-i  von 
Jn—i  sein  muss.    Also  haben  wir  noch  den  Satz: 

8.  Die  kleinsten  positiven  Wurzeln  «n  von  J„ 
wachsen  mit  n  zugleich.  Zwischen  0  und  a„ 
liegt  nur  die   eine  Wurzel  a»-i  von  J„_i. 

Dass  die  Wurzeln  von  Jn  mit  n  ins  Unendliche  wachsen, 
ersieht  man  aus  der  Reihe 

x^         _.  x^ 


2.2n-\-2    '    2.4.2w  +  2.2n-f4      ' 

die  sich  für  jedes  endliche  x  mit  unendlich  wachsendem  n  der 
Grenze  1  nähert. 
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Hiemach    erhalten   wir    folgendes  Bild   von    der  Lage  der 
Wurzeln  von  Ji,.    Es  seien 

«,  «',  a",  «"'  . . . 

die  der  Grösse  nach  geordneten  Wurzeln  von  Jq? 

«1?  «1»  «1?  «1   . .  . 
die  in  gleicher  Weise  geordneten  Wurzeln  von  Ji,  dann  ist 

a  <  «1  <C  «'  <C  ^  <  et'  <  «1  <  •  •  •  > 
und  Entsprechendes  gilt  für  die  Wurzeln  von  J,: 

«1  <C  «a  <C  «i  <;  «i  <;  ai'  <;  ofti'  <  •  •  • 

und  ebenso  für  die  höheren  Jn- 

Endlich  können  wir  noch  über  die  Wurzeln  von  Jq{x)  einen 
Schloss  machen. 

Wir  setzen  in  der  Formel  §.  70  (1)  und  (2) 

u  =  ^xJq  (x\       V  =  sin(a:  —  a), 

worin  a  eine  positive  oder  verschwindende  Wurzel  von  YxJo{x) 
ist    Dann  ergiebt  sich 

du       .r  dJo{x)    ,      1      T  /  \      <^v  /  \ 

--  =  yx       ,^      H 7=  Jo  (x\     -j-  =  cos  (x  —  a) 

ax        ^         dx       ^    2\x         '     dx  ^  ' 

und  in  §.  70,  I.  ist 


4^2  '                 '                ^  4a;a 

m  setzen.     Dann    wird  diese   Formel,    wenn  wir  a  als  untere 
Grenze  nehmen 

«r  •    /            X  dJAx)    ,    sin(a;  —  «)  r  /  ^      ^r  /          \  t  /  \ 


2V 

Z 

f  sin  (a?  —  a)   7^  ,  V  , 


a 

and  wenn  man  x  —  a  =  n  setzt 


(1) 


\a  H-  nJo(a  -f  jr)  =  —  I  — TT/^—  Jo(^)<^a:. 

u 


Hieraus  folgt;  dass  Ji  (x)  nicht  in  dem  ganzen  Intervall 
(«,  a  -4-  ä),  in  dem  sin  {x  —  a)  positiv  ist,  einerlei  Zeichen  haben 
kann,  weil  sonst  die  linke  Seite  von  (1)  das  entgegengesetzte 
Vorzeichen  hätte  wie  die  rechte,  d.  h.  es  muss  zwischen  a  und 
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«  -|-  Ä  eine   zweite  Wurzel  von  J^  (x)  liegen.     Damit  ist   be- 
wiesen : 

9.  Die  Function  J"o(a;)  hat  unendlich  viele  positive 
Wurzeln.  Die  kleinste  von  ihnen  ist  kleiner 
als  Ä  und  der  Abstand  je  zweier  auf  einander 
folgender  ist  ebenfalls  kleiner  als   n. 

Nach  den  von  Hansen  berechneten  Tafeln  i)   ergiebt  sich 
für  die  kleinste  positive  Wurzel  von  Jo(x)  der  Werth 

a  =  2,4048, 

und  man  erhält  auf  zwei  Decimalstellen  genau: 

Differenz 
a  =r  2,405 
a'  =  5,520 
«"  =  8,654 
«'"  =  11,791 
a'^  =  14,931 
a^   =  18,071 


3,115 
3,134 
3,137 
3,140 
3,140 


Man  sieht,  dass  sich  die  Differenzen  wachsend  der  Grenze 
n  ziemlich   schnell  annähern. 


§.  72. 
Die  Function  S{ss). 

Der  Einfachheit  halber  betrachten  wir  jetzt  nur  noch  die 
in  Anwendungen  am  meisten  vorkommende  B  es  sei' sehe  Function 
Jq  der  Ordnung  0,  die  wir  auch  mit  J{x)  bezeichnen,  und  die 
der  Differentialgleichung  §.  69  (15) 

(^)  ^^  +  ('  +  i)  v^-'«  = » 

genügt,  die  wir  in  den  vorangehenden  Paragraphen  durch  ver- 
schiedene Ausdrücke  für  alle  endlichen,  reellen  sowohl  als  com- 
plexen,  Werthe  von  x  dargestellt  haben.    Es  drängt  sich  zunächst 


')  Abgedruckt  in  der  Schrift  von  Lommel:  „Studien  über  die 
Be 8 8 eP sehen  Functionen^.  Leipzig  1868«  Zu  erwähnen  sind  noch:  G.  Neu- 
mann,  Theorie  der  BesseP sehen  Functionen.  Leipzig  1867.  Gray  and 
Mathe  WS,  A  treatise  on  B  es  sei  Functions.     London  1895. 
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die  Frage  nach  dem  zweiten  particularen  Integral  der  Differential- 
gleichung (1)  auf.  Wir  gehen  dabei  aus  von  dem  Ausdrucke 
§.68(6): 


J(x)  =  Y-     e**'''*'*"do, 


wofür  auch 

TT 


(2)  Ji.)  =  i  I 


g-tXCOSW^ß, 


0 

gesetzt  werden  kann,  und  wenn  wir  hierin  die  Substitution 

coso  =1  —  2  s,      d(D  = 


Vs(l-s) 
machen,  so  ergiebt  sich 

^    J  Vs  (1  -  s) 
Wenn  wir  nun  eine  Function 

rTjys(i-s) 

einführen,  so  ergiebt  sich,  wenn 

(5)  2ix  =  z 

gesetzt  wird: 


f6)  Y2ix7cJ{x)  =  e   '  C/, 

und  wenn  man  dies  in  die  Gleichung  (1)  einführt,  und  die  Diffe- 
rentiation nach  X  durch  die  nach  e  ersetzt,  so  folgt  für  ü  die 
Differentialgleichung : 

Ea  ist  aber  nach  (4) 
^.d»U     dU.l„       1     }     e"ds       f     1,  „       xl 


1 
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wonach  also  die  Differentialgleichung  (7)  thatsächlich  befriedigt 
ist.  Man  sieht  aber  hieraus  noch  weiter,  dass,  sobald  z  einen 
positiven  reellen  Theil  hat,  die  Differentialgleichung  (7)  auch 
dann  noch  befriedigt  ist,  wenn  in  dem  Ausdrucke  J]  an  Stelle 
der  Grenzen  0  und  1  irgend  zwei  der  Grenzen  0,  1,  —  oo  ge- 
nommen werden,  dass  also  z.  B.  auch  die  Function 

(9)  s(.)  =  y-  J  ^ 


(l-s) 

der  Differentialgleichung  (7)  genügt,  und  wenn  man  dann  in  (6) 
an  Stelle  von  ü  die  Function  S  setzt,  so  erhält  man  ein  zweites 
particulares  Integral  der  Differentialgleichung  (1). 

Die  Function  S  {z)  betrachten  wir  also  jetzt  näher.  Wir 
formen  sie  erst  etwas  um,  indem  wir  für  —  zs  eine  neue  In- 
tegrationsvariable, die  wir  gleichfalls  mit  s  bezeichnen,  einführen, 
wodurch  sich  ergiebt 


00 


Bei  der  Integration  soll  hierin  die  Variable  s  alle  reellen 
positiven  Werthe  durchlaufen.    Zur  Bestimmung  des  Vorzeichens 

nehmen  wir  an,  dass  dabei  y^  positiv  sei,  dass  yi  -|-  sj'z  für 
s  =  0  den  Werth  -f-  1  habe  und  sich  mit  s  nach  der  Stetig- 
keit ändere,  und  dass  die  Quadratwurzel  unter  dem  Integral  (10) 
das  Product  dieser  beiden  Wurzeln  sein  soll.  Dann  hat  das 
Integral  (10)  für  jedes  z  einen  völlig  bestimmten  Werth,  aus- 
genommen für  ein  reelles  negatives  z^  wofür  zwei  ver- 
schiedene Werthe  möglich  sind,  nämlich 


—  z 


(11)        S{z)  =  -=  j- 

wenn  jetzt  die  Wurzeln  alle  positiv  genommen  sind. 

Will  man  also  S{z)  zu  einer  eindeutigen  Function  von  z 
machen,  so  muss  man  in  der  Ebene,  in  der  nach  §.  45  die  com- 
plexe  Variable  z  dargestellt  wird,  längs  der  Axe  der  negativen 
reellen  Zahlen  einen  Schnitt  legen,  dessen  beide  Seiten  wir  als 
die  positive  und  die  negative  unterscheiden  wollen,  an  dem 


§.  72. 


Die  Function  S(z)» 
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jeder  der  beiden  Werthe  (11)  stattfinden  kann.    Ausserhalb  dieses 
Schnittes  ist  dann  die  Function  8(z)  überall  eindeutig  und  stetig 


Flg.  34. 


-X 


-a 


bestimmt,  und  je  nachdem 
man  sich  von  der  positiven 
oder  von  der  negativen 
Seite  her  dem  Schnitte 
nähert,  erhält  man  den 
einen  oder  den  anderen 
der  Werthe  (11).  Wenn 
wir  nämUch  0  =  —  a-\-bi 
setzen,  a  reell  imd  positiv 
und  b  auf  der  positiven 
Seite  des  Schnittes  positiv,  auf  der  negativen  negativ  annehmen, 

femer 

a  —  s  =  r  cos  -&, 

setzen  (s.  Fig.  34),  so  ist,  wenn 

1.    s  <  a,    6  >>  0 : 


b  =  rsind' 


n 


0<^<2, 


2.    $:>  a,    6  >  0 : 


n 


-  <  ^  <  ;r, 


und  -ö"  nähert  sich,  wenn  sich  b  von  positiven  Werthen  her  der 
Grenze  Null  nähert,  im  Falle  1.  dem  Werthe  0,  im  Falle  2.  dem 
Werthe  %,    Es  ist  dann  weiter 


f 


^a  —  s  —  bi 

~      Va  —  biT  "" 


y  r  (  cos  ^  —  t  sin  -  j 


'^a  —  bi 


und  hierin  muss,  da  die  Quadratwurzel  für  5  =  0  in  -|- 1  über- 
gehen soll,  die  yla  —  bi  so  genommen  werden,  dass  sie  für  6  =  0 
in  den  positiven  Werth  yä  übergeht,  wenn  ^  positiv  genommen 
wird.  Lassen  wir  also  b  von  positiven  Werthen  in  Null  über- 
gehen, so  wird 


1.    5  < 


2.    s  > 


_}la  —  s 

V«  ' 


1+ 


mit  positiven  Zeichen  der  Quadratwurzeln.  Ebenso  aber  kann 
man  schliessen,  dass,  wenn  h  von  negativen  Werthen  her  in  Null 
tibergeht,  im  zweiten  Falle  —  i  an  Stelle  von  i  zu  treten  hat. 
Daraus  ergiebt  sich: 
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In  der  Formel  (14)  gilt  das  obere  oder  das 
untere  Zeichen,  je  nachdem  man  sich  von  der 
positiven  oder  der  negativen  Seite  her  dem 
Schnitte  nähert. 


§.  73. 

Darstellung   der  Bessel'schen  Functionen  durch   die 

Function  8(is;). 

Mit  Hülfe  der  Function  S(z)  lässt  sich  zunächst  die  Diffe- 
rentialgleichung der  Besser  sehen  Function  J  vollständig  inte- 
griren,  d.  h.  es  lässt  sich  auch  das  zweite  particulare  Integral 
linden.    Diese  Gleichung  lautet  nach  §.  69  (13) 

und  hat  als  erstes  particulares  Integral  die  Function  J",  die  sich 
nach  §.  72  (3)  in  der  Form  darstellen  lässt: 

1 

(2)  J(x)  = -=, 

ein  Ausdruck,  der  für  alle  complexen  Werthe  von  x  gilt.  Nach 
dem  im  vorigen  Paragraphen  Bewiesenen  ist  aber  ein  zweites 
davon  verschiedenes  Integral  von  (1) 

0 

(3)  0  = =    .  S(2ix\ 

^  ^  ^     J   V—  s  (1  —  s)       ]f2ix^ 


00 


Diese  Function  ist  aber  nicht  mehr  in  der  ganzen  a?- Ebene 
eindeutig,  sondern  sie  hat  da,  wo  is  =  2ix  negativ,  also  x  positiv 
imaginär  ist,  die  oben  festgestellten  beiden  verschiedenen  Werthe 
§.  72  (11).  Wir  geben  dieser  Formel  noch  eine  etwas  andere 
Gestalt.  Ist  is  reell  und  negativ,  so  ergiebt  sich  durch  die  Sub- 
stitution —  S;^,  —  :sds  für  s  und  ds: 


—  X 


C        e-^ds  ,y f       e^'ds  ,/ 2  j/^N 

worin  y —  IS  positiv  ist;  und  durch  die  Substitution  s  —  0  für  s 
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OD  _  00 


f  e-'ds  f        e-'ds  ^r     o/       x 


und  es  ergiebt  sich  aus  §.  72  (11) 

(4)  S{z)  =  V=r^eV(^)  +  ie-SC-  ^ 

Hierin  ist  unter  S  {z)  der  Werth  zu  verstehen,  den  die 
Function  8  annimmt,  wenn  man  sich  von  der  positiv  imagi- 
nären Seite  her  dem  negativen  reellen  Werthe  z  annähert.  Nach 
§.  49  gilt  aber  die  Formel  (4)  auch  für  complexe  Werthe  z^  so- 
weit die  darin  vorkommenden  Functionen  stetig  sind.  Die  Func- 
tion J  hat  aber  überhaupt  keine  ünstetigkeit,  während  die  Func- 
tionen S  (z)  und  8  ( —  z)  nur  beim  Ueberschreiten  der  reellen 
Axe,  und  zwar  die  erste  auf  der  negativen,  die  zweite  auf  der 
positiven  Seite,  unstetig  werden.  Demnach  gilt  die  Formel  (4) 
für  alle  z  mit  positivem  imaginärem  Bestandtheile. 

Führt  man  wieder  x  durch  die  Formel  z  =  2ix  ein,  so  gilt 
also  die  Formel  (4)  in  der  Halbebene,  in  der  x  eiuen  positiven 
reellen  Theil  hat 

Um  die  Quadratwurzel  richtig  zu  bestimmen,  setzen  wir 

x=Qeiv^    p>0,    — |<g?<|. 
Dann  ist 

—  z  =  2Qe^      *A    V^^  =  /2^e'  e   *    =  f2^e  *  , 

worin  ^x  einen  positiven  reellen  Bestandtheil  hat,  und  es 
ergiebt  sich  aus  (4) 

(5)  i2^J(x)  =  e"^""''^^  S{2ix)  +  e^"""^^  S(—  2ix\ 

eine  Formel,  die  gültig  ist,  so  lange  x  einen  positiven  reellen 

Bestandtheil    hat,    wenn    \2:tx    so    genommen    wird,    dass    es 
ebenfalls  einen  positiven  reellen  Bestandtheil  hat. 

Da  nun  hier  jeder  der  beiden  Bestandtheile  auf  der  rechten 
Seite  der  Differentialgleichung  §.  72  (1)  genügt,  so  können  wir 
als  Bessel'sche  Functionen  zweiter  Art,  d.  h.  als  zweites 
particulares  Integral  der  Differentialgleichung  für  die  Function 
J  eine  Function  K{x)  definiren  durch 
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Achter  Abschnitt. 


§.  73.. 


(6)     i]l2nxK(x)  =  e     ^      *^ S{2ix)  —  e^     *^ S  {—  2ix). 

Wenn  x  reell  und  positiv  ist,  kann  man  diesen  Ausdrücken 
für  die  Function  J(x)  und  K{x)  eine  elegante  Gestalt  geben. 
Wir  gehen  aus  von  der  Definition  §.  72  (10): 


(7) 


und  setzen  darin 


(8) 


0/0  ■  \        1    r         e^'ds 


^  =  I  -  1, 

tx 

*    tx  ' 


Nehmen  wir  x  reell  und  positiv  an,  und  lassen  |  reell  von 
1  bis  00  gehen,  so  geht  s  durch  rein  imaginäre  Werthe  von  0 
bis  ^oo.  Nun  war  zwar  in  (7)  s  reell  genommen;  aber  mit  An- 
wendung der  Sätze  über  die  Integration  auf  complexem  Wege 


Fig.  35. 


(§.  47)  kann  man  auch  für  s  den  Inte- 
grationsweg   von   0    bis    i  oo     wählen. 
Denn  in  dem  Kreisquadranten  0,   oo, 
^  00     in    der    Ebene    der    complexen 
Variablen  s  hat  die  Function,    die  in 
(7)    unter  dem  Integralzeichen   steht, 
keinen  Unstetigkeitspunkt,   und  folg- 
lich   ist     das    über    die    Begrenzung 
dieses    Quadranten    genommene   Inte- 
gral gleich  Null. 
Es   verschwindet  aber    ferner   das    über   die  Kreislinie  ge- 
nommene Integral,  wenn  der  Radius  unendlich  wird,  und  folglich 
können  die  beiden  Integrationswege  0,  oo  und  0,  i  oo  durch  ein- 
ander ersetzt  werden.    Nun  ist  nach  (8)  auf  der  Linie  0,  i  oo 


7t  i 


Y's  =  e'  V^  VI— 1, 


i^y^  +  2fe  =  >'^Tr, 


ds  =  ixd^^ 
und  es  ergiebt  sich  also  aus  (7) 
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1        ' 

und  wenn  man  t  in  — i  verwandelt: 

f  ^  J  Vs^  —  1 

Setzt  man  dies  in  (5)  und  (6)  ein,  so  erhält  man 


00 


(9) 


VF^n 


«    ^«=^Jrr7r^=l^'W+-i) 


§.  74. 
Pptenzentwickelung  für  die  Function  S{0). 

Die  durch  das  Integral  §.  72  (10)  definirte  Function  8(0): 

—      _  f  _^~'^5 

nähert  sich  für  ein  unendlich  wachsendes  0  dem  Grenzwerthe  1 
{%  12),  und  der  erste  Diflerentialquotient  von  8(0)  nach  0  wird 
für  ein  unendlich  grosses  0  unendlich  klein. 

Für  js  =  0  erhält  8(0)  den  unbestimmten  Ausdruck  0  X  qo\ 
Eine  partielle  Integration  giebt  uns  aber  Aufschluss  über  das 
Verhalten  der  Function  für  0=^0. 

Man  erhält  nämlich  durch  DiflFerentiation  noch  s: 

d[a-nog(V7+ V^  +  s)] 

=  -  ^Mog  (V^  +  V7+i )  d s  +  —^^^^ , 

2  \s  {z  -f-  s) 

und  daraus  durch  Integration  zwischen  den  Grenzen  0  und  00: 
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(2)    log^  =  2  fe-iog  (V^  +  yIVT's)  ds  -  \-fliL=. 

Ist  a  reell  und  positiv,  so  sind  die  Logarithmen  hier  reell 
zu  nehmen.  Dadurch  sind  sie  durch  die  Stetigkeit  in  der  ganzen 
jgr-Ebene  bis  an  den  längs  der  negativen  reellen  Axe  verlaufenden 
Schnitt  eindeutig  bestimmt. 

Wenn  is  in  Null  übergeht,  so  wird 

•0  00 

2I  e-«log(V7  +  Vigf  +  s)  d5  =  [  e-'log4sds  =  21og2  —  (7, 
0  0 

worin  C  die  Euler'sche  Constante  0,577...  bedeutet  [§.23(13)], 
und  wir  erhalten  also  aus  (1)  und  (2)  das  Theorem 


s  I  fj 


(3)  Um     ^-SW  +  log;^ 


=  2log2  —  C, 


Diese  Grenzbestimmung  bahnt  uns  den  Weg  zu  einer  neuen 
Entwickelung  der  Function  S  {x)  und  damit  also  auch  der 
Bessel'schen  Functionen  J(x)  und  K(x).  Diese  sind  nämlich 
Lösungen  der  Differentialgleichung 

die  durch  die  Function 

befriedigt  wird.    Um  die  Gleichung  (4)  allgemein  zu  integriren, 
machen  wir  den  Ansatz 


(6)       ^(x)  =  Jix)  ^ogx-±  tgfi  (ly 


worin  die  unbestimmten  Coefficienten  Cv  so  zu  bestimmen  sind, 
dass  die  Differentialgleichung  (4)  durch  (6)  befriedigt  wird.  Durch. 
Differentiation  von  (6)  ergiebt  sich 


,-.     dO       dJ .  ,    1    T/  X       ^  {—lyvcv  /icV-' 


oder,  wenn  man  durch  x  dividirt,  und  dann  unter  dem  Summen- 
zeichen V  durch  V  -\-  \  ersetzt: 
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l  d0       l  dJ .  ,     1    T/  N 


^  2  ;f;{n(r)«(v+l)VV    ' 


and  durch  nochmalige  Differentiation  von  (7) 

.-,  d*0       d»J,  .    2  dJ        l    Tf  \ 

1  y.  (—  iyc,+t(2v  -\-  1)  /xV 

y=0 


1  ^  (—  l)'c>.n(2r  +  1)   /x Y 
"^2.4i         n(y)Hv+l)         V2; 


Addirt  man  (6),  (8),  (9),  so  ergiebt  sich,  da  J  der  Differential- 
gleichung (4)  genügt,  für  die  Cr  die  Bedingung 


(10)         2  d£      ^  (-  ly  (c,^,  -  Cr)  /xy '  _ 


Andererseits  erhält  man  aus  (5) 
(in  2  dJ  _  _  ^       (~iy        /iV' 

und  die  Vergleichung  von  (10)  und  (11)  ergiebt 

(12)  c,+a  — c.  =—j~j, 
woraus  man  allgemein  schliesst 

(13)  c.  =  Co  + 1+^ +  -  +  ...  + ^• 

Die  so  gebildete  Reihe  (6)  ist  für  alle  Werthe  von  x  con- 
vergent,  weil  der  Coefficient  Cy  mit  unendlich  wachsendem  v  nur 
unendlich  wird,  wie  logv  [§.  23  (7)]. 

Die  Constante  Cq  bleibt  der  Natur  der  Sache  nach  un- 
bestimmt, denn  ändert  man  Cq  in  c'o^  so  tritt  zu  O  nur  ein  Glied 
der  Form  (Cq  —  Cq)  J(x)  hinzu,  was  gleichfalls  der  Differential- 
gleichung (4)  genügt. 

Nun  ist  aber  nach  §.  72  (6),  (9) 


'fj 


8(0), 


wenn  g  =z  2ix  gesetzt  wird,  gleichfalls  ein  Integral  von  (4)  und 

Riemann-Weber,  Partielle  Differentialgleichungen.  \^ 
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muss  also  in  der  Form  AO{x)  -f-  BJ{x)  darstellbar  sein.  Die 
Constante  B  können  wir  =  0  annehmen,  wenn  wir  über  c^ 
dementsprechend  verfügen.  Die  Vergleichung  des  Unendlich  von 
0{x)  und  S{z)  [Formel  (3)  und  (6)]  zeigt  dann,  dass  Ä  =  —  l 
sein  muss  und  man  hat  also: 


(14) 

e   ^|/jS(.) 

V  =  0 

—  log  0    /z 
n  (i;)a       U 

\2i' 

und 

aus 

der  Grenzgleichung  (3)  folgt 

(15) 

Co  = 

=  21og2  - 

§.  75. 

a 

Obere  Grenze 

für  die 

Function 

S{z). 

Es  ist  nun  weiter  zu  untersuchen,  vne  sich  die  Function 
S{z)  verhält,  wenn  z  ins  Unendliche  wächst.  Diese  Betrachtung 
bahnt  uns  den  Weg  zur  Ableitung  gewisser Reihenent Wickelungen, 
die  nach  fallenden  Potenzen  von  g  fortschreiten,  die  sich,  ob- 
wohl sie  nur  halb  convergent  sind,  zur  Berechnung  von  S{z) 
für  grosse  Werthe  von  z  eignen. 

Wir  machen  Gebrauch  von  dem  bekannten  Satze,  dass  der 
absolute  Werth  einer  Summe  zweier  complexer  Ausdrücke  seiner 
Grösse  nach  zwischen  der  Summe  und  der  Differenz  der  absoluten 
Werthe  der  Summanden  liegt,  und  dass  der  absolute  Werth  einer 
beliebigen  Summe,  also  auch  eines  Integrals,  nicht  grösser  ist, 
als  die  Summe  der  absoluten  Werthe  der  Summanden. 

Ist  also  r  der  absolute  Werth  von  z^  so  ist  der  absolute 

Werth  von  1  -| —  für  ein  positives  s  grösser  als   1 oder 

1  (je  nachdem  s  kleiner  oder  grösser  als  r  ist),  und  dem- 
nach ist  nach  §.  74  (1) 
(1)  Absoluter  Werth  von  S{z)  ^ 

»*  00 

Macht  man  die  Substitution  sr  für  s,  und  setzt 
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r  «  J  Vs(i  -  s)  r  ^  J  Vs(s  — 1) 

so  ist  also  der  absolute  Werth  von  S(js)  nicht  grösser  als  Ä-]-li. 
Wir  betrachten  zunächst  den  Ausdruck  B.  Da  in  diesem  Inte- 
gral s  immer  grösser  als  1  ist,  so  folgt 

1    ' 
und  wenn  man  s  durch  s  -j-  1  ersetzt: 


0 

also  nach  §.12 

(2) 

B  <:e-*^  <  1. 

Weniger  einfach  ist  die  Betrachtung  von  A, 
Wir  verstehen  unter  c  einen  beliebigen   echten  Bruch  und 
setzen 


_    c  ,—    1 


~  f  ^  J 77(1  —  s)      r  ^  j  v.s(i  —  s)' 

Hier  ist  nun,  da  in  dem  ersten  Integral  1  —  s  >  1  —  c, 


r^Jvs(i-s)    r^(i-t.)J    V7 


, ,        .  .  e-^'^ds 


]/n(l-c)] 


is       yi  —  c 


ds 


V«  (1  —  s)      r  ^       J  Vs  (1  —  s) 


< 


M       JVs(i-5) 


> — r  c 


und  es  ergiebt  sich  also,  dass  der  absolute  Werth  von  8(0)  kleiner 
ist  als 

1^* 
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1  +  -1=  +  V^  e— . 
yl  —  c 

Nun  hat  die  Function  '^rn  e"^^  einen  Minimalwerth  für 
r  ==  l/2c,  wie  man  leicht  durch  Differentiation  findet,  und  es 
ist  also  der  absolute  Werth  von  S{0)  kleiner  als 


V 1  —  c     r  2c 


V 

Hierin  kann  nun  c  ein  beliebiger  echter  Bruch  sein,  und 
wenn  man  c  von  0  bis  1  gehen  lässt ,  so  erhält  dieser  Ausdruck 
einen  Minimumwerth.  Es  kommt  aber  hier  nicht  auf  die  ge- 
naueste Grenzbestimmung  an,  und  es  genügt,  wenn  wir  etwa 
c  =  Ya  setzen ,  wodurch  der  vorstehende  Ausdruck  kleiner  als 
3,5  wird.    Wir  haben  also  den  Satz: 

Der  absolute  Werth  der  Function  S  {z)  liegt 
für  alle  reellen  und  imaginären  Werthe  von  z 
unter  einer  endlichen  Grenze  g^  die  kleiner  als 
3,5  ist. 


§.  76. 
Halbconvergente  Reihe  für  S(ß\ 

Die  Differentialgleichung  §.  72  (7): 

m  ^     ^^4-  ^  [7-0 

wird  befriedigt  durch 

U  =    S{8) 


und 


£r  =  .^V^j(A), 


und  folglich  sind  nach  §.  73  (4)  zwei  particulare  Lösungen  dieser 
Gleichung : 

(2)  S,  =  S{0),    S^  =  e'S(-js), 

Die  Function  8(0)  war  in  der  ganzen  ;er-Ebene  eindeutig  be- 
stimmt, und  hatte  an  der  negativen  reellen  Axe  eine  ünstetig- 
keit,  während  S( —  0)  seine  Unstetigkeit  an  der  positiven  reellen 
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Axe  hat  Für  jeden  nicht  auf  der  reellen  Axe  liegenden  Punkt 
ist  aber  sowohl  8i  als  8^  eindeutig  bestimmt  und  ändert  sich 
stetig,  80  lange  die  reelle  Axe  nicht  überschritten  wird.  Wir 
versuchen  jetzt  die  Differentialgleichung  (1)  durch  eine  nach 
fallenden  Potenzen  von  js  fortschreitende  Reihe  zu  inte- 
griren,  und  setzen,  wenn  a,  die  noch  zu  bestimmenden  Goeffi- 
cienten  sind: 


00 


f7  =  2  (-  1)'0'-»-'. 


v=0 

00  00 


v  =  l  v  =  0 


de» 

Setzt  man  dies  in  die  Differentialgleichung  ein,  so  ergiebt  sich : 

(4)  0=2  (- 1)"  [«'+!(»' +!)-«.(»'+ ly]  ^*-*. 

Man  hat  also 

_(2v+l)»  a 

ZU  setzen,  und  daraus  findet  man,  wenn  man  Uq  =  l  annimmt: 

_  (1.3  ...  21/ —  ly 
^"^       1.2  ...v. 22* 

Dafür  kann  man  auch  setzen: 

JT(2i/)2 

(5)  '*^  =  2**JT(i/)3* 

Nach  einer    schon  früher   angewandten  Formel  (§.  26)  ist 

aber  für  grosse  n  näherungsweise 

_        ,  i_ 

(6)  .77(n)  =  V2;r  6   ""n     ^ 

wobei  als  Correction  ein  sich  der  Einheit  nähernder  Factor  hin- 
zutritt, dessen  Logarithmus  kleiner  ist  als  l/12n,  und  daraus 
erhält  man  für  grosse  Werthe  von  n  den  genähert  richtigen 
Ausdruck  

/7\  ^  \ß    -••     **~^  1/2       n(logn-l) 
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ein  A.usdruck,  der  mit  unendlich  wachsendem  n  stärker  unendlich 
wird,  als  die  n*®  Potenz  jeder  endlichen  Grösse,  und  folglich  ist 
die  Reihe, (3),  die  wir  für  U  angenommen  haben,  für  jedes  end- 
liche ^  divergent. 

Um  aber  den  Ausdruck  U,  der,  wie  man  sagt,  der  Diffe- 
rentialgleichung formell  genügt,  wiewohl  er  an  sich  keine  Be- 
deutung hat,  für  die  Theorie  der  Differentialgleichung  verwerthen 
zu  können,  nehmen  wir  eine  beliebige  ganze  Zahl  n  an,  und 
setzen 


c/n  =  y!(-  lr«^'2^^ 


dUn 
dz 


n— 1 


(8)  ^  =  S  (-  !)*("  +  1)  «»  +  1^'-". 


v=0 
n 


^  =  >:  (-  i)'K^  + 1)«.^'-^ 


»  =  0 


und  hieraus  ergiebt  sich  nach  (4)  für  TJn  die  nicht  homogene 
lineare  Differentialgleichung 

/m  d^Vn  dün      ^       l      TT  /        ,N    /        .      1\^ 

Diese  Differentialgleichung  wollen  wir  nun  nach  der  Methode 
des  §.  62  [Formel  (12)]  integriren. 

Die  beiden  particularen  Integrale  der  verkürzten  Gleichung, 
die  wir  dort  mit  Vi,  v^  bezeichnet  haben,  sind  hier  Si,  S^^  und 
da  hier  a  =  —  1  ist,  so  haben  wir  nach  §.  62  (13)  und  nach  (2) 

dz        "  de 
Es  ist  also 

eine  Constante,  für  die  man  nach  §.  74  (1)  aus  0=00  den 
Werth  1  erhält ,  und  mithin  ist  /l  •=  e^  zu  setzen.  Es 
ergiebt  sich  dann,  wenn  wir  die  Integrationsvariable  mit  %  be- 
zeichnen: 
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+  ÄS{^)-{-Be'S{—^). 

Hierin  können  wir  c  beliebig  wählen;  dann  aber  sind  die 
Constanten  A^  B  durch  Un  und  S  {z)  völlig  bestimmt. 

Für  ;^  =  ±  i  00  wird  nun  ?7n  =  1 ,  S{z)  =  1 ,  e'S{—  z) 
unbestimmt;  wenn  wir  also  c  so  wählen,  dass  das  Integral  für 
jgr  =  ±  i  00  verschwindet,  so  ergiebt  sich  ^  =  1,  -B  =  0.  Wir 
setzen  nun,  je  nachdem  der  imaginäre  Theil  von  0  positiv  oder 
negativ  ist 

wobei,  wenn  z  reell  sein  sollte,  die  Wahl  des  Zeichens  beliebig 
ist,  und  lassen  t  als  Integrationsvariable  durch  reelle  positive 
Werthe  von  0  bis  00  gehen,  so  dass  S  die  reelle  Axe  nicht  über- 
schreitet   Dann  ergiebt  sich  aus  (10) 

(11)  S{z)  =ün  + 

(- 1)"  («+^)VJ  (;;=~pi  [e-*f  S(^  ±  it)  S(-^)  -  S{-z:fit)  S(^)], 

0 

und  es  kommt  jetzt  noch  darauf  an,  den  absoluten  Werth  dieses 
Integrals  in  Bezug  auf  seine  Grösse  zu  schätzen.     Setzen  wir 


mit  positivem  6,  so  ist  r  der  absolute  Werth  von  z  und  es  ist 
der  absolute  Werth  von  z  ^it^  da  h  und  t  positiv  sind: 

Va2  +  (6  +  0^  =  Vr2  -[-t^  -[.2ht  >  ^fr^^^\ 

Femer  ist  nach  dem  in  §.  75  bewiesenen  Theorem,  da  der 
absolute  Werth  von  eT**  gleich  1  ist,  der  absolute  Werth  von 

%  (fF**)8(z  ±  it)  S{—  z)  —  S(—  z  =F  it)  S{z) 

kleiner  als  2g^  (ß  <:^  3,5)  und  mithin  ist  der  absolute  Werth  des 
Fehlers,    den  man  begeht,   wenn  man   S{z)  durch   Un    ersetzt, 


kleiner  als 

00 


v(»+iMwa= 


n  +  2' 


oder,  wenn  man  t  durch  rt  ersetzt,  kleiner  als 
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Das  hierin  vorkommende  Integral  geht  durch  die  Substitu- 
tion ^  =  tg  ö  in  folgendes  über 


Ö 

und  ist  also  immer  kleiner  als  V?  jr.  Wir  finden  aber  einen 
asymptotischen  Ausdruck  für  unendlich  wachsende  n,  wenn  wir 
die  Substitution  machen 

«  y2ns 


f         df         _     1     f 


Nun  ist  bekanntlich 


2S^^^ 


lim  fl  +  — ")       =  e' 
und  folglich 

.,     C  ds  f  e-*rfs       ,/- 

.'L»J  — — -jTT  =  J  ir  =  t^' 

•VT  (1  +  17         • 

also  ist  angenähert 

0      ' 

Wenn  wir  also  endlich  in  (12)  für  a»  den  genäherten  Werth 
(7)  und  für  n  -f"  V2  das  genäherte  n  setzen,  so  ergiebt  sich  als 
asymptotischer  Werth  für  die  Fehlergrenze 

(14)  @  =  2g^€r'-(^j       . 

Dieser  Ausdruck  wird  zwar  bei  festgehaltenem  r  mit  unend- 
lich wachsendem  n  unendlich  gross.  Wenn  aber  n  <^  r  ist,  so 
kann  er  doch,  wenn  r  hinlänglich  gross  ist,  unter  einen  beliebig 
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gegebenen  Werth  herunter  gebracht  werden.    Wir  haben  daher 
das  folgende  Theorem: 

1.  Die  Entwickelung 

(15)  S(.)  _  |J        /7(v)3         (üy 

ist,  wenn  n  nicht  grösser  als  der  absolute  Werth 
r  von  <  ist,  richtig  bis  auf  einen  Fehler  von  der 
Ordnung  ®. 

Dieser  Satz  ist  richtig  in  der  ganzen  Ebene  ;er,  und  da  die 
Summe  auf  der  rechten  Seite  von  (14)  als  rationale  gebrochene 
Function  von  0  stetig  ist,  so  folgt,  dass  die  Unstetigkeit,  die,  wie 
wir  gesehen  haben,  der  Function  8(0)  anhaftet,  nur  in  dem  Cor- 
rectionsgliede  enthalten  sein  kann.  Setzt  man  n  =  1 ,  so  folgt, 
dass  man  S(xr)  bis  auf  eine  Grösse  von  der  Ordnung  2g^€r'^r''^ 
gleich  1  setzen  kann. 

Aus  den  Formeln  (5),  (6)  §.  73  kann  man  dann  entsprechende 
Entwickelungen  für  die  Functionen  J{x)^  J^(^)  erhalten,  und  wir 
führen  hier  den  Satz  an: 

2.  Für  unendlich   grosse   x    ist    genähert,    d.  h.   bis 
auf  einen  Fehler  von  der  Grösse 


n 


2  y-  g^er^x 


2 


(16) 


2  cos  (-  —  X] 
J{x)= ^-^ 

2  sin  ( -  —  x] 
K{x)  =  -       ^^  ^ 


f2nx 

was  sowohl  für  reelle  als  für  complexe  x  gültig 
bleibt. 

§•  77. 

Bestimmte  Integrale  mit  Bessel'schen  Functionen. 

Erstes  Beispiel. 

Die  BesseTschen  Functionen  haben  nebst  manchen  anderen 
Analogien  auch  noch  die  Aehnlichkeit  mit  den  trigonometrischen 
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Functionen,  dass  sich  manche  bestimmte  Integrale,  in  denen  diese 
Functionen  vorkommen,  einfach  auswerthen  lassen.  Wir  geben 
hiervon  einige  Beispiele. 

Gehen  wir  aus  von  der  Darstellung  der  Function  J(a?),  die 
wir  in  §.  72  (2)  gegeben  haben: 

n 

(1)  J{x)  =  -    e-***^««"'^^, 

0 

so  erhalten  wir  nach  Umkehrung  der  Integrationsfolge  mit  Be- 
nutzung von  §.14  (4) 


00  ^00 


(2)  e-'''J(bx)dx  =  -    dco     e-(o+i&co8üi)a?^^ 


0 
TT 


=M- 

7t  j  a 


dco  1 


-\-  bi  cos  cü        i/ß2  _|_  52 
0  '        ' 

Hierin  sind  a,  b  Constanten  und  a  war  als  wesentlich  positiv 
vorausgesetzt.  Nach  dem  Satze  §.  49  muss  aber  hier  auch  noch 
Uebereinstimmung  der  rechten  und  linken  Seite  für  complexe 
Werthe  von  a  stattfinden,  in  soweit  auf  beiden  Seiten  stetige 
Functionen  der  complexen  Variablen  a  stehen.  Dies  findet  aber 
statt,  so  lange  der  reelle  Theil  von  a  positiv  ist,  und  der  reelle 

Theil  von  ya^  -\-b^^  der  dann  nicht  verschwinden  kann,  gleich- 
falls positiv  ist.  Setzen  wir  also  s  -}-  ia  an  Stelle  von  a,  so 
folgt 


I 


Nun  bleibt  das  Integral  für  e  =  0  convergent,  wenn  a  von 
b  verschieden  ist,  wie  sich  aus  dem  asymptotischen  Ausdruck 
§.  76  (16)  nach  §.  7  ergiebt,  und  wir  können  also  beiderseits  s 
in  Null  übergehen  lassen.  Um  den  Grenzwerth  der  rechten  Seite 
zu  finden,  setzen  wir 

«2  _!_  J2  —  ^2  =:  y  cos  Gp, 

(3) 

2  £  a  =  r  sin  9 , 

und  erhalten: 

(4)  I  =  =  -7=  (  cos  ^  —  i  sm  ^ )  • 
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Nehmen  wir  £  und  a  positiv  an,  so  liegt   q)  zwischen  Null 

und  3r,  und  in  (4)  ist  y7  positiv  zu  nehmen.  Wenn  aber  s 
in  Null  übergeht,  so  nähert  sich  tp  der  Grenze  0  oder  der  Grenze 
«p,  je  nachdem  h^  —  a*  positiv  oder  negativ  ist;  und  es  ergiebt 
sich  folgendes  Resultat: 


(5) 


a2 


—  t 


= ;      b^  <:  a2. 


ya2_r^ 

Trennen  wir  hier  das  Reelle   vom  Imaginären,   so  ergeben 
sich  folgende  vier  Formeln: 


(6) 


(7) 


00 

1 

0 

00 

1 

0 

00 

1 

0 

00 


cosaxJ(bx)dx  = 


V62_a2 


sinaxJ(bx)dx  =  0 


6«  >  a2; 


cosaxJ{bx)dx  =  0 


sinaa:J"(6a?)da;  = 


\a^  —  b' 


a«  >  62. 


Die  Aenderung  des  Vorzeichens  von  b  hat,  da  J(x)  eine  ge- 
rade Function  ist,  keine  Aenderung  zur  Folge.  Aendert  man  das 
Vorzeichen  von  a,  so  muss  in  der  letzten  Formel (7)  das  entgegen- 
gesetzte Zeichen  kommen.  Für  a  =  b  werden  beide  Seiten  un- 
endlich. 


(1) 


§•  78. 
Zweites  Beispiel. 

Wir  betrachten  das  unbedingt  convergente  Integral 

dx 


00 

l  sinaxJ(bx) 


X 


und  ersetzen  J{bx)  darin  durch  den  Ausdruck  §.  68  (9) 
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7t 

2 


J(bx)  =  —      cos  (6  a;  sin  o)  d  o. 


Wir   erhalten    durch  Umkehrung    der  Integrationsfolge  für 
(1)   den   Ausdruck 


rt 

2  OD 

dx 


(2)  —  I  dcü  I  sinaa?  cos  Qyx  sinco) 


X 
0  0 


Nun  besteht  die  Relation 
2sinaa?  cos (6 a; sin o)  =  sin(a  -|-  h  sino)  x-\-  8in(a  —  ftsino)^» 
woraus  man  erhält 


2  I  sinaa?  cos  {bx  sino)  —  =  I  8in(a  -f-  6  sino)a; 


dx 

X 


0 

00 


f  die 

-f-  I  sin  tt  —  h  sin  aj)a;  — . 


0 

Nehmen  wir  die  Gonstanten  a  und  h  positiv  an,  so  hat  das 
erste  Integral  der  rechten  Seite,  da  auch  sin  oi  immer  positiv  ist, 

den  Constanten  Werth  — .  Dasselbe  gilt  von  dem  zweiten  Inte- 
gral,  wenn  a  >  b  ist,  weil  dann  a  —  &  sin  o  immer  positiv  ist. 
Ist  aber  a  <  6,    so  hat  das  zweite  Integral  den  Werth  -|-  "ö 

oder  —  — ,    je   nachdem  oj   kleiner   oder   grösser   als   arcsin-r 


2 
ist  (§.  13).    Demnach  haben  wir 


b 


[ 


sm  ax  cos  (bx  sm  o)  —  =  77;       c*  >  6, 
^  ^   X        2 ' 


=  ^ ;      a  <  0,  0  <C  arc  sm  t-  , 

=  0 ;       a  <  6,  fi>  >  arc  sin  —  • 

0 

Demnach  erhält  das  Integral  (2)  den  Werth  1,  wenn  a>  b 

2  a 

ist,  und  den  Werth  —  aresin  ^,  wenn  a  <Cb  ist,  und  wir  er- 

7C  0 
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Zweites  Beispiel. 
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halten  das  Resultat 


(3) 


« 


sin  axJ(bx)  —  =  o  ;        «  >  i> 


a 
=  arcsm  -z-i 

0 


a 


a  <:b. 


Die  Werthe  von  arc  sin  —  schliessen  sich  für  a  =  6  stetig 


7C 


an  die  Werthe  ^  an   und   werden   für  6  =   oo    verschwindend 

klein.    Betrachten  wir  das  Integral  als  Function   der  positiven 

Fig.  36. 


Variablen  6,   so  wird  diese  Function  durch   die  in  Fig.  36  dar- 
gestellte Gurve  anschaulich  gemacht 

Wir  wollen  endlich  noch  das  folgende  Beispiel  anführen: 

Es  ist  nach  §.  68  (9) 


(4) 


2  ? 
J(x)  =  -  1  cos  (x  sin  (ö)  d  cd. 

0 

Bedeutet  also  ß  eine  beliebige  positive  Grösse,  so  ist,  wie  sich 
durch  Umkehrung  der  Integrationsfolge  ergiebt: 


f 


J(ux)da 2 

a2  -f  jSä*  ■"  ^ 


00 


cos(aa;sino)äa 

«2-^  ß^ 


Hierin  lässt  sich  das  Integral  nach  a  mittelst  der  Formel  §.19  (8) 
ausfuhren,  und  man  erhält 


(5) 


7t 

2 
1    f     - 


C'j(ax)du 1  f 


/9xBincu 


dc3. 


0  0 

Da  man  a?  in  — x  verwandeln  kann,  ohne  die  linke  Seite  zu 
ändern,  so  kann  man  die  rechte  Seite  auch  in  die  Form  setzen: 
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7t 

2 


-^  I  cos(ißxsinco)dco 

0 

und  erhält  dann  mit  Benutzung  von  (4): 

OD 

/a\  CJ{ccx)dcc  n     Tra   \ 


§.  79. 

Darstellung  willkürlicher  Functionen  durch 

Bessel'sche  Functionen. 

Wenn  wir  in  der  Formel  II.  (§.70)  n  =  0  nehmen  und 
§.  69  (6)  J^{x)  =  —  J\x)  setzen,  so  folgt 

(1)     \.j(..)Jißx)dx  =  _  -_mjis^^ßmiiß 

0 

und  die  Formel  §.  70,  IV.  ergiebt: 
1 

(2)  2«  f  xJ{axydx  =  —  J(a)J'{a)  —  aJ{a)J'\a)  +  aJ 

0 

wofür  man  mit  Benutzung   der  Differentialgleichung  §.  69 
auch  setzen  kann: 

1 

(3)  1"  xJ{axYdx  =  ^  [J(a)2  +  J'(ccy]. 

0 

Besonders  einfach  und  wichtig    werden  diese  Gleichu: 
wenn  a  und  ß  zwei  Wurzeln  von  einer  der  beiden  Gleichu 

(4)  J(x)  =  0 
oder 

(5)  J'  (x)  =  0 

sind.     Wenn  dann  a  von  ß  verschieden  ist,  so  ist 

1 

(6)  \xJ{ax)J(ßx)dx  =  0 

0 

und 
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1 

xJ(uxydx  = -^  J'(ay    oder    75- J"(a)2, 


nachdem  a  eine  Wurzel  von  (4)  oder  von  (5)  ist.  Mittelst  dieser 
sultate  können  wir  eine  willkürliche  Function  /  (x)  von  a:,  die 
dem  Intervall  von  0  bis  1  gegeben  ist,  durch  eine  Reihe  dar- 
Uen,  die  nach  B es seP sehen  Functionen  fortschreitet,  und  die 
1  Fouri  er 'sehen  Reihen  analog  ist.  Es  fehlt  freilich  noch 
r  Beweis,  dass  diese  Entwickelung  allgemein  möglich  ist;  aber 
i  Möglichkeit  der  Entwickelung  vorausgesetzt,  erhält  man  die 
rm  der  Entwickelung. 

Lassen  wir  a   die    der    Grösse   nach   geordneten    positiven 
urzeln  der  Gleichung  (4)  durchlaufen  und  setzen 


a 


)  /W  =  S  ÄaJ{0CX), 


erhält  man,  wenn  man  (8)  mit  J{ßx)xdx  multiplicirt  und 
tegrirt,  worin  ß  irgend  eine  bestimmte  dieser  Wurzeln  be- 
btet, nach  (6)  und  (7) 


I)  ^ß^W^  =  2  [f{x)J{ßx)xd 


X 


ler,  wenn  ß  in  (8)    die    ebenso    geordneten   Wurzeln  von  (5) 

ind 

1 

10)  AßJ{ß)^  =  2  [f{x)J{ßx)xdx. 

0 

Setzen  wir  in  der  Formel  (1)  /3  =  0,  so  ergiebt  sich,  wenn 
eine  positive  Wurzel  der  Gleichung  (5)  ist 

1 

1)  xJ(ax)dx  =  0. 

0 

Daraus  geht  hervor,  dass  die  Formel  (8)   für  diesen  Fall 
ir  anwendbar  ist,  wenn 

1 

0 


\f(x)xdx  = 


0 
i.     Ist  diese  Bedingung  aber  nicht  erfüllt,  so  setze  man 
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^ 


(12)  fix)  =  A,-\-^  AaJiccx) 

und  erhält 

1 

(13)  Ao  =   {f{x)xdx, 

0 

während   die  übrigen  Aa  nach  wie  vor   durch  die  Formel  (10) 
bestimmt  sind. 

Durch  einen  Grenzübergang  können  wir  aus  (9)  [oder  auch 
aus  (10)]  eine  Formel  ableiten,  die  dem  Fourier 'sehen  Integral 
analog  ist.  ^ 

Zu  diesem  Zweck  schreiben  wir  unter  der  Voraussetzung  (9)  ^ 
die  Formel  (8)  zunächst  so:  - 

0 

Um  nun  das  Intervall  von  0  bis  1  beliebig  auszudehnen, 
setzen  wir  x/h  und  k/h  an  Stelle  von  x  und  X  und  erhalten, 
wenn  vrir  f(x/h)  wieder  mit  f{x)  bezeichnen: 

/W  =  Sli^l/W-'(T)-^(x)'«- 

0 

Wir  nehmen  jetzt  an,  dass  f(x)  =  0  ist,  wenn  x  einen  ge- 
gebenen Werth  a  überschreitet,  und  setzen  h^  a  voraus.  Dann 
ist  auch 

(»)    / w  =  i:  p;^.  1°/« -^  (t)  "^  (t)  "'^- 

u 

Es  seien  nun  «i,  «a?  "s?  •  •  •  die  auf  einander  folgenden  Wur- 
zeln von  J(x),    Wir  setzen 

(15)  ocv  =  h^v,        *  =  r 

und  erhalten  aus  (14) 

a 

(16)     fix)  =  ^  ^^jj^,  jmja,x)j(i,x)  xdx. 

Lassen  wir  nun  h  unbegrenzt  wachsen,  so  wird  8  un- 
endlich klein;  es  hat  daher  eine  beliebige  endliche  Anzahl  von 
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Anfangsgliedem  der  Reihe  (16)  auf  das  Ergebniss  keinen  Ein- 
ÜU88,  und  wir  begehen  keinen  merklichen  Fehler,  wenn  wir 
Ä|y  =  a^  unendlich  gross  werden  lassen.  Es  ist  aber  näherungs- 
weise für  grosse  x  [§.  76  (16)] 


(17) 


'^(^> = iii  "^^  (^  - !)'  '^'^^^ = -  ys  «'K^^  ~  i} 


und  es  ist  also  für  unendlich  grosse  v 


4  2    ' 

worin  n  eine  unendlich  grosse  ungerade  Zahl  ist,  die  um  2 
wächst,  wenn  v  um  1  wächst,  hiemach  ist  |r  —  |,._i  =  d  für 
ein  unendlich  grosses  v,  und  folglich  nach  (17) 


also 


7thJ'(h^yy  =  Y  sin  iav  ~  j)   ~  T' 

/w  =  2  ^^*  J  fWJavx)j{^A)idk, 

0 

und  der  Grenz werth  dieser  Summe  ist  das  bestimmte  Integral 

(18)  f(x)  =  [  J(lx)idi  J/(A)  J(|A)  AdA. 

0  0 

Wenn  die  Function  /  es  gestattet,  können  wir  a  hier  ins  Unend- 
liche wachsen  lassen  und  erhalten  die  dem  Fourier' sehen 
Lehrsatz  ganz  analoge  Formel 

(19)  /ix)={j{^x)id^jfik)J(^X)UL 

0  0 

Die  Begründung  dieser  Formel,  wie  wir  sie  hier  gegeben 
haben,  ist  nicht  streng.  Ein  strenger  Beweis  ist  von  P.  du  Bois- 
Reymond  gegeben i). 
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Neunter  Abschnitt. 


Lineare  infinitesimale  Deformation. 


§•80. 
Drehungen,   Schraubungen   und   Richtungssysteme. 

Una  die  Anwendungen  von  partiellen  Differentialgleichungen 
auf  die  Physik  richtig  verstehen  zu  können,  sind  einige  Betrach- 
tangen geometrischer  Natur  über  die  Bewegung  der  den  Raum 
stetig  erfüllenden  Materie  vorauszuschicken. 

Um  eine  Drehung  eines  Körpers  um  eine  Axe  genau  zu  be- 
schreiben, denke  man  sich  selbst  in  die  Axe  gestellt  und  bezeichne 
die  nach  dem  Zenith  weisende  Richtung  der  Axe  als  die  positive. 
Die  Drehung  heisst  eine  Rechtsdrehung  oder  eine  positive 
Drehung,  wenn  sie  dann  vor  den  Augen  her  von  rechts  nach 
links  erfolgt,  im  entgegengesetzten  Falle  eine  Linksdrehung 
oder  negativa  Drehung.  Dieser  Unterschied  lässt  sich  in 
keiner  Weise  begrifflich  definiren,  sondern  nur  an  Objecten  der 
Aussenwelt,  zunächst  am  menschlichen  Körper,  demonstriren.  Die 
Drehung  des  Uhrzeigers  ist  für  den  auf  dem  Zifferblatte  Stehen- 
den eine  Linksdrehung.  Vertauscht  man  die  positive  Axen- 
richtung  mit  der  negativen,  so  ändert  sich  auch  der  Sinn  der 
Drehung. 

Wenn  sich  ein  Körper  längs  einer  Axe  verschiebt  und  gleich- 
zeitig dreht,  so  vollführt  er  eine  Schraubenbewegung  oder 
Schraubung.  Unter  den  Schraubungen  giebt  es  gleichfalls 
zwei  wesentlich  verschiedene  Arten,  die  als  Rechtsschraubung 
und  Linksschraubung  unterschieden  werden.  Eine  Rechts- 
schraubung ist  die,   deren  Drehung   eine   positive  ist,  wenn  die 
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positive  Axenrichtung  in  der  Richtung  des  Fortschrittes  ge- 
nommen ist.  Man  kann  diese  Regel  der  Anschauung  und  dem 
Gedächtnisse  so  einprägen: 

Eine  Rechtsschraubung  vollführt  der  fechte  Arm, 
wenn  er  sich  ohne  Zwang  bewegt,  also  z.  B.  so,  dass  der 
rechte  Arm  vorgestossen  wird,  und  gleichzeitig  der  Rücken  der 
Hand  von  oben  nach  aussen  gedreht  wird. 

Rechtsgewunden  sind  die  meisten  im  täglichen  Leben  be- 
nutzten Schrauben,  die  Korkzieher,  die  meisten  Schneckenhäuser 
(doch  giebt  es  auch  links  gewundene). 

Wie  wir  schon  früher  (§.  37)  festgesetzt  haben,  bilden  drei 
von  einem  Punkte  auslaufende,  nicht  in  einer  Ebene  gelegene 
Richtungen,  in  einer  bestimmten  Reihenfolge  1,  2,  3  genommen, 
ein  Rechtssystem  (directes  oder  positives  System),  wenn  jede 
von  ihnen  in  die  folgende  übergeht  durch  eine  positive  Drehung 
von  weniger  als  180^  um  die  dritte.  Hierbei  ist  1  wieder  auf  3 
folgend  anzunehmen.  Es  giebt  nur  noch  einen  zweiten  Fall, 
nämlich  den,  dass  jede  in  die  folgende  durch  eine  negative 
Drehung  übergeht.  Ein  solches  System  heisst  dann  ein  Links- 
system  (indirectes  oder  negatives  System).  Man  erhält  ein 
Rechtssystem,  wenn  man  die  drei  ersten  Finger  1,  2,  3 
(Daumen,  Zeigefinger,  Mittelfinger)  der  rechten  Hand  ohne 
Zwang  ausstreckt,  während  man  die  beiden  letzten 
Finger  einschlägt. 

Wenn  wir  die  Punkte  des  Raumes  zur  analytischen  Dar- 
stellung auf  ein  rechtwinkliges  Coordinatensystem  beziehen,  so 
werden  wir,  wenn  nicht  das  Gegentheil  ausdrücklich  hervor- 
gehoben ist,  immer  annehmen,  dass  die  Coordinatenaxen  in  der 
Reihenfolge  x^  y,  z  ein  Rechtssystem  bilden. 


§.  81. 
Lineare  Deformation. 

Wir  denken  uns  nun  eine  einen  Raumtheil  stetig  erfüllende 
Substanz,  deren  Theile  beweglich  sind,  aus  einer  Lage  in  eine 
andere  gebracht.  Ein  Punkt  m  dieser  Substanz,  der  vor  der 
Verschiebung  die  rechtwinkligen  Coordinaten  x^  y^  z  hat,  möge 
durch  die  Verschiebung  in  die  durch  die  Coordinaten  X,  F,  Z 
bestimmte  Lage   übergegangen   sein.     Wenn  dann  zwischen  den 
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ursprünglichen  und  den  veränderten  Coordinaten  von  m  eine 
Beziehung  der  folgenden  Form  besteht: 

(1)  r  =  /S  +  fta;  +  ^,y  +  ft;., 

Z  =  y  +  yja;  +  ygj/  +  y^z, 

worin  die  Coefficienten  von  a;,  j/,  z  unabhängig  sind,  so  wollen 
wir  die  hierdurch  ausgedrückte  Veränderung  des  Systems  eine 
lineare  Deformation  nennen.  Sie  ist  dadurch  ausgezeichnet, 
dass  Punkte,  die  ursprünglich  auf  einer  Geraden,  auf  einer  Ebene, 
auf  einer  Fläche  zweiten  Grades  etc.  liegen,  auch  nach  ein- 
getretener Deformation  auf  einem  Gebilde  derselben  Art  liegen. 
Setzen  wir  noch 

so  ergeben  die  Gleichungen  (1) 

x'  =  (x^x-\-  «aj/  +  «3^, 

(2)  y'  =  A^  +  ^2y  +  ft^, 

Z*  =  y^x  +  yay  +  ya^i 

und  x'  y^  ^  sind  die  relativen  Coordinaten  des  Punktes  m  nach 
eingetretener  Verschiebung,  bezogen  auf  den  Punkt,  der  im  ur- 
sprünglichen Zustande  im  Coordinatenanfangspunkte  lag.  Wir 
betrachten  jetzt  aber  nur  unendlich  kleine  oder,  wie  wir  auch 
sagen,   infinitesimale  Deformationen,  d.  h.  wir  sehen 

oi  —  X,      j/  —  y,      z'  —  z 
und  folglich 

^1»  ^2  —  1,  ft> 

yi,  ^21  ys  —  1 

als  unendlich  kleine  Grössen  erster  Ordnung  an  und 
vernachlässigen  unendlich  kleine  Grössen  höherer  Ord- 
nung gegen  die  von  niedrigerer  Ordnung. 

Denken  wir  uns  zwei  solche  Deformationen  nach  einander 
ausgeführt,  so  werden  nach  der  zweiten  die  Coordinaten  des 
Punktes  m  in  der  dritten  Lage  durch  Ausdrücke  von  der  Form 
dargestellt: 

oi'  =  cc[x'  +  «2^'  +  ocsz\ 

(3)  y"  =  ß[x'-{-  ßW  +  ßW, 

z  z=  yix  -\-  y^y  +  ys^, 
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und  das  Ergebniss  kann  auch  durch  die  einzige  Deformation 
erreicht  werden,  die  den  Ausdruck  hat 

od'  =  «1  ^  -|-  «2  y  -j-  «3  ^er, 

js"  ==  y'ix  -}-  y'iy  +  ys^, 
wenn 

Ui  =  ai  «1  +  «i  /3i  -|-  «3  yi , 

«2  =  «i  «2  +  "2  /^a  +  «3  y2  etc. 

gesetzt  ist.  Vernachlässigt  man  aber  unendlich  kleine  Grössen 
höherer  Ordnung,  so  wird 

w 

«2  =  «2  +  ^25    etc. 

und  man  sieht,  dass  man  zu  demselben  Ergebnisse  kommt,  wenn 
man  die  beiden  Deformationen  in  umgekehrter  Ordnung  aus- 
führt. Man  kann  dies  anwenden,  um  eine  gegebene  Deformation 
ni  mehrere  einfachere  zu  zerlegen. 


§.   82. 
Drehung. 

Unter  den  linearen  Deformationen  ist  als  Specialfall  die 
Bewegung  eines  starren  Körpers  enthalten.  Denken  wir  uns 
nämlich  ein  rechtwinkliges  Coordinatensystem  mit  einem  starren 
Körper  in  fester  Verbindung,  so  dass  es  die  Bewegungen  des 
Körpers  mitmachen  muss^  so  hat  der  Punkt  m  in  Bezug  auf 
dieses  Coordinatensystem  immer  dieselben  Coordinaten  a;,  j/,  z. 
Um  also  die  Coordinaten  x\  y\  z'  von  m  nach  eingetretener 
Verschiebung  in  dem  ursprünglichen  Coordinatensysteme  zu 
finden,  hat  man  die  aus  der  analytischen  Geometrie  wohl  be- 
kannten Formeln  für  die  rechtwinklige  Coordinatentransformation 
anzuwenden ,  und  es  werden  also  od^  y\  z'  durch  die  F'ormeln 
§.  81  (2)  dargestellt,  zwischen  deren  Coefficienten  die  Relationen 
bestehen : 

^!  +  ßi  +  rl  =  ^       «2 «H  +  ßißz  4-  ny^  =  o, 

(1)  al  +  ßl  +  rl  =  1,  a,a,  +  ß,ß,  +  Ys  Yi  =  0, 

^i  +  ßs  +  r!  =  1,       «i«2  +  ßiß2  +  Yiy2  =  o. 


§.82. 


Drehung. 
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Diese  Gleichungen  gehen  aber  mit  den  erlaubten  Vernach- 
lässigungen in  folgende  über: 

ßi  =1,       n  +  «3  =  0, 
y3  =  1,       oa  +  /3i  =  0, 

und  wenn  wir  also 

—  ßs  =  Y2  =  P^ 

—  Vi  =  «3  =  ^, 

—  «2  =  /3i  =  r 

setzen,  so  werden  die  Gleichungen,  die  eine  unendlich  kleine 
Lagenänderung  eines  starren  Körpers  ausdrücken,  nach  §.81  (2): 

(2)  if  =  y  —  pz  -^r  rx, 

z'  =  z  —  qx  -{-  py. 

Man  kann  diese  Lagenänderung  nun  wieder  in  drei  partielle 
zerlegen,  von  denen  die  eine,  die  aus  (2)  erhalten  wird,  wenn 
man  q  und  r  =  0  setzt,  so  dargestellt  ist: 

x'  =  X,      y'  =  y  —  pz,      z'  =  z  -\-  py. 

Die  Bedeutung  dieser  partiellen  Verschiebung  ist  aus  der 
beistehenden  Fig.  37  zu  ersehen.  Sie  besteht  (bei  positivem  p) 
in  einer  positiven  Drehung  mit  dem 
unendlich  kleinen  Winkel  p  um  die 
X'kxe.  Ganz  entsprechende  Bedeu- 
tung haben  die  beiden  anderen  Com- 
ponenten  der  Verschiebung,  die  in 
Drehungen  mit  den  Winkeln  q  und  r 
um  die  Axen  y  und  z  bestehen. 

Bei  der  durch  (2)  ausgedrückten 
Deformation  werden  alle  Punkte  der 
durch  die  Gleichungen  • 

(3)  X  :  y  :  z    =  p  :  q  :  r 

dargestellten  geraden  Linie  in  ihrer  ursprünglichen  Lage  bleiben. 
Die  Bewegung  besteht  also  in  einer  Drehung  um  diese  gerade 
Linie  als  Axe.    Wir  setzen 

(4)  CO  =  Vi)2-f(^2_^r2 

mit  positivem  Vorzeichen  der  Quadratwurzel  und  bestimmen  die 


Fig.  37. 
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positive  Richtung  der  Axe  so,  dass  sie  mit  den  Coordinatenaxen 
die  durch  die  Gleichungen 

(5)  j)  =  o  cos  «,     q  =  CO  cos  /3,    r  =  co  cos  y 

bestimmten  Winkel  «,  /?,  y  einschliesst. 

Die  Verschiebung,  die  irgend  ein  Punkt  a?,  j/,  0  erlitten  hat, 
ergiebt  sich  nach  (2) 

D  =  y(rj/  —  g-8r)2  -j-  (2?^  —  rx)^  -\-  {qoo—py)^ 

=  V(i>'  +  3'  +  r')  (^2  +  2/2  +  ^2^  -  (px-\-qtj-\-rzy^. 
Setzen  wir 

(6)  X  =  Q  cos  a,    y  =  Q  cos  6,    ^  =  p  cos  c, 

P   =    ya:2  -^   1/2   _|_  ^2^ 

so  ist  nach  (5)  und  (6) 

2>rc  -\-  qy  -\-  rz  =^  op(cosacosa  -(-  cos6cos/3  -|-  cosccosy) 

=  o  p  cos  0, 

worin  0  den  Winkel  zwischen  dem  Radius -Vector  q  und  der 
Drehungsaxe  bedeutet,  und  es  ergiebt  sich 

(7)  D  =  o  p  sin  0  =  o  d , 

wenn  d  den  senkrechten  Abstand  des  Punktes  rc,  j/,  jg?  von  der 
Drehungsaxe  bedeutet.  Demnach  ist  o)  der  unendlich  kleine 
Winkel,  um  den  sich  das  System  gedreht  hat,  und  die  Drehung 
um  die  Axe  hat  den  positiven  Sinn,  wie  man  erkennt,  wenn 
man  die  Drehungsaxe  mit  der  a;-Axe  zusammenfallen  lässt. 


§.  83. 
Dehnung. 

Wir  wollen  unter  einer  Dehnung  eine  solche  Deformation 
verstehen,  bei  der  drei  auf  einander  rechtwinklige  Rich- 
tungen ungeändert  geblieben  sind.  Um  eine  solche  Deforma- 
tion analytisch  darzustellen,  nehmen  wir  zunächst  ein  specielles 
Coordinatensystem  |,  ?;,  ^,  dessen  drei  Axen  mit  den  als  un- 
veränderlich vorausgesetzten  Richtungen  zusammenfallen.  Dann 
geben  die  Gleichungen  §.  81,  (2) 

(1)  r  =  A|,     n'^^n.     i'  =  vi. 
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worin  k  —  1,  (i  —  1,  V  —  1  die  Zunahmen  der  Längeneinheit 
in  den  drei  Axenrichtungen  und  also  unendlich  kleine  Grössen 
erster  Ordnung  sind.  Nun  kehren  wir  zu  dem  ursprünglichen 
Coordinatensysteme  x,  y,  0  zurück  und  drücken  den  Zusammen- 
hang zwischen  den  Coordinaten  |,  iy,  5  und  x,  y,  0  durch  die 
Formeln  aus: 

(2)  y  =  fti I  +  6a^  +  *s S,      V  =  (^2^  +  hy  -i-  C.20, 
^  =  Cil  +  C3I?  -f  C3J:,       t  =  a-i^  -]-  hy  +  Cg^, 

und  derselbe  Zusammenhang  besteht  zwischen  den  Coordinaten 
a/,  y',  ^'  und  |',  ly',  g'.  Hierin  genügen  die  Coefficienten  a,  6,  c 
den  Bedingungen  für  die  orthogonale  Coordinatentransformation 
[§.  82,  (1)]. 

Aus  (1)  und  (2)  folgt  aber 

y'  =  6iA|  +  62^1?  +  63  vg, 
^'  =  ^1  ^  I  +  Ca  ^  1?  4-  Cs  V  5, 
und  daraus  mit  Benutzung  des  zweiten  Systemes  (2) 

oc^  =  ax  -{-  y' y  -\-  ß' ^,     • 

(3)  j/'  ^yx  +  ßy  -\-a'0, 

worin 

«  =  af  A  -f-  02^  ft  -(-  alv^      od  =  61  Cj  A  +  63  ^2  ft  +  63  c^  v, 

(4)  /3  =  fti A4- 62^  +  ^3'^^      ß'  =^  c^a^k-{-C2a2{i>  +  c^a^v, 
y  =  cfl-^c^^-\-c^v,      y'  =  ai6iA-|-«2*2^  +  «3^3^- 

Hierin  sind,  obwohl  die  aj,  &i,  ...  endliche  Grössen  sind, 

a-1,  ^-1,   y-  1,       a',  ß\  y' 

unendlich  kleine  Grössen  erster  Ordnung,  die  für  l  =  ^  =  v^=l 
in  Null  übergehen. 

Der  wesentliche  Unterschied  der  Formeln  (3)  gegenüber  den 
allgemeinen  Formeln  §.  81,  (2)  besteht  darin,  dass  hier  die  an 
symmetrischen  Stellen  stehenden  Coefficienten  a',  ß\  y'  paarweise 
gleich  sind,  d,  h.  der  Coefficient  von  y  in  af  gleich  dem  von  x 
in  y'  u.  s.  f. 

Es  ist  aber  noch  nachzuweisen,  dass  diese  Form  der  Glei- 
chungen (3)  genügt,  um  eine  reine  Dehnung  auszudrücken.     Um 
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diesen  Nachweis  ohne  zu  grosse  Rechnung  zu  führen,  benutzen 
wir  eine  Function  zweiten  Grades: 

(5)  f(x,y,is)  =  ax^-\-ßy^  +  y0^-\-2a'y0  +  2ß'zx^2yxy, 
durch  die  die  Formeln  (3)  so  dargestellt  werden  können: 

(6)  x-  =  ^f'{x),    i  =  i/'(2/),     ^'  =  \f'{z\ 

wenn /'(:r), /'(y), /'(;8?)  die  Derivirten  ^on  f{x^y^e)  bedeuten. 

Wird  nun  durch  ein  Formelsystem  (2)  irgend  ein  neues 
Coordinatensystem  |,  i^,  g  eingeführt,  so  geht /(a;,  i/, ;?)  in  eine 
ganz  ähnliche  Function  über: 

(7)  f(po,y,z)=  ^>{^,7i,i), 

und  man  erhält  durch  Differentiation  dieser  identischen  Gleichung 
nach  I,  1?,  g : 

(8)  r  =  ^y(|),    n'=^^^^^rii    r  =  ^9'(£), 

d.  h.  die  charakteristische  Form  der  Ausdrücke  (3)  geht 
durch  beliebige  rechtwinklige  Coordinatentransforma- 
tion  nicht  verloren.  Nun  kann  man,  wie  aus  der  Theorie 
der  Flächen  zweiffen  Grades  bekannt  ist,  das  Coordinatensystem 
ausnahmslos  so  bestimmen,  dass  9(|,i^,g)  die  Form  erhält: 

(Man  hat  nur  die  Hauptaxen  der  Fläche  zweiten  Grades  /  =  1 
als  .Axen  der  |,  i?,  S  zu  wählen),  und  dadurch  gehen  die 
Formeln  (8)  geradezu  in  die  Formeln  (1)  über,  die  der  Ausdruck 
für  eine  Dehnung  sind.  * 

Die  Massenpunkte,  die  im  ursprünglichen  Zustande  in  einer 
Kugel  mit  dem  Radius  l  liegen,  also  der  Bedingung 

(9)  |2   4_   ^2  ^   g2  ^   p 

genügen,  erfüllen  nach  eingetretener  Deformation  ein  EUipsoid 

^'2  t7'2  t'^ 

(10)  1^  +  ^  +  ^  ^  ?'• 

\       ^  A2    ^    ^2      I       ^2   ^ 

Die  Volumina  K  und  E  dieser  beiden  Körper  sind 


K  =  ^P,      E  =  ^k(vvP, 


und  folglich  ist 
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.        E-K         . 
J  =  — ^ —  =  A^t/  — 1, 

oder  mit  den  erlaubten  Vernachlässigungen 

(11)  z/  =  (A-l)  +  (^-l)  +  (a;-l)  =  A  +  ^  +  i/-3. 

Diese  Grösse,  die  das  Verhältniss  der  Volumenzunahme  zum 
ursprünglichen  Volumen  ausdrückt,  wird  die  räumliche  Dila- 
tation genannt.  Nach  den  ersten  drei  Gleichungen  (4)  erhalten 
wir  dafür  auch  den  Ausdruck 

(12)  j  =  a^ß^y-^, 
der  für  jedes  beliebige  Coordinatensystem  gilt. 


§.   84. 
Die  allgemeine  infinitesimale  lineare  Deformation. 

Die  allgemeine  infinitesimale  lineare  Deformation,  die  wir, 
wie  in  §.  81,  durch  die  Formeln  ausdrücken: 

(1)  y'  =  ßiX  +  ß,y  +  ß,^, 

lässt  sich  nun  immer  darstellen  als  das  Ergebniss  der  Zusammen- 
setzung einer  Drehung  mit  einer  Dehnung.  Sind  diese  beiden 
letzten  in  der  Form  angenommen: 

x*'=x  —  ry-\-qz^ 

(2)  y'  =  y  —  pz  ^  rx, 

z'  =  z  —  q_x  ^vy\ 

x'  =  ax  -\-  y'y  -\-  ß' z^ 

(3)  y'  =  y'x-{-ßy  -\-a'z, 

z'  =  ß'x  -\-  a*  y  -j-  y  z^ 

so  ergiebt  sich  aus  ihnen  nach  der  durch  §.  81,  (4)  ausge- 
drückten Begel  der  Zusammensetzung  die  Deformation  (1),  wenn 
wir  setzen: 

«1  =  a,     ß^  =  cc'  —  p,     ^2  =  a'  +  i?, 
(4j  ß,  =  ^,     y,=ß'  -  g,     «3  =  /3'  +  g, 

rs  =  y,     «2  =  r'  —  r,     ß^  =  y'  -\-  r. 
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und  daraus 

i»  =  9  (y»  —ßz),   2  =  2  («3 — n),   »•  =  ö  (/3j — «aX 

(5) 

und  da  bei  der  Rotation  (2)  eine  Volumänderung  nicht  eintritt, 
80  ist  auch  hier  die  räumliche  Dilatation 

(6)  ^  =  a  +  ^  +  y  -  3  ==  «1  +  ^2  +  ys  -  3, 

d,  h,  gleich  der  Summe  der  um  1  verminderten  Diagonalcoeffi- 
cienten  i). 


^)  Vergl.  Dirichlet,  Untersuchungen  über  ein  Problem  der  Hydro- 
dynamik, §.  3.    Dirichlet's  Werke,  Bd.  2,  S.  277. 


Zehnter  Abschnitt. 


Vectoren. 


§.  85. 
Felder,  Skalare  und  Vectoren. 

Die  Physik  hat  es  nicht  nur  mit  dem  absoluten  Räume  der 
Geometrie  zu  thun,  sondern  mit  dem  mit  Materie  erfüllten  Räume, 
oder,  allgemeiner  zu  reden,  mit  einem  Räume,  dem  in  jedem 
Punkte  gewisse  Eigenschaften  zukommen.  Ein  begrenzter  oder 
unbegrenzter  Raum,  der  in  jedem  seiner  Punkte  der  Träger  einer 
wohl  definirten  Eigenschaft  ist,  heisst  ein  Feld.  So  spricht  man 
von  einem  Temperaturfelde,  einem  Geschwindigkeitsfelde,  einem 
Kraftfelde  u.  s.  f.,  und  es  hat  dabei  auch  keine  Schwierigkeit, 
anzunehmen,  dass  sich  mehrere  Felder  verschiedener  oder  auch 
derselben  Qualität  überdecken,  d.  h.  gleichzeitig  denselben  geo- 
metrischen Raum  einnehmen. 

Die  Qualitäten,  die  zur  Definition  eines  Feldes  dienen,  können 
von  zweierlei  Art  siein.  Im  einfachsten  Falle  ist  es  eine  blosse 
Ortsfunction,  die  sich  von  Punkt  zu  Punkt,  stetig  oder  unstetig, 
ändert,  auch  in  einem  Raumstücke  constant  sein  kann,  wie  etwa 
die  Temperatur,  die  Dichtigkeit,  die  Concentration  einer  Lösung, 
und  vieles  Andere.  Solche  Ortsfunctionen  werden  Skalare  oder 
skalare  Grössen  und  die  entsprechenden  Felder  skalare 
Felder  genannt. 

Die  Eigenschaft  des  Feldes  kann  aber  auch  eine  Ortsfunction 
sein,  mit  der  in  jedem  Punkte  eine  bestimmte  Richtung  ver- 
bunden ist.  Solche  Eigenschaften  heissen  Vectoren  oder 
Vectorgrössen.  Dahin  gehören  als  erste  Beispiele  Geschwindig- 

I 
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keiten  und  Kräfte.  In  jeder  Vectorgrösse  ist  eine  skalare  Grösse 
enthalten,  nämlich  eben  die  Ortsfunction,  die  man  erhält,  wenn 
man  von  der  Richtung  absieht. 

Dieser  Skalar  wird  die  absolute  Grösse  oder  der  Tensor 
des  Vectors  genannt,  oder  auch,  wenn  von  der  Gesammtheit  der 
Punkte  eines  Feldes  die  Rede  ist,  die  Feldstärke. 

Die  zu  dem  Vector  gehörige  Richtung  nennen  wir  auch  die 
Vectoraxe. 

Zur  Veranschaulichung  denke  man  sich  den  in  einem  Punkte 
vorhandenen  Vector  durch  eine  Strecke  dargestellt,  die  in  der 
Richtung  des  Vectors  aufgetragen  ist  und  eine  dem  Tensor 
gleiche  (oder  proportionale)  Länge  hat.  Es  geht  dann  durch 
jeden  Punkt  eines  Vectorfeldes  eine  gerichtete  und  begrenzte 
Strecke,  die  ein  Bild  der  Vectorgrösse  ist,  aber  auch  selbständig 
als  Vectorgrösse  betrachtet  werden  kann.  Wir  bezeichnen  diese 
so  definirten  Strecken  in  der  Folge  gleichfalls  als  Vectoren. 

Ein  unter  allen  Umständen  getreues  Bild  eines  Vectorfeldes, 
das  zugleich  eine  der  wichtigsten  Anwendungen  dieses  Begriflfes 
bietet,  erhält  man,  wenn  man  sich,  wie  im  vorigen  Abschnitte, 
einen  Raum  mit  einer  Materie  erfüllt  denkt,  deren  Theile  be- 
weglich sind,  etwa  wie  bei  einer  Flüssigkeit,  einer  zähen 
Masse  oder  einem  elastischen  Körper.  Ist  diese  Materie  in  Be- 
wegung, so  kommt  in  einem  bestimmten  Augenblicke  jedem  ihrer 
Punkte  eine  nach  Richtung  und  Grösse  bestimmte  Geschwindig- 
keit zu.  Oft  ist  es  aber  zweckmässiger,  nicht  sowohl  die  Ge- 
schwindigkeit selbst,  als  den  von  einem  Punkte  der  angenom- 
menen Materie  in  einem  unendlich  kleinen  Zeitelemente  dt 
durchlaufenen,  als  geradlinig  zu  betrachtenden,  unendlich  kleinen 
Weg  als  Bild  des  Vectors  zu  betrachten.  Wir  wollen  diesen 
Vector  kurz  die  Verrückung  nennen.  Seine  absolute  Grösse 
ist  zwar  unendlich  klein,  steht  aber  zu  der  willkürlich  angenom- 
menen unendlich  kleinen  Zeit  d^  in  einem  endlichen  Verhält- 
nisse. 

Zur  Bezeichnung   von  Vectoren  bedienen  wir  uns   Vorzugs- 

* 

weise   der  Buchstaben  des  grossen  deutschen  Alphabets. 

Ein  Vector  31  hat  in  jedem  Punkte  eine  bestimmte  Rich- 
tung X  und  bildet  also  mit  irgend  einer  anderen  Richtung  l 
einen  bestimmten  Winkel,  der  zwischen  0<*  und  180®  gelegen  ist. 
Die  rechtwinklige  Projection  von  91  auf  l  heisst  die  Compo- 
nente    des   Vectors    nach    der  Richtung  Z.      Ist  A  der 
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Tensor  von  91  und  (Z,  A)  der  Winkel  der  beiden  Richtungen  Z,  A, 

80  ist 

(1)  Äi  =  Acos{ll) 

das  Maass  für  diese  Projection,  das  also  positiv  oder  negativ  ist, 
je  nachdem  der  Winkel  (Z,  k)  spitz  oder  stumpf  ist. 

Die  Punkte  eines  Feldes  werden  analytisch  durch  ihre  auf 
ein  rechtwinkliges  Axensystem  bezogenen  Coordinaten  a;,  y,  g  be- 
stimmt 

Ein  Vector  91  ist  vollständig  bestimmt,  wenn  seine  Compo- 
nenten  nach  den  drei  Coordinatenaxen  gegeben  sind.  Sind  diese 
Componenten  -4«,  -4y,  Ag,  so  ist 

:  (2)  A  =  V^i  +  AI  +  AI 

;  der  Tensor,  und 

(3)  cos  (A,  x)==-j-,    cos  (A,  y)  =  -^ ,    cos  (A,  ^)  = -j 

änd  die  Richtungscosinusse  des  Vectors,  und  nach  (1)  ist 

(4)  Ai  =  AxCG^QtX)  +  ^yC08(Z,j/)  -j-  ^,cos(Z,^). 

Bei  einer  Parallelverschiebung  des  Coordinatensystems  bleiben 
£e  Vectorcomponenten  ungeändert.  Dreht  man  aber  das  Coordi- 
Batensjstem  mit  Festhaltung  des  Anfangspunktes,  so  hängen  die 
lenen  Vectorcomponenten  mit  den  alten  durch  dieselben  Formeln 
Usammen,  wie  die  neuen  Coordinaten  eines  beliebigen  Punktes 
idt  den  alten. 

Die  Resultante  zweier  von  einem  Punkte  auslaufenden 
iTectoren  91,  $  ist  nach  Grösse  und  Richtung  die  Diagonale  @ 
leg  aus  91  und  99  zu  construirenden  Parallelogramms,  und  ebenso 
cum  man  die  Resultante  von  drei  und  mehr  Vectoren  bilden. 
feder  Vector  ist  die  Resultante  seiner  drei  Componenten. 

Sind  Ax^  Ay^  Ag  und  Bx^  By^  Bg  die  Componenten  von  9t 
ind  S,  so  sind  nach  dieser  Definition 

B)  Äx-{-    JBx,         Ay    +    By,         As    +    Bg 

äe  Componenten  der  Resultante  von  91  und  93.  Man  nennt 
Ifese  Resultante  6  von  91  und  93  auch  die  Summe  der  beiden 
Vectoren  und  setzt  in  symbolischer  Bezeichnung 

1^  6  =  91  +  93. 

Die  Bedeutung  einer  Summe  aus  mehr  als  zwei  Vectoren  ist 

Biemann-Waber,  PartieUe  DififerenÜalgleiGhungen.  ^^ 
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hiernach  von  selbst  klar,  und  man  sieht,  dass  diese  Summe  von 
der  Reihenfolge  der  Summanden  unabhängig  ist. 

Wenn  die  Axe  eines  Vectors  91  ungeändert  bleibt,  sein  Ten- 
sor A  aber  m  ^A  verwandelt  wird,  worin  q  irgend  eine  positive 
Function  des  Ortes  sein  kann,  so  entsteht  ein  neuer  Vector,  der 
mit  p9l  bezeichnet  wird.  Unter  — 91  verstehen  wir  einen  Vector, 
der  denselben  Tensor,  aber  entgegengesetzte  Richtung  wie  91  hat. 

Ein  Vector,  dessen  absolute  Grösse  gleich  Null  ist,  hat  keine 
bestimmte  Richtung.  Ein  solcher  Vector  ist  die  Resultante  zweier 
gleicher  und  entgegengesetzter  Vectoren,  91  —  91,  und  wird  mit  0 
bezeichnet. 

§.  86. 

Darstellung  eines  Vectors  durch  eine  lineare 
infinitesimale  Deformation. 

Wir  veranschaulichen  nun  die  in  der  Vectortheorie  auf- 
tretenden Grössen  durch  die  schon  im  vorigen  Paragraphen  er- 
wähnten Verrückungen  einer  Materie.  Wir  setzen  dabei  aber 
jetzt  die  Vectorcomponenten  als  stetige  und  differentiirbare 
Functionen  der  Coordinaten  a;,  i/,  z  eines  Feldpunktes  voraus. 

Wir  verstehen  unter  der  Umgebung  eines  Feldpunktes  m 
den  Inbegriff  aller  Punkte  m',  deren  Entfernung  von  m  eine  un- 
endlich kleine  Grösse  b  nicht  übersteigt,  wobei  jedoch  c  als  völlig 
unabhängig  von  der  unendlich  kleinen  Zeitgrösse  äi  zu  betrachten 
ist.  Wir  setzen  von  beiden  Grössen  voraus,  dass  die  höheren 
Potenzen  gegen  die  niedrigeren  vernachlässigt  werden  dürfen, 
nehmen  aber  keinerlei  bestimmtes  Verhältniss  zwischen  6  und 
di  an. 

Ist  91  ein  Geschwindigkeitsvector,  so  gehen  durch  die  Ver- 
rückung im  Zeitelemente  Ai  alle  Punkte  der  Umgebung  von  m  in 
eine  neue  Lage  über,  und  es  ergiebt  sich  leicht,  dass  diese  Ver- 
änderung eine  lineare  infinitesimale  Deformation  ist, 
wie  wir  sie  im  neunten  Abschnitte  betrachtet  haben. 

Sind  nämlich  x^  y^  z  die  Coordinaten  des  Punktes  m  und 
X  -f-  dx,  y  4-  dy^  z  -]-  dz  die  des  Punktes  m'  vor  der  Ver- 
rückung, so  sind  dx^  dy^  dz  die  relativen  Coordinaten  von  m*  in 
Bezug  auf  m.  Setzen  wir  dann  zur  Abkürzung,  wenn  q>  eine 
stetige  Function  der  Coordinaten  ist 


Q! 
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(1)  dw  =  ^dx-4-^dy  +  ^-^  dz, 

und  bezeichnen  wie  früher  mit  Äx^  Ay,  Ag  die  Componeuten  von 
%,  so  sind  nach  der  Verrückung  die  Goordinaten 

von  w:  von  m': 

X  -\-  Axdt,  X  -{-  dx  -{-  {Ax  4-  dAx)dt, 

y  -^  Aydt,  y  4-  dy  +  (A  +  dAy)dt, 

z  -{-  Agdt,  z  -\-  dz  -{-  (Ag  -\-  dAg)dt. 

Wenn  also  nach  eingetretener  Verrückung  die  relativen  Goordi- 
naten von  w'  in  Bezug  aufm  mit  d'x,  d'y,  d'  z  bezeichnet  werden, 

so  ergiebt  sich 

d* X  •=  dx  -\'  dAxdt, 

(2)  d'y  =  dy-\-dAydt, 

d'z  =  dz  -\-  dAgdt, 

und  diese  Formeln  stellen  also  eine  lineare  infinitesimale  De- 
formation [wie  in  §.  84,  (1)]  dar,  wenn 

ox  oy 

gesetzt  wird.  Diese  Deformation  lässt  sich  nun  wie  oben  in  zwei 
partielle  Deformationen  zerlegen,  die  wir  jetzt  einzeln  zu  be- 
trachten haben.  Zunächst  aber  ist  noch  zu  bemerken,  dass  die 
Natur  dieser  Deformation,  von  dem  willkürlichen  constanten 
Factor  dt  abgesehen,  durch  den  ursprünglich  gegebenen  Vector 
vollständig  bestimmt  ist  und  in  keiner  Weise  von  der  Lage 
des  Goordinatensystems  abhängen  kann. 


§.  87. 

Gurl  und   Divergenz   eines    Vectors. 

• 

Fassen  wir,  wie  im  vorigen  Paragraphen  gezeigt  ist,  einen 

Vector  31   als  Geschwindigkeit  auf,    so  können  wir  aus  ihm  in 
völlig  eindeutiger  Weise,   und  ohne  Benutzung  des  Goordinaten- 
1  Systems,  einen  zweiten   Vector  6  ableiten,  wenn   wir  in  jedem 

14* 


dA:, 

dz 

dt. 

dÄ„ 

dz 

dt, 

dAr 

dt 
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Punkte  die  Drehungsaxe  der  linearen  Deformation  als  Vectoraxe 
nehmen  und  als  Tensor  eine  Grösse,  die  dem  Drehungswinkel 
gleich  oder  proportional  ist  Wir  wollen  ihn  gleich  dem  Doppelten 
der  Drehungsgeschwindigkeit  setzen  und  den  so  definirten  ,Vec^ 
tor  6  mit  Benutzung  des  englischen  Ausdruckes  den  Curl  des 
Vectors  21  nennen: 
(1)  6  =  curl  91. 

Der  Curl  ist  hiernach  unabhängig  vom  Goordinatensysteme 
erklärt.  Wenn  aber  Ax^  -4y,  Äg  die  Componenten  von  21  sind, 
so  erhält  man  für  die  Gomponenten  von  6  nach  §.  84  (5) 

_     CAg  dÄy 


Cx 


(2)  Cy     = 


C.  = 


dy  dz 

dAx  __    oAg 

cz  dx 

dAy         dAx 


dx  cy 

Ausser  der  Drehung  ist  in  der  den  Vector  21  darstellenden 
linearen  Deformation  noch  ein  zweiter  Bestandtheil  enthalten, 
nämlich  eine  Dehnung,  die  nach  den  Formeln  (3)  des  vorigen 
Paragraphen  und  nach  §.  84  leicht  bestimmt  werden  kann.  Die 
räumliche  Dilatation  dieser  Deformation  ist  eine  durch  21  völlig 
bestimmte ,  vom  Goordinatensysteme  unabhängige  s  k  a  1  a  r  e 
Grösse,  die  wir  die  Divergenz  des  Vectors  21  nennen.  Sie 
hat  den  folgenden  Ausdruck 

(3)  div  JL  =  -1^  +  ^  +  1^. 

^  ex     *     dy     ^     c  z 

'  Die    Divergenz    des    Curles    von    21    ist,    wie    die 
Formeln   (2)   zeigen,   immer   gleich   Null. 


§.  88. 
Der  Gradient  eines  Skalars. 

Wir  betrachten  jetzt  ein  skalares  Feld,  und  es  sei  S  die  das 
Feld  bestimmende  Ortsfunction,  die  wir  als  stetig  und  dififerentiir- 
bar  voraussetzen.  Wir  ziehen  von  einem  Punkte  w  des  Feldes 
aus  eine  gerade  Linie  L  in  einer  beliebigen  Richtung  und  be- 
zeichnen  mit  s  den  Abstand   eines  Punktes  w'  auf  dieser  Linie 
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von  m.  Unter  dem  Gefälle  von  S  in  der  Richtung  L  ver- 
stehen wir  dann  den  Grenzwerth  des  Verhältnisses  (S  —  ä')/s, 
wenn  sich  m'  dem  Punkte  m  unendlich  annähert.  Dieser  Grenz- 
werth ist  gleich  dem  Differentialquotienten  — dS/ds^  wenn  wir 
S  als  Function  der  Variablen  s  auffassen. 

Unter  dem  Gefälle  der  Function  S  schlechtweg,  ohne 
Angabe  einer  Richtung ,  verstehen  wir  den  grössten  unter  allen 
Werthen,  die  das  Gefalle  in  den  von  m  auslaufenden  Richtungen 
hat;  und  da  dieses  grösste  Gefälle  in  einer  bestimmten  Rich- 
tung stattfinden  wird,  so  können  wir  diese  Richtung  zur  Axe 
eines  Vectors  &  machen,  dem  wir  das  grösste  Gefalle  selbst  als 
Tensor  geben. 

Diesen  Vector  @  nennen  wir  den  Gradienten  von  S  und 
bezeichnen  ihn  mit 

(1)  ®  ==  grad  S. 

Diese  Definition  des  Gradienten  ist  wiederum  von  dem  Goordi- 
natensy^teme  völlig  unabhängig.  Zu  seiner  Darstellung  wenden 
wir  aber  ein  Coordinatensystem  an.  Es  seien  a,  /3,  y  die  Winkel, 
die  die  Richtung  L  mit  den  Coordinatenaxen  bildet.    Dann  ist 

(2)  — -  =  —-  cosa  -f-  TT-  cosp  +  — -  cosy. 
^  ds        dx  ^    oy  dz 

Wir  nehmen  an,  dass  die  Differentialquotienten  dS/cx^ 
dS/dy,  dS/d0  nicht  alle  drei  verschwinden,  und  setzen 

(3)  —  ;r—  ==  6r  cos  a,    —  -—  r=  6r  cos  6,     —  T^  =  G  cos  c, 

8a?  dy  dz 

Dann  sind  cl,  b^  c  die  Winkel,  die  eine  gewisse  Richtung  Lq  mit 
den  Axen  x^  y,  z  einschliesst,  und  wenn  wir  mit  &  den  Winkel 
zwischen  den  beiden  Richtungen  L  und  Lq  bezeichnen,  so  ist 
nach  (2) 

(5)  -|^=  ^cosa 

CS 

Man  sieht  hieraus,  dass  die  Richtungen,  in  denen  das  Ge- 
falle einen  constanten  Werth  hat,  einen  Kreiskegel  mit  der 
Axe  io  erfüllen,  und  das  Maximalgefälle  G  fällt  in  die  Rich- 
tung Lq.    Demnach  sind 
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f^     85 

^'  "         dx' 

(6)  ^^  =  -  81?' 

die  Componenten  des  Vectors  ®  und  die  Grösse  G  ist  dj 
Tensor  dieses  Vectors. 

Das  Quadrat  von  (r,  also  die  Grösse 

<7,  ^     <..(«) = (^f)*+  Q'+ (0. 

ist  vom   Coordinatensysteme  unabhängig.     Die   Grösse  G  selb! 
heisst    nach    Lame    der    erste     Differentialparamet 

von  Si). 

Die  Gleichungen  (6)  zeigen  nach  §.  87  (2),  dass  der  Curl 
des  Vectors  ®  verschwindet. 

Es  ist  ferner 

d^  S       d^  S       d^  S 
(8)  div®  =  -g^-g^-g^, 

und  wenn  wir  also  das  Zeichen  gebrauchen 

^^^  ^'^-8^  +  8^  +  8^' 

SO  folgt 

(10)  div  grad  S  =  —  A  Ä 

Die  Grösse  AS,  die  auch  der  zweite  Differentialpara- 
meter von  S  heisst,  spielt  in  der  mathematischen  Physik  eine 
wichtige  Rolle.  Sie  ist,  wie  aus  der  Definition  hervorgeht,  von 
dem  Coordinatensysteme  gänzlich  unabhängig,  was  sich  auch 
durch  Rechnung  leicht  bestätigen  lässt. 

Die  Punkte,  in  denen  ein  Skalar  S  einen  constanten  Werth 
hat,  erfüllen,  wenn  wir  von  einzelnen  Punkten  des  Maximums 
oder  Minimums,  in  denen  die  drei  Differentialquotienten  (6)  alle 
drei  verschwinden,  absehen,  gewisse  Flächen,  die  man  Nive au- 
flachen nennt.  Aendert  man  den  constanten  Werth  von  S,  so 
erhält  man   eine  Schaar  von   Niveaufiächen ,   deren  orthogonale 


^)   Lame,    Legons   sur   Pelasticite   und   Legons   sur  les   coordonnees 
curvilignes. 
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t^ajectorien  die  Gurven  stärksten  Gefälles  sind.  Die  Tangenten 
iser  Gurven  stärksten  Gefälles  geben  überall  die  Richtung  des 
jctors  ®  an. 

Denn    nach  bekannten   Sätzen   der  analytischen   Geometrie 
id  die  durch  (6)  bestimmten  Grössen  (tx,  6ry,  Gg  proportional 

lit  den  Kichtungscosinussen  der  Normale  an  die  Fläche  iS=const. 


§.  89. 
Der  Gauss'sche  und  der  Stokes'sche  Integralsatz. 

Wir  haben  im  fünften  Abschnitte  zwei  Sätze  über  räumliche 
ntegrale  und  Flächenintegrale  abgeleitet,  die  ihren  einfachsten 
Lusdruck  erst  in  der  Sprache  der  Vectorgeometrie  finden.  Hier- 
ler  gehört  zunächst  der  Gauss'sche  Integralsatz: 

Wenn  dt  ein  Element  des  begrenzten  Raumes  r  ist  und  do 
in  Element  seiner  Oberfläche,  wenn  ferner  n  die  nach  innen 
erichtete  Normale  dieser  Oberfläche  ist,  und  X,  F,  Z  drei  im 
anzen  Räume  stetige  Functionen  des  Ortes  sind,  so  ist  nach 
.  39  (7) 

c/dx.  ar  ,    dZ\. 

=  —  I  [Xcos(w,a:)  -|-  Y cos(n^y)  -\-  Zcos(w,^)]  do. 

Wenn  nun  hierin  für  X,  F,  Z  die  Gomponenten  eines 
V^ectors  91  gesetzt  werden,  dessen  nach  der  Richtung  n  ge- 
ttommene  Gomponente  An  ist ,  so  nimmt  dieser  Satz  nach  §.  85, 
[4)  und  §.  87,  (3)  die  einfache  Gestalt  an: 

I.  I  div  91  d  r  =  —  L^n  d  a 

In  dieser  Form  erscheint  der  Gauss'sche  Satz  in  einer 
gänzlich  vom  Goordinatensysteme  unabhängigen  Form. 

Aehnlich  verhält  es  sich  mit  dem  Satze  von  Stokes  §.40,(10) 

'(oz  dY\     ,    ,  ,  /dx  cZ\     ,    ,  ,  /ar  ax\     .    ,-1  , 


=  [{Xdx  +  Ydy  +  Zdz\ 


Dieser   Satz  bezieht  sich    auf   ein    begrenztes   Stück    einer 
krummen  Oberfläche,  deren  Element  do  '\^\>\  dx^dy^dz  sind  die 
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Pi^ojeGtionen  eines  Elementes  ds  der  Begrenzungscurve  des  Flächen- 
stückes, lieber  die  dabei  in  Betracht  kommenden  Richtungen  gilt 
die  Bestimmung,  dass  das  Element  ds,  die  von  ds  in  das  Innere 
der  Fläche  gelegte  Normale  dn  und  die  auf  beiden  senkrechte 
Richtung  dv  in  der  Reihenfolge  (ds,  dw,  dv)  ein  Rechtssystem 
bilden.  Wenn  nun  wieder  X,  F,  Z  die  Componenten  eines 
Vectors  51  sind,  so  steht  unter  dem  Randintegrale  das  Element 

Agds^  und  die  Grössen  ;r — ,  •  •  •    sind    die    Componenten 

o  y        0  z 

Ca:,  Cy,  Og  des  Curls  6  von  21;  also  ist  der  Factor  von  do  die 
Componente  Ov  dieses  Curls  und  wir  haben  den  Stokes'schen 
Satz  in  der  folgenden,  vom  Coordinatensysteme  unabhängigen 
Form : 

IL  [Cvdo  =    [Ä,ds, 

wobei  die  positive  Richtung  von  r,  die  positive  Richtung  von  s 
und  die  Richtung  vom  Rande  nach  innen  ein  Rechtssystem  bilden. 
Man  kann  also  etwa  die  positive  Richtung  von  v  an  irgend 
einem  Punkte  der  Fläche  willkürlich  annehmen  und  dann  auf 
der  ganzen  Fläche  nach  der  Stetigkeit  ändern,  dann  ist  durch 
diese  Regel  die  positive  Richtung  von  s  an  jeder  Stelle  des 
Randes  eindeutig  bestimmt,  auch  wenn  die  Randcurve  aus 
mehreren  Stücken  besteht.  Wenn  aber  die  Fläche  selbst  aus 
mehreren  getrennten  Theilen  besteht,  so  kann  in  jedem  von 
ihnen  die  positive  Richtung  von  v  beliebig  angenommen  werden. 
.  Bei  einer  einfach  umrandeten  Fläche  kann  man  den  Sinn 
der  Integration  auch  dadurch  angeben,  dass  eine  fortschreitende 
Bewegung  längs  v  und  gleichzeitige  Drehung  in  der  Richtung  ds 
eine  Rechtsschraubung  ist. 


§.  90. 

Ausdruck   des   Curls   in   einem   beliebigen 

Coordinatensysteme. 

Der  Stokes'sche  Satz  führt  zu  einer  einfachen  Darstellung 
der  Componenten  des  Curls  in  einem  krummlinigen  Coordinaten- 
systeme, das  wir  der  Einfachheit  halber  orthogonal  annehmen 
wollen.     Es  sei  /),  g,  r  also  ein  beliebiges  krummliniges,   aber 
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orthogonales  Goordinatensjrstem  und 

(1)  ds«  =  edp^  +  e'dq^  +  e"dra 

das  Quadrat  des  Linienelementes  (§.  37).  Wir  nehmen  an,  dass 
die  Richttmg  der  wachsenden  p,  q,  r  ein  Rechtssystem  bilden; 

iedp^  Y^  dq^  ^*  dr  sind  die  Projectionen  des  Elementes  ds  auf 
die  Richtungen  p,  g,  r. 

Es  ist  dann,  wenn  Ap^  Aq^  Ar^  Ag  die  Componenten  des 
Vectors  ^  nach  den  Richtungen  p,  g,  r,  ds  bedeuten,  nach 
§.  37  (6) : 

(2)  Ap  iedp  -\-  Aqi^  dq  +  Ari7*  dr 

=  Ads  QO^iA^ds)  =  Agds. 

Wir  nehmen  nun  dp  =  0  an,  legen  also  das  Element  ds  m  die 
Fläche  (g,r)  und  grenzen  in  dieser  Fläche  durch  eine  geschlossene 
Curve  s  irgend  ein  beliebiges  Flächenstück  ab.  Dann  ergiebt 
sich  nach  (2)  mit  Benutzung  von  §.  40  (2),  wenn  die  Integration 
über  dieses  Flächenstück  und  seine  Begrenzung  erstreckt  wird: 


(3) 


=   {(A,  ^'dq-\-Ar  \7'  dr)  =  i  A,ds, 


und  das  letzte  Randintegral  ist  nach  dem  Stokes'schen  Satze, 
wenn  Cp  die  Componente  von  curl  9i  in  der  Richtung  p  bedeutet, 
nach  §.  89,  IL  gleich 

(4)  iCpdo  =  [[  Gp  VeV'  dq  dr. 

Da  die  Flächenintegrale  (3),  (4)  für  jedes  beliebige  Flächen- 
stück  gelten,  so  folgt,  wenn  man  dieselbe  Betrachtung  für  die 
(r,  p),  (p,  g)- Flächen  durchführt: 

r  —  ^  ('^jß'j'L  _  ?_y  «^  ^«\ 


'dfeAp        d  Ve"  A, 


,.  r  _      1      ßyeAp        d  Ve"  Ar\ 


r  —      ^      {dye'Ag  _  8  Ve  Ap\ 
V77V     dp  ""dr     ) 
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§.  91. 

Stromlinien  und  Wirbellinien. 

Ist  31  ein  Vector  in  einem  Felde,  so  erhalten  wir,  w^nn  wir, 
von  einem  beliebigen  Punkte  m  ausgehend,  in  der  Vectorrichtung 
zu  einem  unendlich  benachbarten  Punkte  m'  übergehen  und  von 
hier  aus  diese  Construetion  fortsetzen,  eine  Curve,  und  wenn  wir 
den  Ausgangspunkt  m  verändern,  so  ergiebt  sich  eine  doppelt 
unendliche  Curvenschaar  im  Räume,  die  analytisch  durch  die 
Dijfferentialgleichungen 

dx  :  dy  \  dz  =  Ax  '-  Äy  :  Ag 

bestimmt  ist.  Diese  Curven  wollen  wir  Stromlinien  nennen, 
weil  sie  in  jedem  ihrer  Punkte  die  Richtung  der  Strömung  an- 
geben, wenn  wir  uns  xlen  Vector  durch  eine  in  Bewegung  be- 
grififene  Flüssigkeit  darstellen.  Es  beziehen  sich  in  diesem  Falle 
diese  Curven  nur  auf  einen  bestimmten  Zeitmoment.  Im  All- 
gemeinen werden  sie  mit  der  Zeit  veränderlich  sein. 

Es  sei  nun  6  eine  bestimmte  von  diesen  Stromlinien,  auf 
der  wir  die  Länge  s  von  einem  beliebigen  Punkte  aus  in  der 
jeweiligen  Richtung  der  Vectoraxe  positiv  zählen.  Wir  legen  in 
jedem  Punkte  dieser  Linie  ein  unendlich  kleines  Flächenelement 
do  senkrecht  zu  der  Tangente  an  6  in  diesem  Punkte,  also  auch 
senkrecht  zu  dem  Curvenelemente  ds. 

Legen  wir  durch  alle  Punkte  eines  dieser  Elemente  do^ 
die  zugehörigen  Stromlinien,  so  werden  sich  diese  alle  in 
ihrem  weiteren  Verlaufe  nur  unendlich  wenig  von  6  entfernen, 
und  es  werden  sich  auch  keine  zwei  von  ihnen  durchschneiden, 
so  lange  wenigstens  Axi  Ay^  Ag  endlich  und  nicht  alle  drei 
gleich  Null  sind.  Diese  Curven  bilden  in  ihrer  Gesammtheit 
einen  Strom  faden.  Den  Querschnitt  eines  Stromfadens,  der 
dem  Stromfaden  entlang  veränderlich  sein  kann,  bezeichnen  wir 
mit  q. 

Wenden  wir  auf  ein  zwischen  Si  und  $2  verlaufendes  und 
durch  die  beiden  Querschnitte  q^^  q^  begrenztes  Stück  unseres 
Stromfadens  den  Gauss'schen  Integralsatz  (§.  89,  I.)  an,  so  er- 
giebt sich,  wenn  Si  <  s^  ist,  da  an  der  äusseren  Begrenzung  des 
Fadens  JL^i  =  0,  an  den  Endflächen  g^,  q^  des  Fadens  An  gleich 
A^  und  — A^  und  dr  =  ^ds  ist: 
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1)  I  gds  div3l  =  ylj^a  —  -^i  3i> 

»der,  wenn  man  nur  ein  unendlich  kurzes  Stück  des  Stromfadens 
»etrachtet:  ^ 

'  ^  q     ds 

In  dem  besonderen  Falle,  in  dem 
[3)  diva  =  0 

ist,  ergiebt  sich  hieraus,  dass  Äq  längs  eines  Stromfadens  con- 
Btant  ist,  und  dass  sich  also  der  Querschnitt  q  umgekehrt  pro- 
portional mit  dem  Tensor  A  ändert.  In  diesem  Falle  befindet 
«ich  der  Curl  ß  eines  jeden  Vectors  51.  Einen  für  den  Vector  6 
construirten  Stromfaden  nennen  wir  einen  Wirb  elf  aden  (nach 
Relmholtz).  Das  Product  Cq  heisst  das  Moment  des  Wirbel- 
fadens. Es  hat  längs  des  ganzen  Wirbelfadens  einen  un- 
veränderlichen Werth. 

Kehren  wir  zu  den  Stromfaden  zurück  und  bezeichnen  mit 
(  die  Dichtigkeit  der  Flüssigkeit,    durch    deren  Strömung    wir 
den  Vector  91  darstellen,  die  auch  eine  Function  des  Ortes  sein 
'Unn,  so  ist  qgA  die  Flüssigkeitsmenge,  die  durch  den  Quer- 
schnitt q    eines  Stromfadens    hindurchgedrückt   wird,    und   das 
Integral 

(4)  \qdsdiyQ%  =  A^q^Qf  —  A^i(>i 

ist  der  Zuwachs  an  Flüssigkeitsmasse,  den  das  Fadenstück 
iwischen  s^  und  s,  erfahren  hat.  Ist  das  Fadenstück  unendlich 
Uein  und  von  der  Länge  ds,  so  ist  dieser  Zuwachs  also  gleich 

qds  div(»9I; 

bezeichnen  wir  aber  mit  dg  die  Zunahme  der  Dichtigkeit,  so  ist 
auf  der  anderen  Seite  die  Zunahme  an  Masse  =qdsdQ^  und 
daraus  ergiebt  sich 

<5)  dg  =  diYQ% 
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§.  92. 
Kraftlinien. 

Man  giebt  dem  Gauss' sehen  Integralsatze  noch  eine  andere 
geometrische  Deutung,  bei  der  31  wieder  einen  beliebigen  Vector 
bedeutet. 

Wir  nehmen  irgend  ein  zu  der  Richtung  s  der  Stromlinien 
senkrechtes  Flächenelement  q  und  legen  durch  dieses  Strom- 
linien in  einer  mit  A  proportionalen  Dichte,  so  dass,  wenn  m 
eine  constante  Grösse  ist,  die  Anzahl  der  durch  g  gelegten  Linien 
gleich  mÄq  ist.  Während  wir  also  bei  der  Erzeugung  des 
Stromfadens  angenommen  haben,  dass  sich  eine  angefangene 
Stromlinie  unbegrenzt  fortsetze,  müssen  wir  jetzt  annehmen, 
dass  diese  Linien,  je  nach  dem  Werthe  von  J.,  aufhören  oder 
neu  anfangen.  Diese  Linien  sollen  Kraftlinien  heissen;  sie 
fallen  ihrer  Richtung  nach  mit  den  Stromlinien  zusammen. 
Legen  wir  an  derselben  Stelle  wie  q  ein  Flächenelement  do, 
dessen  in  einem  bestimmten  Sinne  genommene  Normale  n  mit 
s  den  Winkel  (s,  n)  einschliesst ,  so  ist  die  Anzahl  der  durch 
dieses  Element  im  Sinne  n  gehenden  Kraftlinien  gleich 

« 

mAdo  cos  (s,  n) 
oder 

mAndo., 

die  Zahl  ist  negativ  zu  rechnen,   wenn  die  Durchdringung   von 
do  in  der  dem  n  entgegengesetzen  Richtung  geschieht. 

Wenn  wir  also  jetzt  den  Gauss'schen  Integralsatz  auf  einen 
beliebigen  Raumtheil  r  anwenden,  so  zeigt  sich,  dass  das  Integral 


m 


[  div3ldr. 


über  einen  Raum  r  erstreckt,  gleich  der  Anzahl  der  aus  der 
Begrenzung  dieses  Raumes  austretenden  Kraftlinien  ist, 
und,  auf  ein  Raumelement  angewendet,  ist  »wdiv2ldr  die  Zahl 
der  aus  dem  Raumelemente  dt  austretenden,  also  im  Inneren 
von  dt  entspringenden  Kraftlinien.  Die  eintretenden  Kraft- 
linien werden  hierbei  negativ  in  Rechnung  gebracht;  diese 
erlöschen  oder  versinken  in  dem  Elemente  dt.  Wenn  div3l  ver- 
schwindet,  so   wird  keine  Kraftlinie   neu  entspringen   oder  ver- 
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sinken,  und  in  diesem  Falle  stimmen  die  Kraftlinien  mit  den 
Stromlinien  überein. 

In  einem  Raumtheile,  in  dem  div^l  einen  positiven  Werth 
hat,  werden  Kraftlinien  neu  esntspringen ,  während  in  solchem, 
wo  divSl  negativ  ist,  Kraftlinien  verschwinden.  Die  ersteren 
Geissen  Quellen,  die  anderen  Senken  (oder  negative  Quellen). 

Es  kommt  oft  vor,  dass  die  Quellen  auf  einen  unendlich 
kleinen  ßaumtheil  beschränkt  sind.  Ein  solcher  Baumtheil,  den 
man  in  endlicher  Entfernung  als  Punkt  ansehen  kann,  heisst 
Qu  eil  p  unkt.  Ist  c  der  als  endlich  angesehene  Werth  des  über 
einen  solchen  Räumtheil  erstreckten  Integrals 


I 


divSldr, 

80  ist  für  jede  einen  solchen  Punkt  umschliessende  Fläche 

Ändo  =  —  c. 


I 


Nehmen  wir  eine  Kugelfläche  vom  Badius  r,  die  den  Quell - 
punkt  als  Mittelpunkt  hat,  und  bezeichnen  mit  dm  ein  Flächen- 
element auf  der  Einheitskugel,  so  ist  do  =  r^dco 


1 


An  dcD   = 


f2 


und  folglich  ist  der  Mittelwerth  von  An  auf  einer  solchen 

Kugel 

—  c 

4t7cr^ 

Der  Tensor  des  Vectors  31  wird  also  bei  der  Annäherung  an 
den  Quellpunkt  unendlich  gross,  und  zwar  in  derselben  Ordnung 
wie  l/rK 

In  einem  Felde,*  wo  div  31  verschwindet,  kann  eine  Kraftlinie 
weder  entspringen  noch  endigen.  Die  Kraftlinien  verlaufen  also 
in  einem  solchen  Felde  in  Canälen  vom  Querschnitte  g,  so  dass 
Aq  längs  eines  solchen  Canals  constant  ist.  Man  kann  den 
Vector  dann  auch  als  Verschiebung  einer  incompressiblen 
Flüssigkeit  darstellen,  die  dann  in  eben  diesen  Canälen,  die  mit 
den  Stromfäden  zusammenfallen,  hinströmt.  Daher  haben  die 
Vectoren,  deren  Divergenz  verschwindet,  auch  den  Namen 
solenoidale  Vectoren  erhalten  i). 

*)  Von  6  aoDXi^y,  die  Röhre. 
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§.   93. 
Potentialvectoren. 

Einen  Vector,  dessen  Curl  im  ganzen  Felde  verschwindet, 
nennen  wir  einen  Potentialvector.  Ist  @  ein  solcher  Vector 
und  sind  Ex,  Ey^  E,  seine  Componenten,  so  ist 

(1)  Exdx-\- Eydy -^  E,d0  =  —  dil; 

ein  vollständiges  DifiFerential  eines  Skalars  —  ^.    Es  ist  also 

und  die  Function  ^  heisst  das  Potential  des  Vectors  6. 
Diese  Function  ist  nur  bis  auf  eine  additive  Constante  bestimmt, 
und  man  kann  sie  erhalten,  wenn  man  von  einem  festen  Punkte 2>o 
zu  dem  veränderlichen  Punkte  p  längs  einer  beliebigen  Curve 
das  Integral  nimmt: 

a 

(3)  tl;  =  —{Esds, 

»0 

worin  E,  die  Componente  von  @  in  der  Richtung  von  s  be- 
deutet. 

Der  Stokes'sche  Satz  zeigt,  dass  das  Integral 


(4)  [j?.ds  =  0 


ist,  wenn  man  es  über  eine  geschlossene  Curve  erstreckt,  die 
man  als  Begrenzung  einer  ganz  in  dem  Vectorfelde  verlaufenden 
Fläche  betrachten  kann. 

Man  nennt  ein  Feld  einfach  zusammenhängend,  wenn 
es  so  beschaffen  ist,  dass  jede  in  sich  zurücklaufende  Curve 
die  Begrenzung  eines  ganz  in  dem  Felde  gelegenen  Fiächen- 
stückes  ist.  Ein  solches  einfach  zusammenhängendes  Feld  ist 
z.  B.  der  ganze  unendliche  Raum,  oder  der  Raum  ausserhalb 
einer  Kugel,  oder  auch  ausserhalb  mehrerer,  einander  nicht 
schneidender  Kugeln,  und  hierin  wird  auch  nichts  geändert, 
wenn  an  Stelle  der  Kugeln  andere  Flächen  treten,  die  aus 
Kugeln  durch  stetige  Formänderung  abgeleitet  sind.  Ebenso  ist 
der  Raum  innerhalb  einer  Kugel  oder  einer  aus  der  Kugel  ab- 
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feleiteten  Fläche,  oder  der  von  einer  Bolchen  Fläche  nach  aussen 
und  von  einer  oder  mehreren  von  ihnen  nach  innen  begrenzte 
Raum  einfach  zusammenhängend. 

Um  auch  ein  Beispiel  von  einem  mehrfach  zusammen- 
hängenden Felde  zu  hahen,  denke  man  etwa  an  den  Raum 
innerhalb  oder  anaserhalb  einer  Ringääche,  die  durch  Rotation 
eines  Kreises  um  eine  in  seiner  Ebene  liegenden,  aber  die 
Peripherie  nicht  schneidenden  Axe  entsteht.  Die  mebr^ch  zu- 
sammenhängenden Felder  werden  durch  gewisse  Trennungs- 
äächen,  die  man  Querschnitte  oder  auch  Sperrflächen 
nennt,  deren  beide  Seiten  zur  Begrenzug  hinzugenommen 
werden,  in  einfach  zusammenhängende  Felder  verwandelt,  so 
z.  B.  das  Feld  ausserhalb  des  oben  beschriebenen  Ringes  durch 
einen  ebenen  Schnitt,  der  durch  den  inneren  Aequatorkreis  be- 
grenzt ist. 

In  einem  ein^h  zusammenhängenden  Felde  ist  das  Inte- 
gral (4)  über  jede  geschlossene  Curve  gleich  Null,  und  die  Func- 
tion if}  ist  dann  in  diesem  Felde  überall  eindeutig  und  stetig. 

In  einem  mehrfach  zusammenhängenden  Felde  kann  es  ge- 
schlossene Linien  geben,  über  die  das  Integral  (4)  nicht  ver- 
schwindet, und  es  giebt  dann  Flächen,  auf  deren  beiden  Seiten  i^ 
verachiedene  Werthe  hat.  So  stellen  in  der  beistehenden  Fig.  38  die 
beiden  scbraffirten  Kreise  den  Meridianschnitt  des  oben  erwähnten 
Ringes  dar.  In  den  zwei  Punkten  a,  et',  die  einander  unendlich  nahe 
liegen,  hat  ^  zwei  verschiedene  Werthe,  deren  Unterschied  das 
über  die   Curve  (aco')   ge-  Fig.  38. 

nommene  Integral 


I.E'ds 

ist.  Dagegen  ist  das  Inte- 
gral über  die  ganze  Be- 
grenzung (aca'b'&bä)  wie- 
der gleich  Null,  und  hierin 
heben  sich  die  beiden  Be- 
Btaudtheile  über  (a'b')  und  über  (ba)  gegenseitig  auf.  Folglich 
baben  die  Integrale  über  (a  c  a')  und  (b  c'  b')  denselben  Werth, 
und  der  'Werthunterecbied  der  Function  i/i  zu  beiden  Seiten  der 
Sperrfläche  ist  längs  dieser  ganzen  Fläche  constant.  Wenn 
man  also  den  Integrationsweg  von  einem  beliebigen  Punkte  a' 
zum  Ausgangspunkte    zurückfuhrt,    so  erhält  unter   Umständen 
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die  Function  i>  in  diesem  Punkte  einen  von  dem  Ausgangswerthe 
verschiedenen  Werth.     Die  Function  ist  dann  mehrwerthig. 

Wir  müssen  also  einwerthige  und  mehrwerthige 
Vectorpotentiale   unterscheiden: 

In  einem  einfach  zusammenhängenden  Felde 
ist  jedes   Vectorpotential   einwerthig. 

In  einem  mehrfach  zusammenhängenden  Felde 
giebt  es  mehrwerthige  Vectorpotentiale,  die  erst 
durch  Anlegung  von  Querschnitten  zu  ein- 
werthigen  Functionen  werden.  An  diesen  Schnit- 
ten sind  diese  Potentiale  unstetig  und  erleiden 
beim  Durchgange  durch  eine  solche  Fläche 
sprungweise  Aenderungen,  die  aber  längs  einer 
und  derselben  Querschnittfläche  constant  sind. 

Es  kann  aber  auch  in  mehrfach  zusammenhängenden  Feldern 
einwerthige  Vectorpotentiale  geben.  Dies  findet  z.  B.  dann  statt, 
wenn  die  Componente  Ea  in  jeder  in  einer  Grenzfläche 
liegenden  Richtung  gleich  Null  ist.  Dann  hat  ^  an  jeder  Grenz- 
fläche einen  constanten  Werth,  und  wenn  man  den  üebergang 
von  einer  Seite  eines  Querschnittes  zur  anderen  durch  eine  auf 
der  Grenze  liegende  Curve  vermittelt,  so  ist  das  über  diese 
Curve  genommene  Integral 


I 


JEsds  =  0. 


Wir  wollen,  noch  auf  die  Analogie  dieser  Sätze  mit  den  im 
sechsten  Abschnitte  besprochenen  Sätzen  über  die  Integration 
von  Functionen  eines  complexen  Argumentes  aufmerksam  machen. 


§.  94.     . 
Vectoren  mit  verschwindender  Divergenz. 

Den  Potentialvectoren  stehen  als  ein  nicht  minder  wichtiger 
Specialfall  die  Vectoren  zur  Seite,  deren  Divergenz  verschwindet. 
Wir  haben  schon  oben  gesehen,  dass  der  Curl  eines  jeden  Vectors 
diese  Eigenschaft  hat.    Es  gilt  aber  auch  der  umgekehrte  Satz, 

1.  dass  jeder  Vector  mit  verschwindender  Diver- 
genz als  Curl  eines  anderen  Vectors  dargestellt 
werden  kann. 
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-rttj       Es  sei  6  ein  gegebener  Vector,  der  der  Bedingung 

(J)  div  6  =  0 

iifj 
'^l  genügt,  und  wir  suchen  einen  Vector  %  zu  bestimmen,  so  dass 

, ,  (2j  e  =  curia 

wird.  Dieser  Vector*  21  kann  selbstverständlich  nur  bis  auf  einen 
additiv  hinzutretenden  willkürlichen  Potentialvector  bestimmt  sein. 
Um  (2)  zu  befiriedigen,  setzen  wir  91  als  Curl  eines  dritten  Vec- 
tors  93  voraus,  also 

(3)  21  =  curl  S, 

(4)  e  =  curl  curl  S. 

Wenn  man  aber  die  Componenten  des  Vectors  curl  curl  S 
bildet,  so  giebt  eine  einfache  Rechnung  aus  (4) 

/Fi\  n         3divg3  .^ 

(5)  C^  =  -^ ^S«, 

worin  jd  wie  früher  die  Bedeutung  hat: 

d^                ^2  ^2 

^   =   — [-  — \- 


Hiemach  wird  also  die  Gleichung  (2)  durch  (3)  befriedigt, 
wenn  wir  35  den  Bedingungen  unterwerfen: 

(6)  ^JB,  =  —    Co:,       ^By=—Cy,       ^B,  =   —    (7„ 

(7)  div  33  =  0. 

Wir  haben  hier  vier  Difierentialgleichungen  für  die  drei 
Functionen  J?a:)  -By,  Ä,  die  aber  nicht  von  einander  unabhängig 
sind,  da  aus  den  drei  ersten 

^  div  33  =  0 

folgt.  Wir  werden  im  folgenden  Abschnitte  sehen,  dass  die 
Differentialgleichungen  (6)  z.  B.  immer  dann  eine  Lösung  haben, 
wenn  (7a;,  Oy,  Cg  in  einem  endlichen  Raumstücke  beliebig  gegeben 
sind  und  ausserhalb  dieses  Raumstückes  verschwinden,  und  dass 
dann,  wenn  div  6  verschwindet,  auch  die  Gleichung  (7)  befriedigt 
ist.  Hier  wollen  wir  über  die  Integration  dieser  Gleichungen 
noch  Folgendes  bemerken: 

Angenommen,  es  sei  Bx-^  Sy  irgendwie  bestimmt,  so  dass  sie 
den  beiden  ersten  Gleichungen  (6)  genügen.  Dann  giebt  die 
Gleichung  (7)  dBgjdz^  also  Bg,  bis  auf  eine  willkürliche  Func- 
tion von  X  und  y.    Wir  setzen  daher 

(8)  B^  =  B:  +  x{x,y), 

Biemann-Weber,    PaiÜeUe  Differentialgleichangen.  \ 5 
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worin  Bg  irgend  einer  bestimmten  Annahme  über  diese  willkür 
liehe  Function  entspricht.     Aus  den  Gleichungen  (6)   folgt  abe: 

d^JBg  ^  d^Bg_       dCg 

cz  'iiz  8£r  ' 

und  folglich 

(9)  ^B\  =  -  (7. +  0(^,1/), 

worin  Q>(x^y)  eine  (durch  B\  bestimmte)  Function  von  x^  y  alleir 
ist.  Aus  (8)  ersieht  man,  dass  die  letzte  Bedingung  (6)  be- 
friedigt wird,  wenn 

gesetzt  wird.  Hiernach  ist  also  die  Bestimmung  des  Vectors  $ 
auf  die  Integration  der  drei  Gleichungen 

(11)  JB,=    ^C,,         JBy    =    -Cy,         JX    =    —^ 

zurückgeführt,  und  unser  Satz  ist  bewiesen,  wenn  wir  voraus- 
setzen, dass  die  DiflFerentialgleichung 

(12)  Jq>  =  -  Q 

für  jede  gegebene  Function  q  eine  Lösung  hat. 

Für  diese  Betrachtungen  ist  nicht  erforderlich,  dass  q  in: 
ganzen  Räume  gegeben  sei;  wir  können  uns  auf  die  Betrachtung 
eines  beliebig  kleinen  Raumtheiles  beschränken,  und  auch  füi 
die  Function  g?  nur  nach  den  Werthen  in  diesem  Raumtheilc 
fragen.  Dann  hat  aber  die  Differentialgleichung  g?  unendlicfc 
viele  Lösungen. 

Ein  CoroUar  aus  diesen  Sätzen  ist  noch  der  Satz: 

2.  Jeder  Vector  lässt  sich  in  einen  Potentialvectoi 
und  in  einen  Curl  zerlegen. 

Ist  nämlich  21  ein  gegebener  Vector,  so  setzen  wir 

(13)  21  =  33  +  6 

und  bestimmen  eine  Function  q)  aus  der  Differentialgleichung 

J  q>  =  —  div  21 ; 
wenn  wir  dann  S3  gleich  dem  Gradienten  von  9,  also  [§.88(10)] 

33  =  grad  9,       div  3}  =  div  2( 
setzen,  so  ist  div  (5  =  0  und  6  ist  also  nach  1.  ein  Curl. 


Elfter  Abschnitt 


Potentiale. 


§.  95. 
Vorbereitung  zum  Green'schen  Satze. 

Es  seien  {7,  V  zwei  skalare  Functionen.  Aus  ihnen  lässt 
ach  ein  Vector  8  =  31(17,  F)  ableiten,  dessen  Componenten  die 
; folgenden  sind: 

A    -  U^-  F^ 


1(1) 


Dieser  Vector  ist  unabhängig  vom  Coordinatensysteme.  Denn 
nehmen  wir  eine  beliebige  gerade  Linie,  auf  der  wir  Ton  einem 
willkürlichen  Anüuigspunkte  die  Abscissen  ^  zählen,  so  können 
wir  jede  Function  von  x^  y,  js  längs  dieser  Linie  als  Function 
TOD  I  ansehen.  Insbesondere  sind  also  auch  rr,  y,  js  selbst  Func- 
tionen Ton  I,  und  es  ist 

(2)  ||  =  C08(|,«),      ||=C0S(fcj/),      ?|=rC08(S,^). 

Hiemach  ei^ebt  sich  aus  (1) 

(3)  A^  =  -i,C08({,a:)  +  ÄyCOs{^,y)  -f  J,co8(f,jßr) 

15* 
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Wenn  wir  also  ein  neues  rechtwinkliges  Coordinatensystem 
1,1^,5  einführen,  so  erhalten  die  Ausdrücke  für  die  Compo- 
nenten  von  31  nach  diesen  neuen  Axen  genau  dieselbe  Form  wie 
für  die  Axen  x^  y,  z. 

Aus  (1)  ergiebt  sich  zunächst  nach  §.  87  (3) 

(4)  div2l=  UJV  —  VJU, 

wenn  unter  J  J7,  wie  in  der  Folge  stets,  der  zweite  Differential- 
parameter 

^2  TT         ^2  TT         g2  TT 

verstanden  wird. 

Wir  grenzen  einen  Raumtheil  t  durch  eine  geschlossene 
Fläche  0  ab,  in  dem  die  Functionen  f7,  V  stetig  sind  und 
stetige  Derivirte  haben.  In  jedem  Punkte  der  Oberfläche  0 
denken  wir  uns  eine  Normale  n  in  das  Innere  von  r  ge- 
zogen.    Dann  ist  nach  (3): 

und  die  Anwendung  des  Gauss 'sehen  Satzes  auf  den  Raum  r 
ergiebt 

(5)  ^^UJV-yjTJ)dr  =  -\[ü'^-V^^)äo, 

worin  sich  die  Integrationen  auf  alle  Elemente  dz  und  do  von 
r  und    0  erstrecken. 


§.  96. 
Specialisirung  der  Function  U, 

Wenn  wir  in  der  zuletzt  abgeleiteten  Formel  TJ  =  \  an- 
nehmen, so  ergiebt  sich  für  jede  in  dem  Gebiete  x  mit  ihren 
ersten  Ableitungen  stetige  Function  V 

(1)  \^^do  =  -\^Vdr. 

Es  sei  ferner  g  ein  variabler  Punkt  des  Gebietes  r  mit  den 
Coordinaten  a,  6,  c  und  p  ein  Punkt  mit  den  Coordinaten  x^  y,  0- 


1 
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Die  Entfernung  der  beiden  Punkte  sei  r,  so  dass 


(2) 


Durch  Differentiation  ergiebt  sich: 


r 
8^ 


y  _  y  —  b 

dh  r» 


r 


e  —  c 


8«i 

—^  =  --4-3 
— -  =  -  -  -^  3 

8  c*  y3    n  y5 


r» 

iy 

-&)« 

r» 

i^ 

—  c)a 

I  and  daraus  folgt  durch  Addition  die  Identität: 


(3) 


^-  =  0, 
r 


wenn  bei   der  DiflFerentiation   die   Coordinaten   a^  b^  c  als  ver- 
änderlich, rr,  y,  e  als  fest  gelten. 

Wenn  nun  der  Punkt  p  ausserhalb  des  Gebietes  r  liegt,  so 
können  wir  ohne  Weiteres  Z7=  1  /  r  setzen,  und  erhalten  aus  der 
Formel  §.  95  (5) 


(4) 


r  8n 


do  =  0. 


^1 


le: 


Liegt  aber  der  Punkt  p  innerhalb  r,  so  wird  1/r  als 
Function  des  Punktes  q  in  p  unendlich,  und  wenn  wir  daher 
die    Formel     auch    jetzt     noch    auf  Fig.  39. 

ü=l/r  anwenden  wollen,  müssen 
wir  den  Punkt  p  durch  eine  Hülle  fc, 
die  wir  als  eine  mit  dem  willkür- 
lichen Radius  q  um  den  Punkt  p  als 
Mittelpunkt  beschriebene  Kugelfläche 
annehmen,  von  dem  Gebiete  r  aus- 
schliessen.  Das  so  veränderte  Gebiet 
bezeichnen  wir  mit  r*. 

Machen  wir  also   diese   Annahme,    so    ergiebt  die  Formel 
§•  95  (5)  für  das  Gebiet  r* 
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(5) 


^F^  + 


1|Z_  r^ido*  =  0. 

r  dn 


Das  Oberflächenintegral  enthält  hier  als  Bestandtheil  das  Inte- 
gral über  die  Oberfläche  der  Kugel  k. 

Bezeichnen  wir  nun  mit  da)  ein  Element  der  Kugel  mit 
dem  Radius  1  (Einheitskugel),  so  ist  ein  Element  einer  Kugel- 
fläche mit  dem  Radius  r 

(6)  do  :=  r^d  CD, 

und  ein  Volumenelement,  das  von  zwei  concentrischen  Elementen 
do  in  der  Entfernung  dr  und  dem  zugehörigen  Stücke  eines 
Kegelmantels  mit  der  Spitze  in  p  begrenzt  ist,  hat  den  Ausdruck 

(7)  dz  =  r^  drdcD. 

An  der  Oberfläche  von  h  fällt  die  Normale  n  mit  der  Rich- 
tung r  zusammen  und  es  ist  also  dort 

Hiernach  ist  der  auf  Tc  bezügliche  Bestandtheil  des  Flächen- 
integrals in  (5) 

(9)  pj|rda,  +  JFdfi,, 

worin  sich  die  Integration  nach  dco  auf  die  ganze  Kugelfläche 
mit  dem  Radius  1  erstreckt  und  unter  dem  Integralzeichen  r  =  Q    \ 
zu  setzen  ist. 

Wenn  im  Punkte  p  die  Function  V  und  ihre  DiflFerential- 
quotienten  endlich  sind,  so  ist  auch 

dV        dV       ,      X    ,    8F       ,     .    ,    8F        ,      , 

in  p  endlich,  wenn  auch  sein  Werth  von  der  Richtung  abhängt, 
in  der  man  in  de^n  Punkt  p  hineingeht. 

Wenn  wir  daher  jetzt  die  Hülle  h  unendlich  klein  werden, 
also  Q  gegen  Null  convergiren  lassen,  so  nähert  sich 

der  Grenze  Null,  und  wenn  die  Function  V  im  Punkte  p  de 
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Werth  Vp  hat,  so  hat  der  andere  Bestandtheil  des  Ausdrucks  (9), 
weil  die  Flache  der  Einheitskugel  =  4ar  ist,  den  Grenzwerth 


(10) 


lim  I  VdcD  =z  ^nVp, 


In  dem  Raumintegrale  der  Formel  (5)  fehlt  nun  an  dem 
über  das  ganze  Gebiet  r  genommenen  Integrale  der  über  den 
Baum  von  h  genommene  Bestandtheil,  der  nach  '(7)  den  Aus- 
druck hat: 


1 


z/Frdrdo), 


und  der  also,  wenn  wir  noch  voraussetzen,  dass  JV  im  Punkte  p 
endlich  bleibt,  mit  q  zugleich  unendlich  klein  wird.  Nach  alle- 
dem nimmt  (5)  die  Form  an: 


(11)        4arFp  =  — 


r 


1 


worin  sich  jetzt  die  Integration  in  Bezug  auf  dx  auf  das  ganze 
ursprüngliche  Gebiet  t  und  die  Integration  nach  do  auf  dessen 
Begrenzung  erstreckt.  Von  der  den  Punkt  p  umgebenden  Hülle  Tz 
ist  in  der  Gleichung  (11)  jede  Spur  verschwunden. 

Aus  (4)  imd  (11)  ergiebt  sich  ein  specieller  Fall,  den  man 
erhält,  wenn  man  F=  1  annimmt.  Es  wird  dann  ^F=  0, 
g  F/  8  w  =  0,  und  folglich 


(12) 


dn 


do  =  0    oder    =^  4ä, 


je  nachdem  der  Punkt  p  ausserhalb  oder  innerhalb  der  Fläche  0 
liegt.  Ist  ^  eine  der  DiflFerentialgleichung  ^il)  =^  0  genügende 
Function,  und  ist  ^  -f"  1/^  i^  ^^^  Gebiete  r  stetig,  so  ergiebt 
sich  hieraus  mit  Benutzung  von  (1),  wenn  p  ein  innerer  Punkt  ist: 

dn 


(13) 


\ 


do  =  —  4.%. 


•de: 


dei 
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Wir  setzen  nun  die  Formeln  §.  95  (5)  und  die  daraus  ab 
geleitete  Formel  §.  96  (11)  unter  einander: 
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o  =  liv^u-u^v)dr-\(u^-rlEyo. 


4c7tVp   = 


Sie  gelten  gleichzeitig,  wenn  ü  und  V  mit  ihren  ersten  Deri- 
virten  im  Gebiete  t  stetig  sind,  und  wenn  wir  also  die  erste  tod 
der  zweiten  subtrahiren,  so  folgt 


(1) 


4äF„ 


+ 


\  rj  cn 


JVdt 


VJVdx 


d 


dn 


do. 


Wir  verstehen  nun  unter  der  Green'schen  Function  de» 
Raumes  r  eine  Function  G  eines  Punktes  q  dieses  Gebietes,  die 
den  folgenden  Bedingungen  genügt: 

1.  Im  Räume  r  ist  G  überall,  mit  Ausnahme  eines 
Punktes  j),  endlich  und  stetig  und  hat  stetige 
Derivirte. 

2.  Ist  r  die  Entfernung  der  beiden  Punkte  p  nnd^ 
so  ist  die  Function  G-j-l/r  auch  in  dem  Punkte^ 
stetig. 

3.  Im  ganzen  Gebiete  r  ist  z/G  =  0. 

4.  An  der  Grenze  des  Gebietes  r  ist  6r  =  0. 

G  ist  hiemach  eine  Function  der  beiden  Punkte  p  und  <!• 
Bei  der  Definition  gilt  q  als  variabel,  p  als  fest 

Den  Bedingungen  1.,  2.,  3.  genügt  die  Function  —  1/r  selbst, 
nicht  aber  der  Bedingung  4. 

Ist  eine  solche  Function  G  bekannt,  so  können  wir  in  det 
Formel  (1)  ü=  G  -|-  1/r  setzen.  Dann  ist  ^^  ü=^  0  und  wir  erhalten- 


(2) 


inV, 


p 


=  1 


GdVdx 


-1 


17  ^Ö^    J 


und  diese  Formel  ist  es,  die  unter  dem  Namen  des  Green^scheo 
Satzes  bekannt  ist. 

Wir  schliessen  aus  diesem  Satze  zunächst: 
1.  Es  giebt  für  einen  gegebenen  Raum  r,  für  einen 
gegebenen  Punkt  p  nicht  mehr  als  eineGreen^schc 
Function. 


§.97.  Der  Green'sche  Satz.  233 

Denn  angenommen,  es  gebe  zwei  solche  Functionen,  G  und 
G\  80  ist  die  Diflferenz  G  —  G'  eine  Function,  die  in  dem  ganzen 
Gebiete  t  mit  ihren  Derivirten  stetig  ist.  Es  ist  aber  ausserdem 
im  Inneren  von  t  überall  z/(6r  —  G')  =  0,  und  an  der  Grenz- 
fläche 0  überall  G  —  6r'  =  0;  setzen  wir  also  in  der  Formel  (2) 
Y •=  G  —  G',  so  ergiebt  sich  Tp  =  0,  d.  h.  es  ist  G  =  6r'  im 
ganzen  Eaume  r. 

Die  Formel  (2)  löst  uns  femer,  wenn  die  Green'sche 
Function  bekannt  ist,  die  Aufgabe: 

2.  Es  soll  eine  Function  V  gefunden  werden,  die  im 
ganzen  Räume  t  mit  ihren  Derivirten  stetig  ist, 
wenn  die  Werthe  von  ^F  im  Inneren  von  %  und 
die  Werthe  von  V  an  der  Oberfläche  0  von  x  ge- 
geben sind. 

Die  Formel  (2)  giebt  nämlich  unmittelbar  aus  diesen  Daten 
die  Function  V  in  einem  beliebigen  Punkte  p  und  zeigt  ausser- 
dem, dass  es  nur  eine  Lösung  der  Alifgabe  giebt. 

Die  Bestimmung  der  Function  G  selbst  ist  ein  specieller 
Fall  dieser  Aufgabe  und  gelingt  nur  in  besonderen  Fällen.  Ihre 
Bestimmung  ist  eine  Fundamentalaufgabe  in  der  Theorie  der 
partiellen  Differentialgleichungen  und  ihren  Anwendungen  auf  die 
mathematische  Physik. 

Wir  beweisen  noch  den  folgenden  Satz  über  die  Green'sche 
Function. 

3.  Bezeichnet  man  die  Green'sche  Function,  um  ihre 
Abhängigkeit  von  den  beiden  Punkten  |),  q  anzu- 
deuten, mit  Gp,g,  so  ist 

(3)  Gy^q    =    Gq^p, 

Der  Beweis  ergiebt  sich  so:  Wir  nehmen  die  beiden  Green' - 
sehen  Functionen  6rpj,g,  Gp^^q  für  dasselbe  Gebiet  r  und  schliessen 
von  diesem  Gebiete  die  beiden  Punkte  pi,  pa  durch  kleine  Kugeln 
^1,^2  mit  den  Radien  ^i,  Q2  ^^s.  Auf  das  so  geschaffene  Ge- 
biet r*  wenden  wir  die  Formel  (5)  §.  95  an,  indem  wir  ü=Gp^^q^ 
1^=  Gp^q  setzen,  und  verfahren  dann  ebenso  wie  in  §.  96.  Wir 
erhalten  dann 
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und  daraus,  da  6rpi,g,  G-pt^q  an  der  Grenze  verschwinden, 
wie  bewiesen  werden   sollte. 


§.  98. 
Unstetigkeiten. 

Wir  wollen  nun  annehmen,  dass  in  dem  P'elde  t  eine  Fläche  < 
liege,  in  der  V  und  seine  DifFerentialquotienten  unstetig  sind 
Wir  nehmen  an,  dass  die  Functionen 

Y     dV      dV      dV 

im   ganzen   Gebiete  t  mit  Ausnahme   der   Fläche  6  bestimmte 

stetig  veränderliche  Werthe  haben,  dass  diese  Werthe  aber  ii 

-p.     ^  zwei  unendlich  benachbarten  Punkten   au: 

beiden    Seiten    von    ö    um    eine    endliche 

Grösse  verschieden  sind. 

Wir  ziehen,  wie  die  Fig.  40  zeigt 
durch  jeden  Punkt  der  Fläche  ö  eine  Nor- 
male v,  die  wir  in  einer  beliebigen,  abei 
über  die  ganze  Fläche  festzuhaltenden 
Richtung  positiv  nehmen,  und  nennen  die 
Seite  der  Fläche  <J,  die  auf  der  Seite  dei 
wachsenden  v  liegt,  die  positive  Seite  dieser  Fläche.  Die  Werthe 
von   V  in  benachbarten  Punkten  auf  den  beiden  Seiten  von  o 

unterscheiden  wir  als  F"*"  und   F~,  und  bezeichnen  analog  auch 
die  DiflFerentialquotienten. 

Es  lässt  sich  dann  die  Formel  §.  96,  (11)  anwenden,  wenn 
wir  beide  Seiten  der  Fläche  6  mit  zu  der  Begrenzung  von  r 
rechnen.  Auf  der  positiven  Seite  von  <J  ist  dann  dn  =  dv^  auf 
der  negativen  dn  =  —  dv  anzunehmen.  Der  Punkt  j9  soll  nicht 
auf  der  Fläche  ö  liegen. 

Bezeichnen  wir  also  mit  dö  ein  Element  der  Fläche  6  und 
beziehen  die  Integration  nach  dö  auf  diese  ganze  Fläche,  wäh- 
rend do  die  ursprüngliche  Grenze  des  Gebietes  t  (ohne  ö)  durch- 
läuft, so  ergiebt  die  Formel  §.  96,  (11) 
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(1) 


4aiF,  =  — 


r 


d  F\-1  d  ö 


1^_  r 

r    dn 


gn 


do 


L\8vj         \jbv)  \ 


+ 


gl 


Hierin  ist,  um  daran  zu  erinnern,  r  die  Entfernung  des 
Punktes  jp  von  einem  Punkte  des  Integrationselementes  dr,  do, 
(2(5,  und  es  sind  demnach  die  Integrale  noch  Functiooen  der 
Coordinaten  des  Punktes  p. 

Die  Formel  (1)  gilt  selbstverständlich  auch,  wenn  <y  aus 
mehreren  getrennten  Stücken  besteht,  oder,  was  dasselbe  ist, 
wenn  im  Gebiete  r  mehrere  verschiedene  Unstetigkeitsflächen 
liegen. 

§.  99. 
Unendliche   Felder. 

Wir  nehmen  jetzt  wieder  das  in  der  Formel  §.  95  (5)  vor- 
kommende Flächenintegral 

um  die  Veränderung  zu  untersuchen,  die  eintritt,  wenn  sich  das 

Feld  X  ins  Unendliche  erstreckt. 

Wir   nehmen  einen  festen  Punkt  P  und  bezeichnen  mit  jB 

die  Entfernung  des  Punktes  P  von 
dem  Elemente  do,  Ist  wieder  do 
ein  Element  der  mit  dem  Radius  1 
um  P  beschriebenen  Kugel,  so  ist, 
wenn  der  Winkel  (n,  P)  spitz  ge- 
nommen wird  (siehe  Fig.  41) 

do  =  P^dca  cos(w,  P), 
und  das  Integral  (1)   lässt  sich  also 
auch  so  darstellen: 


Fig.  41. 


(2) 


Der  Einfachheit   halber  nehmen   wir  an,    dass   die   Grenz- 
fläche 0   so  beschaffen  und  der  Punkt  P  so  gewählt  sei,   dass 
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jeder  Strahl  B  die  Fläche  0  in  einem  und  nur  in  einem  Punkte 
trifft     Dann  erstreckt  sich  die  Integration  in  Bezug  auf  dcj  in 

(2)  einfach  über  die  ganze  Einheitskugel,  also  über  ein  end- 
liches Gebiet.  Es  ist  leicht  zu  sehen,  welche  Modificationen  in 
dieser  Beziehung  eintreten,  wenn  diese  Voraussetzung  nicht  ge- 
macht wird.    Für  unseren  Zweck  ist  dies  nicht  erforderlich. 

Nehmen  wir  nun  an,  die  Functionen  ü",  V  seien  im   ganzen 
unendlichen  Räume  gegeben.    Es  soll  aber  vorausgesetzt  sein: 

(3)  für    U=oo     ist     0^=0,     F=0, 

I?2-|y,    B^^    endlich, 

wenn  l  eine  beliebige  Richtung  ist;  das  heisst,  die  letzten 
Producte  sollen,  wie  gross  auch  B  angenommen  wird,  be- 
stimmte endliche  Grenzen  nicht  überschreiten.  Es  ist  nicht 
erforderlich,  anzunehmen,  dass  diese  Producte  für  JS  =  oo  be- 
stimmte endliche  Grenzwerthe  haben.  Um  sich  in  einem  ge- 
gebenen Falle  davon  zu  überzeugen,  ob  diese  Bedingungen 
erfüllt  sind,  genügt  es,  die  Richtung  l  nach  einander  mit  den 
drei  Coordinatenrichtungen  a;,  y,  ^  zusammenfallen  zu  lassen. 
Unter  diesen  Annahmen  werden  die  Producte 

dn  dn 

im  Unendlichen  verschwinden,  während  das  Integratit)nsgebiet 
für  dco,  wie  auch  die  Fläche  0  sich  verändern  mag,  immer  das- 
selbe bleibt.  Wenn  wir  daher  die  Grenzfläche  0  allerseits  ins 
Unendliche  hinausrücken  lassen,  etwa  wie  eine  Kugel,  deren 
Radius  ohne  Grenzen  wächst  (oder  auch  sonst  beliebig),  so  wird 
sich  das  Integral  (2)  der  Grenze  Null  nähern. 

Ist    wieder   r    die    Entfernung    des    Punktes  p    von    dem 
Punkte  q  mit  den  Coordinaten  x,  y,  ^,  so  ist 

r  jB2 

i?2_  =  ___cos(r,a;),  ..., 

und  die  Forderung  (3)  ist  für  die  Function  TJ  erfüllt,  wenn  wir 
U=  l/r  annehmen.  Denn  B  und  r  sind  die  Entfernungen  des- 
selben Punktes  q  von  den  beiden  festen  Punkten  P,  p  und  B/ry 
hat  also  den  Grenzwerth  1,  wenn  q  ins  Unendliche  rückt.   Wenn 
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nun  für    die  Function   V  beliebige  Unstetigkeitsflächen   6    vor- 
handen sind,  so  ergiebt  die  Formel  §.  98  (1) 

(4)  4  Ä  Fp  = 

■^  1 
'8  V\+      /d  F\- 1  dö 


-^dr 

^V—  — 
r 


\\dv)        \dv)  J 


+ 


{V^^V) 


-V     r 


dv 


dö. 


Hierin  erstreckt  sich  das  Integral  nach  d  t  über  den  ganzen  un- 
endlichen Kaum,  und  unsere  Ableitung  zeigt  zugleich,  dass  die 
über  V  gemachten  Voraussetzungen  genügen,  um  die  Convergenz 
dieses  Integrals  sicher  zu  stellen. 

Setzt  man,  vorläufig  nur  zur  Abkürzung. 

(5)  ^r  =  —  ^7tQ, 

<«)       (l-:r-(^:r=— '. 

(7)  F+  _  F~  =  4jri2, 

so  erhält  die  Formel  (4)  die  einfachere  Form: 


(8) 


r,= 


Qdx 


4- 


Bd0 


+ 


8 


n 


dv 


dö, 


und  diese  Formel  zeigt,  dass  eine  Function  F,  die  im  Unend- 
lichen den  Bedingungen  (3)  genügt,  und  abgesehen  von  einzelnen 
Flächen  ö  mit  ihren  ersten  Ableitungen  stetig  ist,  eindeutig 
bestimmt  ist,  wenn  im  ganzen  unendlichen  Räume  zfF  ge- 
geben und  an  den  Flächen  6  die  Unstetigkeiten  von  F  und 
seines  nach  der  Normalen  genommenen  Diflferentialquotienten 
gegeben  sind. 

Die  Stetigkeit  von   q   ist  hierbei   keineswegs  vorausgesetzt, 
und  es  ist  z.  B.  die  Annahme  zulässig,  dass  q  nur  in  einem  end- 
lichen Raumtheile  von  Null  verschieden,  sonst  überall  =0  sei. 
Durch  diese  Betrachtungen  lässt  sich  auch  der  Green' sehe 
Satz  [§.  97  (2)]  auf  den  Fall  eines  ins  Unendliche  ausgedehnten 
Gebietes  r  übertragen,    wenn   wir  für   diesen  Fall  zu  den  die 
Green' sehe  Function  G  definirenden  Eigenschaften  §.  97,  1.,  2.,  3.,  4. 
noch  die  weitere  hinzufügen. 

5.  Im  Unendlichen  soll  0  =  0  und  B^dG/dl  end- 
lich sein. 


; 
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§.   100. 

Das  Newton'sche   Potential. 

Die  zuletzt  abgeleitete  Formel  (8)  ist  mit  Rücksicht  auf  die 
Definitionen  von  p,  £,  ly  eine  blosse  Identität.  Sie  enthält  eine 
Darstellung  einer  gewissen,  sehr  allgemeinen  Stetigkeitsbedin- 
gungen unterworfenen  Function  V  durch  bestimmte  Integrale. 

Wenn  wir  uns  aber  auf  einen  anderen  Standpunkt  stellen 
und  ausser  den  Flächen  6  die  Functionen  (>,  £,  rj  als  beliebig 
gegebene  annehmen,  so  dient  die  Formel  (8)  zur  Definition  einer 
Function  F,  und  es  entsteht  die  Frage,  ob  diese  Function  V 
dann  auch  wirklich  den  Bedingungen  (5),  (6),  (7)  des  vorigen 
Paragraphen  genügt. 

Die  drei  Bestandtheile,  aus  denen  der  angegebene  Ausdruck 
von  V  besteht: 


(1)  P  = 


Qdt      ^ 


J 


sdö       . 
,     O  = 


J 


J 


'    »7 


heissen  Potentiale,  zum  Unterschiede  von  anderen  Bedeutungen, 
in  denen  dies  Wort  wohl  sonst  noch  gebraucht  wird,  Newton'sche 
Potentiale  mit  Rücksicht  auf  die  Bedeutung  dieser  Functionen 
in  der  Theorie  der  Kräfte,  die  nach  dem  Newton'schen  Gravi- 
tationsgesetze wirken.  Wir  wollen  zunächst  die  Function  P 
allein  betrachten,  in  der  wir  aber  ein  für  allemal  voraussetzen 
wollen,  dass  q  nur  in  einem  endlichen  Theile  des  Raumes  von 
Null  verschieden  sei;  ausserdem  wollen  wir  die  Function  q 
überall  endlich  annehmen  und  beliebige  Unstetigkeiten  in 
Flächen   zulassen.    Die  Function  q   möge   die  Massen dichtig- 

keit  und 

Qdt  =  dm 

das  Massenelement  heissen.  Wir  denken  dabei  zunächst  gar 
nicht  an  die  mechanische  und  physikalische  Bedeutung  dieser 
Ausdrücke  und  schliessen  z.  B.  keineswegs  den  Fall  aus,  dass  q 
auch  negativ  sei. 

Die  Function  F  kann  als  Specialfall,  oder  genauer  gesagt,  als 
Grenzfall  der  Function  P  aufgefasst  werden.  Denken  wir  uns 
nämlich   die   Fläche  6  als  einen  unendlich  dünnen  Körper   von 
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der  Dicke  dv  und  bilden  das  Potential  P  für  diesen  Körper  mit 
der  Massendichtigkeit  q^  so  wird  dm  =  gdvdö 

(2)  ^=1^' 

und  wir  brauchen  nur  Qdv  =  e  zu  setzen,  so  geht  P  in  F 
über.  Da  s  endlich  sein  soll,  so  muss  hierbei  q  mit  unendlich  ab- 
nehmenden dv  unendlich  gross  werden. 

€  heisst  die  Flächendichtigkeit  und  F  ein  Flächen- 
potential. 

*     Ebenso  lässt  sich  O  als  Grenzfall  von  F  betrachten.     Wir 
denken  uns  zu  diesem  Zwecke  über  der  Fläche  6   eine  parallele 


Fläche  6'  in  der  unendlich  kleinen  Ent- 
fernung dv,  so  dass  jedem  Punkte  von  ö 
der  Punkt  von  ö'  gegenüber  steht,  der 
durch  die  Normale  dv  getroflfen  wird. 
Das  Flächenelement  d  6  sei  mit  der 
Flächendichte  — s  belegt,  das  gegenüber- 
stehende Element  dö'  mit  -f- «'.  Es  ist 
dann  das  Potential  dieser  Doppelfläche, 
wenn  r*  die  Entfernung  des  Punktes  p 
von    dö'   ist: 

(3,  F  =  \ii^-l"'' 


Fig.  42. 


r  j     r 

Wir  nehmen  dann  die  Dichtigkeit  a'  so  an,  dass 

(4)  s'dö'  =  sdö, 

d.  h.,  dass  auf  gleichen  Flächenstücken  von  <J  und  <J'  gleiche, 
aber  entgegengesetzte  Massen  liegen.  Wenn  wir  dann  noch  nach 
dem  Taylor' sehen  Lehrsatze 


(5) 


1  1         ^- 

r         r     '     öv 


setzen,  so  ergiebtsich  aus  (3),  (4)  und  (5) 

.  1 


F  = 


dv 


dv  d<J, 


und  dies  geht  in  O  über,  wenn  tj  =  sdv  gesetzt  wird,  so  dass 
auch  hier  6  für  ein  unendlich  kleines  dv  unendlich  gross  wird. 
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Die   Function  O  heisst  daher   das   Potential   einer   Doppel- 
schicht und  tj  die  Dichtigkeit  der  Doppelbelegung. 


§.  101. 
Die  Kraftcomponenten. 

Das  räumliche  Potential 

Qdt 


m  p  =  | 


in  dem  sich,  wie  wir  festgesetzt  haben,  das  Integral  nach  dz 
auf  ein  endliches  Gebiet  t  erstreckt,  ist  eine  Function  der 
Coordination  x^  t/,  z  des  Punktes  p.  Wir  sagen,  das  Potential 
beziehe  sich  auf  den  Punkt  p.  Es  ist  dann  r  die  Entfernung 
dieses  Punktes  von  dem  Integrationselemente  dt.  Liegt  der 
Punkt  p  ausserhalb  des  Raumes  r,  so  nennen  wir  ihn  einen 
äusseren  Punkt.  Ueber  die  Convergenz  des  Integrals  ist  dann 
kein  Zweifel,  weil  r  nicht  unter  einen  gewissen  positiven  Werth 
heruntersinkt.  Dass  aber  auch  die  Convergenz  nicht  aufhört, 
wenn  der  Punkt  p  ein  innerer  Punkt  ist,  worunter  wir  einen 
Punkt  verstehen,  der  dem  Gebiete  t  angehört,  ergiebt  die  Ein- 
führung von  Polarcoordinaten  um  den  Punkt  p.  Denn  bezeichnet 
wie  früher  dco  das  Flächenelement  auf  der  Einheitskugel,  so 
können  wir  nach  §.  96  (7) 

(2)  dr  =  r^drdo 
setzen  und  erhalten 

P  =  I  Qrdrdco^ 

wo  nun  die  Function  unter  dem  Integralzeichen  im  Integrations- 
gebiete nicht  unendlich  wird. 

Wir  bilden  nun  noch  eine  zweite  Function,  die  durch  Diffe- 
rentiation des  Ausdruckes  von  P  unter  dem  Integralzeichen  ent- 
steht.    Es  ist  nämlich 

(3)  r2  =  (a  —  xy  +  {b  —  yf  -\- {c  —  z)\ 
.  .  r  (a  —  x)  cos« 

wenn  a  den  Winkel  bedeutet,  den  die  von  p  nach  dt  hin  ge- 
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zogene  Bichtung  r  mit  der  positiven  :r-Axe  bildet.     Es  ergiebt 
sich  dann  eine  Function 

(5)  Z=U-_^-<i.= 


rfw?co8a 


f2 

und  diese  Function  geht  durch  die  Substitution  (2)  in 

(6)  X  =  I  Qcosadrdo) 

über,  woraus  man  schliesst,  dass  auch  dieses  Integral  conver- 
gent  ist. 

Wenn  wir  nun  die  Function  X  in  Bezug  auf  x  zwischen 
den  Grenzen  Xq  und  x  integriren,  während  wir  y  und  jer  constant 
lassen,  so  ergiebt  sich,  wenn  wir  die  Integration  unter  den 
Integralzeichen  ausfuhren: 

X 

wenn  Po   den  Werth  von  P  für  x  =  Xq  bedeutet,  und  daraus 
folgt  wieder  durch  Differentiation 

Die  Grösse  X  hat  folgende  Bedeutung: 

Wenn  auf  den  Punkt  p  eine  Kraft  wirkt  von  der  Intensität 
dfnlr\  die,  wenn  dm  positiv  ist,  von  p  nach  dem  Elemente  dm 
gerichtet  ist,  und  wenn  dm  negativ  ist,  die  entgegengesetzte 
Richtung  hat,  so  kann  diese  Kraft  angesehen  werden  als  eine 
Anziehung  oder  Abstossung,  die  das  Element  dm  auf  den 
Punkt  p  ausübt,  und  das  durch  dm/r^  ausgedrückte  Wirkungs- 
gesetz dieser  Kraft  ist  das  Newton'sche  Gravitationsgesetz, 

Die  in  der  Bichtung  der  positiven  x-kxe  genommene  Com- 
ponente  dieser  Kraft  ist 

dX  =  -——  cos  a, 

und  wenn  nun  eine  ebensolche  Kraft  von  sämmtlichen  Elementen 
Am  ausgeht^  so  ist  der  durch  (3)  gegebene  Ausdruck  von  X  die 
(lesammtcomponente  der  Wirkung  des  Körpers  r  auf 
den  Punkt  p. 

Biemann- Weber,  Partielle  Differentialgleichungen.  -^^ 
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Dieselbe  Betrachtung  lässt  sich  aber  in  Bezug  auf  die  y-Axe 
und  die  is-Axe  anstellen,  und  es  ergeben  sich. so  die  drei  Com- 
ponenten  X,  F,  Z  der  Wirkung  des  Körpers  r  auf  den  Punkt  p 
als  die  partiellen  Ableitungen  des  Potentiales  nach  den  drei 
Coordinaten  x^y^  z\ 

ox  cy  00 

Der  Ausdruck  ^ 

(9)  dP  =  Xdx  +  Ydy  +  Zdz 

ist  ein  vollständiges  Differential. 

Wenn  auch  noch  Flächen  ö  vorkommen,  die  mit  Massen 
oder  mit  einer  Doppelschicht  belegt  sind,  so  wird  in  diesen  Be- 
trachtungen gar  nichts  geändert,  wenn  der  Punkt  p  nicht  gerade 
auf  einer  dieser  Flächen  liegt  und  wir  erhalten  die  Componenten 
der  Gesammtwirkung  auf  den  Punkt  p  in  der  Form 

^     ^  dx'  cy'  d0^ 

(11).  dr=  Xdx+  Ydy  i-Zd0, 

worin  V  die  Bedeutung  §.  99  (8)  hat. 


§.  102. 
Stetigkeit  der  Functionen  F,  X,  Y,  Z. 

1.  Die  Functionen  F,  X,  F,  Z  sind  stetige  Func- 
tionen des  Punktes  p  auch  beim  Durchgänge 
durch  eine  Fläche,  in  der  q  unstetig  ist  (aber 
nicht  beim  Durchgange  durch  die  Fläche  ö). 

Wir  beweisen  die  Stetigkeit  der  Function  F,  indem  wir  be- 
merken, dass  die  Schlüsse  unverändert  auf  die  Functionen  X,  T^Z 
anzuwenden  sind. 

Die  Eigenschaft  der  Stetigkeit  einer  Function  F  besteht 
darin,  dass  die  Schwankungen  der  Function  F  kleiner  bleiben 
als  eine  beliebig  kleine  gegebene  Grösse  -^,  wenn  die  Ver- 
schiebungen des  Punktes  p  kleiner  sind  als  eine  hinlänglich 
kleine  Grösse  ö.  Dass  F  stetig  ist,  so  lange  der  Punkt  p  ausser- 
halb des  Integrationsgebietes  t  liegt,  folgt  aus-  den  allgemeinen 
Sätzen  über  Stetigkeit  von  Integralen  als  Functionen  eines  Para- 
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meters.  Denn  in  diesem  Falle  ist  die  zu  integrirende  Function 
im  ganzen  Integrationsgebiete  eine  endliche  und  stetige  Function 
der  Lage,  von  p. 

Wenn  aber  p  ein  innerer  Punkt  ist,  so  nehmen  wir  ihn 
in  endlicher  Entfernung  von  der  Fläche  6  an  und  umgeben 
ihn  mit  einer  Hülle,  die  etwa  die  Gestalt  einer  Kugel  haben 
mag  und  die  das  Gebiet  r  in  zwei  Theile  t^  und  r*  theilt,  wenn 
T»  der  von  der  Kugelhülle  umschlossene  Raum,  r*  der  übrig- 
bleibende Theil  von  t  ist. 

Liegt  p  in  der  Nähe  der  Oberfläche  von  r,  so  wird  die 
Hülle  über  das  Gebiet  hinausreichen  können.  Die  hierdurch 
entstehenden  Weitläufigkeiten  können  wir  aber  einfach  durch 
die  Bemerkung  umgehen,  dass  wir  den  Raum  r  beliebig  aus- 
dehnen können,  wenn  wir  in  den  hinzugekommenen  Theilen  p  =  0 
annehmen. 

Die  Function  V  zerfällt  also  jetzt  in  die  beiden  Bestand- 
theile  F°  und  F*,  von  denen  der  erste  aus  der  Integration  über 
T®,  der  zweite  aus  der  über  r*  herrührt. 

Wir  nehmen  nun  die  Hülle  zunächst  so  klein  an,  dass  V^ 
in  jedem  Punkte  in  ihrem  Inneren  kleiner  als  Va^  wird,  was 
wegen  der  Convergenz  des  Integrals  V  immer  möglich  ist.  Die 
Punkte  im  Inneren  dieser  Hülle  sind  aber  für  den  Raum  r* 
äussere  Punkte  und  folglich  ist  V*  eine  stetige  Function  von  p^ 
so  lange  p  in  der  Hülle  bleibt,  man  kann  also  die  Grenze  d  für 
die  Verschiebung  von  p  so  klein  machen,  dass  die  Schwankung 
von  F*  kleiner  als  Va-^  wird,  und  dann  ist  also  die  Schwan- 
kung von  F  kleiner  als  ^. 

Da  wir  angenommen  haben,  dass  der  Körper  r  und  die 
Flächen  ö  ganz  im  Endlichen  liegen,  so  sind  F,  X,  F,  Z  im 
Unendlichen  gleich  Null.  Das  Verschwinden  lässt  sich  noch  ge- 
nauer so  bestimmen: 

2.  Bedeutet  jB  die  Entfernung  des  Punktes  p  von 
einem  festen  Punkte,  z.  B.  dem  Coordinaten- 
anfangspunkte,  so  sind  die  Producte 

BV,    Ä2X,    Ü2r,    R^Z 

im  Unendlichen  endlich. 

Dies  ist  aus  den  Ausdrücken  für  F,  X,  Y^  Z  durch  Inte- 
grale ohne  Weiteres  zu  ersehen. 
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§.    103. 

Die  Differentialquotienten  von  X,  F,  Z. 

Die  auf  einen  äusseren  Punkt  p  bezogenen  Functionen 
X,  F,  Z  können  nach  den  Coordinaten  dieses  Punktes  beliebig 
oft  diflferentiirt  werden,  indem  man  die  Diflferentiation  unter  dem 
Integralzeichen  ausführt.  Für  einen  äusseren  Punkt  haben  diese 
Functionen  also  DiflFerentialquotienten  jeder  Ordnung,  die  stetige 
Functionen  des  Ortes  sind. 

Für  einen  inneren  Punkt  kann  aber  schon  die  erste  Diife- 
rentiation  von  X,  Y,  Z  nicht  mehr  durch  Diflferentiation  unter 
dem  Integralzeichen  ausgeführt  werden,  weil  man  auf  diese  Weise 
auf  divergente  Integrale  geführt  wird. 

Zur  Untersuchung  des  Ditferentialquotienten    der  Function 

^ f  p(öt  —  x)dx 


(1) 


=1 


if'6 


müssen  wir  also  einen  anderen  Weg  einschlagen,  auf  den  uns 
Gauss  gewiesen  hati). 

Die  Dichtigkeit  p  soll  zunächst  als  eine  stetige  differentiir- 
bare  Function  des  Ortes  in  dem  Räume  r  angenommen  werden. 

Fig.  43.  Fig.  44. 


Wir  geben  dem  Punkte  2>i  der  jetzt  ein  innerer  sei,  eine 
Verschiebung  in  einer  beliebigen  Richtung  l  von  der  Grösse  e, 

^)  In  der  Abhandlung :  „Allgemeine  Lehrsätze  in  Beziehung  auf  die  im 
verkehrten  Verhältnisse  des  Quadrats  der  Entfernung  wirkenden  anziehen- 
den und  abstossenden  Kräfte."  (Gauss'  Werke,  Bd.  V.  Auch  in  Ost- 
wald's  Classikern.) 
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die  nicht  so  gross  ist,  dass  sie  ihn  aus  diesem  Raumtheile  heraus- 
fuhrt, und  bezeichnen  den  Werth  von  X  für  die  neue  Lage  2>' 
von  |)  mit  X'. 

Denken  wir  uns  aber  den  ganzen  Raum  r  mit  seiner  Masse 
in  der  Richtung  {  um  e  rückwärts  geschoben,  so  kommt  ^' 
wieder  mit  ^  zur  Deckung,  und  wenn  wir  den  neuen  Raum 
mit  jf  bezeichnen,  so  kann  X'  auch  dadurch  gefunden  werden, 
dass  wir  das  Integral  (1)  für  den  Punkt  2>,  aber  über  den  Raum 
z'  nehmen. 

Die  Räume  r  und  r'  haben  einen  Theil  Tq  gemein;  %^  sei 
der  Theil  des  Rauq[ies  r,  der  durch  die  Rückwärtsverschiebung 
frei  wird,  der  also  dem  Räume  x  allein  angehört.  Ebenso  sei 
Tg  der  Theil  des  Raumes  r',  der  nicht  in  x  enthalten  ist. 

Wir  deuten  die  Integrationsgebiete  Xq^Xi^x^  dadurch  an, 
dass  wir  für  das  Element  dx  setzen  dxo^  dr^,  dx^. 

Bezeichnet  q  die  Dichtigkeit  in  einem  Punkte  q  und 
q'  die  Dichtigkeit  in  dem  Punkte  g',  der  aus  q  durch  Ver- 
schiebung um  e  in  der  Richtung  l  entsteht,  beides  in  der  ur- 
sprünglichen Lage  des  Körpers,  so  ist  q'  in  r^  und  q  in  X2  gleich 
Null  zu  setzen. 

Hieraus  ergiebt  sich  nach  (1) 

Y         C  Q  (a  —  x)  dxo    ,     C  Q  (a^x)  dxi 


^,  _  f  Q'(a  —  x)  dxp    ,     f  p^(a 


—  x)  dt2 


^3 

und  folglich 

X'  —  X  _  r  (p'  —  p)  (a  —  x) 


(S)  ^^  =  j<?^ 


— ö ^^0 


_  1  Cgja-x)  l_  f  p^fa-x) 

e  }        ri  e  J         r^ 


Wenn  nun  e  unendlich  klein  wird,  so   gehen   die  Räume  x^ 

und  Tg  in  Schichten  über,  die  der  Oberfläche  0  aufgelagert  sind. 

Das  Volumen  des  über  dem  Element  do  stehenden  Theiles  der 

Schicht  Tj  von  der  Dicke  dv  ist,  wenn   dv  positiv  nach   innen 

gerechnet  ist: 

dx2  =z  do  dv  =  edo  cos(Z,  v), 

und  weil  an  der  Grenze  von  r^  der  Winkel  (Z,  v)  stumpf  ist : 

dxi  =  —  edo  cos(Z,  v). 
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Es  ist  femer 

,.     X'— X       dX 

wobei  80  zu  dififerentüren  ist,  dass  rr,  j/,  z  als  Functionen  von  l 
aufgefasst  werden.  Unter  dem  Integralzeichen  in  Bezug  auf  dx^ 
ist  aber  ebenso 

wobei  die  Differentiation  so  zu  verstehen  ist,  dass  a,  6,  c  als 
Functionen  von  l  anzusehen  sind. 

Der  Raum  Tq  fällt  in  der  Grenze  mit  r- zusammen;  r^  und 
Ta  bedecken  zusammen  die  ganze  Oberfläche  0  und  in  z^  geht 
p'  in  Q  über.    Wir  erhalten  also 

^X        [dg  a  —  X  ^      .    C  Q(a  —  x)  cos  (Z,  v)  do 


,  .        dX        Cdg  a  —  x^      .    C 


^3 


Das  nach  dt  genommene  Integral  ist  die  a;-Componente  der 
Wirkung  einer  Massen vertheilung  mit  der  Dichte  dg/dl^  und 
das  Integral  nach  do  ist  die  a;-Componente  einer  Oberflächen- 
belegung von  der  Flächendichte  q  cos  (Z,  v)  ,  und  folglich  ist 
dX/dl  eine  stetige  Function  der  Lage  von  p. 

Dasselbe  gilt  aber  auch  noch,  wenn  q  nicht  im  ganzen 
Räume  stetig  ist,  so  lange  sich  nur  p  in  einem  Raumtheil  ver- 
schiebt, in  dem  keine  ünstetigkeit  von  q  liegt.  Denn  theilt  man 
den  Raum  r  in  zwei  Theile  r'  und  r",  so  dass  p  in  r'  liegt  und 
Q  in  r'  stetig  ist,  so  zerfällt  X  in  zwei  Theile  X'  -|-  X",  und 
da  p  in  Bezug  auf  r"  ein  äusserer  Punkt  ist,  so  hat  X"  stetige 
Diflferentialquotienten  jeder  Ordnung. 

Da  nun  die  nämliche  Betrachtung  auf  die  Functionen  Y,  Z 
anwendbar  ist,  so  haben  wir  den  Satz: 

3.  Die  Componenten  X,  F,  Z  haben  in  einem  Raum- 
theile,  in  dem  die  Dichtigkeit  g  stetig  und  diffe- 
rentiirbar  ist,  in  jeder  Richtung  l  stetige  Derivirte. 


§.  104. 
Bestimmung  von  z/ F  und  der  Unstetigkeiten  von  V, 

Von   Wichtigkeit  ist   nun,    wenn  V  ein   Potential   ist,    die 
Kenntniss   von  z/F  und   der  Unstetigkeiten   von  F  und   seiner 
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Befttimmung  von  A  V. 


247 


Derivirten  an  den  Flächen  ö.     Wenn  die  Function  F  in'  dem 
Punkte  p  mit  den  Coordinaten  :r,  y,  z  durch  das  Integral 

ym  >•  ym 


<1) 


r,= 


Qdt 


+ 


sdö 


+ 


c 


n 


cv 


dö 


definirt  wird,   so  können  wir,   wenn  |}  ein  äusserer  Punkt  ist, 
unter  den  Integralzeichen  differentiiren,  und  wir  erhalten 


^Vj,  = 


Q^  —  f/r  -4- 
r 


Bd       dö  -^ 
r 


ri  ^^-  dö. 
cv 


und  da  -^  —  =  0  ist,  so  folgt  für  einen  äusseren  Punkt 


-^  Fp  =  0. 


(2) 

Ist  aber  p  ein  innerer  Punkt,  so  schneiden  wir  durch  eine 
beliebige  geschlossene  Fläche  aus  dem  Raum^  r  einen  Tbeil  r^ 
heraus,  der  den  Punkt  p  und,  möglicher  Weise,  auch  einen  Theil 
öo  der  Fläche  6  enthält.  Den  übrigen  Theil  des  Raumes  x  be- 
zeichnen wir  mit  r*.  Entsprechend  den  beiden  Räumen  r^  und  r* 
zerfällt  Vp  in  zwei  Theile 

(3)  F,  =  F»  +  n, 

und  wenn  wir  durch  die  Bezeichnung  dx^,  dö^  andeuten,  dass 
sich  die  Integration  auf  x^  und  ö^  erstrecken  soll,  so  ist 


(4) 


■pro  _ 


gdx^ 


adö^ 


'     .  1 

c 


n 


dv 


d6\ 


Hierin  kann  p  jeden  beliebigen  Punkt  des  unendlichen  Raumes 
bedeuten.  Entsprechend  wird  der  zweite  Bestandtheil  von  Vp 
definirt : 


(5 


VI  = 


gdx* 


+ 


edö* 


+ 


1 


dv 


dö*. 


Da  der  Punkt  p  im  Inneren  von  r»  liegt,  so  ist  er  für  den 
Raum  X*  ein  äusserer  Punkt,  und  die  Function  V^  genügt  daher 
iin  Räume  r®  der  Diiferentialgleichung 

(6)  z/  F*  =  0. 
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Aus  demselben  Grunde  ist  F*  im  Inneren  von  t®  stetig,  und 
wir  haben  daher  an  der  Fläche  <Jo 

/8F*y       /8F*V=  0 
(7  \dv)         \dv)  ' 

Wenn  wir  nun  auf  die  Function  F®  die  [Formel  §.  99  (4) 
anwenden,  so  ergiebt  sich 

+  |[(Fo)+-(Fo)-]-^döo, 


wofür  man  mit  Rücksicht  auf  (6)  und  (7)  auch  setzen  kann 

d x^        f  r/8  F\  +       /8  F\-1  döo 

r 

1 


(s,  ..r.  =  ,.|..^-?-|[(|z;-(|-:)-] 


d(Jo 


8 
+  |(F+—  F-)  ^d(J«, 

und  wenn  man  aus  (8)  und  (4)  F^  eliminirt,  so  folgt 

.  1 

(F+  _  F-  __  43ri?)  — ^  d(JO  =  0, 
•/ 
und  diese  Formel  gilt  für  jeden  Punkt  p  im  Inneren  von  r^, 
und  sie  gilt  andererseits  für  jeden  beliebigen,  aus  x  heraus- 
geschnittenen ßaumtheil  t^  Nehmen  wir  zunächst  den  Raum- 
theil  x^  so,  dass  er  die  Fläche  6  ausschliesst,  so  fallen  in  (9) 
die  Integrale  in  Bezug  auf  d6^  weg,  und  es  folgt,  dass  in 
jedem  Raumtheile  ausserhalb  dieser  Flächen  die  Diiferential- 
gleichung 

(10)  ^V  =   —   4.7tQ 

befriedigt  sein  muss,  da,  wenn  ^F-|-4;r^  in  irgend  einem 
Raumtheile  nur  positiv  oder  nur  negativ  wäre,  die  Bedingung  (9) 
für  diesen  Raumtheil  nicht  befriedigt  sein  könnte. 


§.104. 


Bestimmung  von  JV. 
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Ebenso    schliesst    man,    dass    in    jedem    Theile    6^    der 
Fläche  <J 


Fig.  45. 


sein  muss.  Es  ist  nun  daran  zu  erinnern,  dass  r  die  Ent- 
fernung zweier  Punkte  j),  g  (mit  den  Coordinaten  rc,  y,  jbt  und 
a,  &,  c)  ist,  dass  in  (11)  ^  ein  Punkt 
der  Fläche  <J®  und  2>  eiii  beliebiger 
Punkt  in  dem  die  Fläche  6^  umgeben- 
den Räume  r®  ist. 
Es  ist  aber 

r 1  3  r cos  (r,  v) 

'öv  r^  dv  r2       ' 

und  folglich  nach  (11): 

8F\+ 


(12) 


+  (F"*"  —  F""  —  4  3ri2)  cos(r,  v)  =  0. 


Lässt  man  p  auf  der  Verbindungslinie  (p,  g)  fortrücken,  so 
ändert  sich  r,  nicht  aber  C08(r,  v).  Es  ist  also  (12)  nur  be- 
friedigt, wenn  in  jedem  Flächentheile  ö^ 


(13) 


(i-:x-a"=— 


(14)  V^  —  r-  =  4t7Cfj, 

und  hierin  können  p,  a,  iy  beliebig  gegebene  Functionen  sein. 

Die  Gleichung  (10)  wird  die  Differentialgleichung  von 
Laplace  genannt. 


; 
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Beispiele  zum  Potential. 


§  105. 
Das  Problem  des  Potentials  gegebener  Massen. 

Wir  haben  in  §.  97,  2.  nachgewiesen,  dass  eine  Function 
im  ganzen  unendlichen  Raum  eindeutig  bestimmt  ist  durch  1 
gende  Bedingungen: 

1.  Es  ist  überall  z/F=  —  4^^,  wenn  q  eine  gegeb< 
stetige  oder  unstetige  Function  des  Ortes  ist. 

2.  An  gewissen  gegebenen  Flächen  6  ist  V  in  der  We 
unstetig,  dass 

wenn  s  und  i]  an  den  Flächen  6  gegebene  Functioi 
sind  und  v  die  Normale  der  Fläche  ö  in  einem  belie 
angenommenen  Sinne  positiv  gerechnet,  bedeutet. 

3.  Abgesehen  von  den  Flächen  ö  ist  V  überall  stetig  i; 
hat  stetige  Derivirte. 

4.  Ist  B  die  Entfernung  des  variablen  Punktes,  auf  c 
sich  V  bezieht,  von  einem  festen  Punkte  (dem  Coor 
natenanfangspunkte  z.  B.),  so  ist  für  JR  =  a> 

F  =  0,      i?a  1^     endlich, 

öl 

wenn  dV/dl  die  Derivirte  von  V  in  einer  beliebig 
Richtung  l  bedeutet. 
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Es  handelt  sich  also  bei  der  Bestimmung  Ton  V  um  die 
Integration  einer  partiellen  Differentialgleichung,  für 
deren  Lösung  gewisse  Stetigkeitsbedingungen  vorgeschrieben  sind. 

Die  Integration  dieser  Düferentialgleichung  ist  aber  durch 
die  Formel  §.  99  (8)  allgemein .  und  vollständig  geleistet  und  es 
kann  sich  daher  bei  der  Behandlung  von  besonderen  Fällen  nur 
noch  darum  handeln,  die  in  jener  Formel  vorkommenden  drei- 
und  zweifachen  Integrale  zu  vereinfachen.  Dazu  führt  bisweilen, 
einfacher  als  die  Umformung  der  Integrale,  eine  directe  Inte- 
gration der  Differentialgleichung  auf  einem  anderen  Wege. 

Wir  geben  hierfür  einige  Beispiele. 


§.  106. 
Potential  einer  homogenen  Kugel. 

Wir  nehmen  an,  dass  keine  Unstetigkeitsflächen  6  im  Felde 
enthalten  seien,  und  dass  die  räumliche  Dichtigkeit  ^  nur  eine 
Function  der  Entfernung  r  vom  Coordinatenanfangspunkt  sei, 
dass  also  die  Masse  in  concentriscl^n  homogenen  Kugelschichten 
vertheilt  sei 

Es  folgt  dann  aus  den  Symmetrieverhältnissen,  dass  auch 
F  nur  eine  Function  von  r  sein  kann. 

Wenn  wir  daher  den  Ausdruck  ^  V  nach  §.  42  (11)  auf 
Polarcoordinaten  transformiren ,  so  ergiebt  sich  für  V  die  Diffe- 
rentialgleichung 

Hieraus  folgt  durch  einmalige  Integration,   wobei  die  Inte- 
grationsconstante  dadurch  bestimmt  wird,  dass  d(rV)/dr  nach  4. 
ä:|  für  ein  unendliches  r  verschwinden  muss 


drV 


=  43r  I  rQdr 


dr 

r 

und  durch  nochmalige  Integration,  da  r  F  für  r  =  0  verschwinden 
muss 

(2)  V=^\dr  irQdr. 
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Dieser  Ausdruck  lässt  sich  durch  partielle  Integration  um- 
formen.   Es  ist  nämlich 

OD  «p 

d  yr  I  rQdr\  =  dr  I  TQdr  —  r^gdr 

r  r 

und  daraus  ergiebt  sich  durch  Integration  von  0  bis  r 

I  dr  I  TQdr  =  r  I  rQdr  -[-  I  r*pdr, 


also 
(3) 


OD  r 

=  A7t  \  rgdr  -\ I  r^Qdr. 


Nun  ist  4nr^Qdr  die  Masse  dm  einer  unendlich  dünDenJ 
Kugelschale  vom  Radius  r,  von  der  Dicke  dr  und  der  Dichtigkeit  j 
Q  und   wenn  wir  also  mit  m  die  Masse  der  ganzen  Kugel  mä 
dem  Radius  r  bezeichnen,  so  ist 


I 


• 

Es  wird  also 

0 

(4) 

00 

17"       ^1     (  dtn 
r  "•"  J     r 

r 

Dieser  Formel  können  wir  folgenden  Ausdruck  geben.  Nei 
wir  kurz  innere  Massen  die,  die  dem  Mittelpunkte  näher 
als  2>i  äussere  die,  die  weiter  entfernt  sind,  so  können  wir 

Das  Potential  einer  concentrischen  Massel^ 
vertheilung,  bezogen    auf  einen   Punkt  p,  ii 
gleich  dem  Potential  der  im  Mittelpunkte  vel 
einigten    inneren    Massen,    vermehrt    um  dM 
Potential    der    äusseren    Massen    im    Mittel* 
punkte. 

Nehmen  wir  an,  es  sei  q  constant  im  Inneren  einer  Kl 
vom  Radius  c,  und  q  =  0  ausserhalb  dieser  Kugel,  so  ergk 
uns  die  Formel  (3)  für  einen  inneren  Punkt,  weil  darin  die  en 
Integration  jetzt  nur  bis  c  auszudehnen  ist 
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(5)  Vi  =  27tQ  (ca  —  r^)  +  -^  Q^^  =  2^c^Q  —  -3-  Qr^' 

Für  einen  äusseren  Punkt  fällt  das  erste  Integral  in  (3) 
ganz  weg  und  das  zweite  erhält  die  constante  obere  Grenze  c. 
Folglich  ergiebt  sich  für  einen  äusseren  Punkt 

Man  sieht,  dass  für  r  =  c  heide  Ausdrücke  denselben  Werth 

-  pÄc2  erhalten. 

Die  Ableitungen  nach  r  sind 

dVj  _  __  f^  dVa  _  _^      c^ 

dt   ~         3    ^^'         dr   ~         3    ^  ra' 

4 

und  geben  für  r  =  c  den  übereinstimmenden  Werth  —  -^^nc. 

6 

Die   zweiten  Ableitungen    aber    geben    für  r  =  c  verschiedene 

Werthe.    Wenn  man  V  als  Ordinate  zu  der  Abscisse  r  aufträgt, 

80  erhält  man  als  Bild  dieser  Function  V  eine  Curve,  die  sich 

aus    einem    Parabelbogen   von   r  =  0   bis  r  =  c   und    einem 

hyperbelartigen   Curvenstück    dritter   Ordnung    von  r  =  c  bis 

f  =  00   zusammensetzt,  und  beide  Curvenstücke  haben   in  dem 

Punkte  r  =  c  dieselbe  Tangente  (Fig.  46). 

Wenn  der  massenerfüllte  Raum  eine  von  zwei  concentrischen 
Kugeln  begrenzte  homogene  Schale  ist,  so  haben  wir  dreierlei  Räume 
zu  unterscheiden,  1.  den  Hohlraum  Y\g,  46. 

im  Inneren  der  Schale,  2.  den 
schalenförmigen  Raum,  3.  den 
äusseren  Raum.  Wir  wollen  das 
Potential  für  diese  drei  Räume 
mit  Fl,  F2,  y%  bezeichnen,  und 
mit  Cj,  <?3  die  Radien  der  inneren  und  der  äusseren  Kugel. 

Man  erhält  die  gesuchten  Potentiale,  wenn  man  die  nach 
(5)  und  (6)  für  die  beiden  Kugeln  gebildeten  Ausdrücke  von 
einander  subtrahirt,  und  dabei  beachtet,  dass  der  Hohlraum  für 
beide  Kugeln  ein  innerer,  die  Schale  für  die  eine  Kugel  ein 
innerer,  für  die  andere  ein  äusserer,  und  endlich  der  Raum 
ausserhalb  der  Schale  für  beide  Kugeln  ein  äusserer  ist.  So 
findet  man 
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/rr\  rr  r^  9  2  ^T  O        „  4:7t  Q     C? 

(7)  V,  =  2nQC^ f-r^ f- -^, 

_4:nQ  cl  —  cl 
^^  —  ~3  7~  ' 

Wenn  wir  hierin  C2  —  Ci  unendlich  klein  werden  lassen  und 
Q  (^2  —  ^1)  =  *  setzen,  so  ergeben  uns  Fj,  V^  die  Potentiale 
einer  Flächenbelegung  auf  der  Kugel.  Fj  bezieht  sich  auf  den 
Innenraum  und  F3  auf  den  Aussenraum.  Man  erhält,  wenn 
man  dann  c,  ==  C2  =  c  setzt 

Vi  =  4tnce^ 

^^  ^^  — :;: — 

r 

Für  r  =  c  stimmen  beide  Ausdrücke  überein,  dagegen  haben 
die  Diflferentialquotienten 

f9)  ^  =  0       ^  =  —  ^"^^'^ 

^  ^  dr  '        dr  r^ 

die  Differenz  —  4^6. 

Hieraus  können  wir  endlich  noch  das  Potential  einer  kugel- 
förmigen Doppelschicht  ableiten. 

Wir  denken  uns  also  wieder  zwei  Kugelflächen  mit  den 
Radien  Ci,  C2,  auf  denen  gleiche  und  entgegengesetzte  Massen 
flächenartig  ausgebreitet  sind.  Die  Dichtigkeiten  müssen  also 
im  umgekehrten  Verhältniss  der  Flächen,  oder  was  dasselbe  ist^ 
der  Quadrate  der  Radien  stehen.  Ist  also  die  Dichtigkeit  auf 
der  ersten  Kugel  —  6,  so  ist  sie  auf  der  zweiten  sc^/c^.  Wir 
erhalten  also  das  Potential  nach  (8) 


F 


.    _  _    A:7CBCx{C^  —  Cl)  1^    _  Q 


und  wenn  also  nun  Ci  -=  C2  =  c  und  s(c2  —  c^)  =  V  wird: 

Fl  =  —  4:7trj,         F3  =  0. 

Es  ist  also  der  Unterschied  Fg  —  Fj  =  4jnci2,  wie  es  sein 
muss.  Vi  und  F3  sind  hier  constant  und  folglich  ihre  Ableitungen 
überall  =  0. 
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:$ 


§.  107. 
Potential  eines  EUipsoids. 

Das  dreifache  Integral,  durch  welches  das  Potential  eines 
mit  homogener  Masse  erfüllten  Ellipsoids  ausgedrückt  ist,  lässt 
sich  auf  ein  einfaches  elliptisches  Integral  zurückführen.  Es 
giebt  eine  grosse  Zahl  von  Lösungen  dieses  sowohl  durch  seine 
mathematischen  Schwierigkeiten,  als  durch  seine  mannigfachen 
Anwendungen  berühmten  Problems ^).  Dirichlet  hat  zuerst 
darauf  hingewiesen,  dass  man  auf  sehr  einfache  Weise  zwar 
nicht  zu  einer  Ableitung,  wohl  aber  zu  einem  vollständigen  Be- 
weis des  Resultates  gelangen  kann,  wenn  man  an  dem  bekannten 
Ausdruck  die  charakteristischen  Eigenschaften  des  Potentials 
(§.  105)  nachweist.  Diesen  Weg  wollen  wir  hier,  als  den  kür- 
zesten, einschlagen. 

Es  seien  a,  6,  c  die  Halbaxen  des  Ellipsoids,  und 

/p2  |i2  02 

(^)  ;^  +  F  "^  c2  ^  -^ 

seine   auf  die  Hauptaxen  bezogene  Gleichung.     Wir  betrachten 
daneben  noch  die  durch  die  Gleichung 

dargestellte  Flächenschaar,  die,  wenn  l  durch  positive  Werthe  von 
0  bis  00  geht,  eine  Schaar  die  gegebene  Fläche  umschliessender 
confocaler  Ellipsoide  darstellt.  Ist  X  negativ,  so  stellt  (2)  ent- 
weder ein  inneres  EUipsoid  oder  ein  Hyperboloid  dar.  Betrachten 
wir  den  Punkt  p  mit  den  Coordinaten  a;,  i/,  z  als  gegeben,  so  ist 
(2)  eine  cubische  Gleichung  für  A,  und  diese  hat  dann  und  nur 
dann  eine  positive  Wurzel,  wenn  x^  y^  z  ein  äusserer  Punkt 
zu  der  Fläche  (1)  ist.  Diese  positive  Wurzel,  die  wir  hinfort 
unter  A  verstehen  wollen,  ist  dann  vermöge  (2)  eine  Function 
von  rc,  y,  z.  Wenn  der  Punkt  p  auf  die  gegebene  Fläche  rückt, 
80  geht  A  in  Null  über. 


^)  Die  wichtigsten  Abhandlungen  über  diesen  Gegenstand  sind  in 
Ostwald's  „Glassikem  der  exacten  Wissenschaften",  Nr.  19,  zusammen- 
gestellt. 
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Wir  beweisen  nun,  dass,  wenn  q  die  constante  Dichtig 
im  Inneren  des  Ellipsoids  bedeutet,  die  Function 


für  einen  inneren  Punkt, 

/A^      T7  f /i  ^^  y^  ^^     \  ds 

(4)       F.=  «,      (1-^,-p^-^^-  )^ 

für  einen  äusseren  Punkt,  wenn  D  die  Bedeutung  hat 


(6) 


^=i{^+i)(^+i){^+i) 


den  charakteristischen  Bedingungen  §.  105,  1.,  2.,  3.,  4.  ger 
Um  dies  nachzuweisen,  bilden  wir  zunächst  die  Ableitung  nac 

dVi  _  f     X       ds 

(6) 


dVa_  o*       f         ^  ^^ 


wobei  zu  bemerken  ist,  dass  F«  auch  in  Bezug  auf  die  un 
Grenze  k  diflFerentiirt  werden  muss,  dass  aber  das  hiervon 
rührende  Glied  wegen  der  Gleichung  (2)  wegfällt.  Wenn 
Punkt  p  an  die  Oberfläche  rückt,  so  wird  A  =  0  und  es  ' 
Va  =  Vi  und  dVa/dx  =  dVi/dx.  Ebenso  sind  an  allen  andi 
Stellen  V  und  dV/dx  stetige  Functionen  von  p.  Demnach  gei 
unsere  Annahme  den  Bedingungen  3. 

Ist  a  die  kleinste,  b  die  grösste  unter  den  Halbaxen 
Ellipsoids,  und 

r2  =  a:2  -(-  y2  _|_  ^2^ 

so  ist  nach  (2) 

(7)  aa  +  A  <  r2  <^  fea  4-  A, 

* 

und  folglich  wird  k  mit  r  zugleich  unendlich;  ausserdem  ist 

abc 
und  wenn  s  >►  A  ist 
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k  ^       ,  a;^  y^  e^ 

f  0  <r  1 - — - <r  1 

\      Daraus  folgt 

I 

^    ^  ,     f        ds  2nabc 

ra  <  Q^aOC      7-7—} z^  =  p 

id  da  ;8r  dem  absoluten  Werthe  nach  kleiner  als  r  ist,  so  ist 
m  absoluten  Werthe  nach 


12$ 


Ind  mit  Rücksicht  auf  (7) 

Was  für  A  =  00   endlich  bleibt.    Da  man  hierin  x  mit  y  und  mit 
r  vertauschen  kann,  so  ist  auch  die  Bedingung  4  befriedigt,  und 
eil  hier  keine  Flächen  ö  vorhanden  sind,  so  bleibt  nur  noch 
ie  Differentialgleichung  in  1.,  §.  105,  nachzuweisen. 
Zu  diesem  Zwecke  bilden  wir  aus  (6) 

dx^  —       ^''PJ  (a2-(-s)Z)' 

0 

[woraus 

0 

Es  ist  aber 

dlogP  _  ][  /     1  ^_       _1     \ 

^^  ds       ^  2W-\-s^  b^  +  s~^  c^  +  sj' 

also 

(10)  z/ F<  =  -  4« p  [  ^f  =  -  4:r(». 

1 

Für  einen  äusseren  Punkt  erhalten  wir,  wenn  wir  den  Werth 
von  D  für  s  =  k  mit  Di  bezeichnen: 

an      ?!lZf  — _o      f      ds        . 2^^^    a£ 

^  ^        dx^  ~         ^^  I  (a2  +  s)  i>  "^  («2  +  ^')  A  8a; 

und  daraus,  wenn  man  die   entsprechenden   Ausdrücke  für  die 
Differentiation  nach  y  und  j3  bildet: 

Biemann-Weberi  Partielle  Differentialgleichungen.  y] 
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§.  108. 


„  _  _  2ff p  I  -^  (hh=^  +  P"+l  +  3H^i) 


^F„  =  — 


+ 


2XQ 


c 


X 


dl 


+ 


y 


8A    . 
OTT.  ~r 


I^Y 


A    W-\-ldx    '    6>  +  A8y    '    C2  4-A8V 
darin  lässt  sich  das  Integral  mit  Hülfe  der  Formel  (9)  ausführen, 
und  man  erhält: 


(12)    ^Va 


_2nQ  / 


X 


dk 


+ 


y 


^.  "r 


0 


^^        2^ 
8^  ~V 


,o2  +  A8a;    '    b" -\- 1  dy   '    ca+A8, 

Andererseits  ergiebt  sich  durch  Differentiation  der  die  Func- 
tion X  definirenden  Gleichung  (2): 

2x  r      x"        ,         «2         ,         z'^      Idk        X 


(13) 


2y     _r      a;«         , 

L(a^+A)3  -1- 

a;2 


iä  +  A 
2,s 


L(a' 


+ 


(6!'+A)2  +  (c2  4-A)2 
(62  +  ly    '    (cä^  A)2 

y2  ,  £r2 


+ 


] 
] 
] 


dk_ 

dx 

dl_ 

dy 

8A 

dz 


C2  +  A 


c2  +  A       Ua^+'l'P       (62  +  A)2    '    (c2  +  il)2 
woraus,   wenn  man  mit  den  rechts  stehenden,  Factoren   multi- 
plicirt,  addirt,  und  einen  gemeinschaftlichen  Factor  abwirft: 

X      dX    ,        y      dX    ,        z 


(14) 


+ 


c2-|-A  a^ 


E^=2 


a2-f  A  'dx    '    &2_|_A  öt/ 

und  hiernach  erhält  man  aus  (12) 

(15)  ^  Fa  =  0. 

Damit  ist  nachgewiesen,  dass  die  durch  (3)  und  (4)  gegebene 
Function  Fi  und  F«  die  charakteristischen  Eigenschaften  des 
Potentials  hat,  und  dass  sie  also  das  Potential  eines  homogenen 
dreiaxigen  EUipsoides  wirklich  darstellt. 


§.  108. 
EUipsoidische   Schale. 

Nachdem  das  Potential  eines  homogenen  EUipsoides  gefunden 
ist,  können  wir  leicht  das  Potential  einer  von  zwei  EUipsoiden 
begrenzten  Schale  berechnen.  Man  hat  nur  das  Potential  des 
inneren  EUipsoides  von  dem  des  äusseren  abzuziehen. 

Wir  betrachten  hier  den  besonderen  Fall,  dass  die  beiden 
Ellipsoide  ähnlich  und  ähnlich  gelegen  sind,  und  es  mögen, 
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wenn  a\  b\  c^  die  Quadrate  der  Halbaxen  des  inneren  Ellipsoides 
sind,  die  des  äusseren  mit 

al  =  a2  (1  +  Ä),    b^  =  62  (1  _|.  S),    c^  =  c^  (1  +  d) 

bezeichnet  sein.  Lassen  wir  dann  d  unendlich  klein  werden,  so 
erhalten  wir  eine  Flächenbelegung,  die  aber  nicht  über  die 
ganze  Oberfläche  constant,  sondern  mit  dem  unendlich  kleinen 
Normalabstand  der  beiden  Flächen  proportional  ist.  Wir  be- 
zeichnen, wie  bei  der  Kugelschale,  mit  Fj  das  Potential  für 
einen  Punkt  im  Hohlraum,  mit  Fa  für  einen  Punkt  zwischen^ 
beiden  Flächen,  und  mit  Fg  für  einen  äusseren  Punkt.  Wir 
wollen  nur  V^  und  F3  genauer  betrachten,  da  die  Punkte  der 
Schale  selbst  für  den  Grenzfall  ohne  Interesse  sind.  Wird  das 
Potential  für  das  innere  EUipsoid  mit  F,  für  das  äussere  mit 
V  bezeichnet,  so  ist 

(4)  F,  =  F;  -  Fi,         V,=  K-  Va. 

Wir  haben  nun  nach  §.  107  (3) 

X» J/2 g2  Wg 

~  a2(l  +  tf)+s       62(l+*)+i  ~.c^{1-\-S)-^s)d>' 

0 

wenn  ly  aus  D  hervorgeht  durch  die  Vertauschung  von  a,  6,  c 
mit  ai,  61,  Ci.  Wenn  man  darin  s  =  (l  -\-  S)  s'  setzt,  und  dann 
den  Accent  bei  s'  wieder  weglässt,  so  kommt 


(0)    f:.  =  ^pJ(i  +  ä-^,^,-j^ 

0  • 

und  folglich 

00 

(6)  r,  =  nQS\^, 

0 

woraus  das  merkwürdige  Resultat  folgt,  dass  das  Potential 
Fl  von  x^  y,  is  unabhängig  ist. 

Um  Fg  zu  bilden,  haben  wir  die  Formel  §.  107  (4)  anzu- 
wenden. In  dem  Ausdruck  für  F«  ist  die  untere  Grenze  A'  die 
positive  Wurzel  der  Gleichung 

x^  _  j y^ , ^'  _  . 


; 


a2(i-^ö)-^A'    '    b^(l-^d)-^k'    '    c2(l+d)  +  A' 

und  wenn  wir  also  hier  auch  s  =  (1  -\-  ö)  s'  setzen,   so  wird 
für  s'  die  untere  Grenze  A"  =  A7(l  +  d),  und  k"  ist  die  posi- 


260  Zwölfter  Abschnitt.  §. 

tive  Wurzel  der  Gleichung 

/p2  y2  jg2 

Tf    +   M      I      Vf  +    ^2  _I_    2ff   =   1+0. 


a2  J^  r    '    &2  _j.  ;l"    '    c2  +  A 
Es  ist  dann 


r;  =  «,f(.  +  *-4--^_^)g 


und  folglich 


X 


/rrx  TT  f  /i  ^^  y^  ^^       \  dS 


00 


+  «qS\^ 


i" 


Wir  lassen  jetzt,  um  zur  Flächenbelegung  überzugehen 
unendlich  klein  und  q  unendlich  gross  werden,  jedoch  so,  d 
QÖ  einen  endlichen  Werth  behält.     Dann  wird  in  dem  Ausdr 

(7)  der  erste  Theil  unendlich  klein,  weil  nicht  nur  die  beii 
Grenzen  zusamnienfallen,  sondern  auch  noch  der  DiflFerent 
quotient  nach  A"  für  d  =  0  verschwindet  [wegen  der  Gleichi 
§.  107  (2)]  und  es  ergiebt  sich 

00 

(8)  F3  =  ;tp*fg, 

während  der  Ausdruck  (6)  für  Vi  auch  für  den  Fall  eines  y 
schwindenden  d  noch  gilt.  Man  sieht,  dass  die  Functionen 
und  F3  an  der  Oberfläche  stetig  in  einander  übergehen. 

Die  Flächendichtigkeit  b  können  wir  entweder  in   der  o 
angedeuteten  Weise  geometrisch  bestimmen,  oder  auch  nach 
Formel  §.  104  (13) 


(f^y-d?)  =-^^^- 


Ziehen   wir    durch    die   Fläche    des   EUipsoides   im   Pun 
0?,  t/,  0  eine  Normale  v,  nach  aussen  positiv,  so  ist  V~  = 
also  constant  und  (dV/dv)'~=  0.     Ferner  V^  =  F3    und  da 

-^  =  —  4:nB, 

ov 

Bilden  wir  diesen   Ausdruck  nach   der  Formel  (8),  in 
nach  der  Differentiation  A  =  0,  also  Z)  =  1  zu   setzen   ist,  y 
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der  Differentialquotient  für  einen  Punkt  der  Oberfläche  zu  nehmen 
ist,  so  folgt: 

(9)      «  =  ^  [^  cos  (v,  ^)  +  g^  co8(v,  2/)  +  ^  cos  (v,  ^)J. 

Es  ist  aber  nach  bekannten  Formeln  der  analytischen  Geo- 
metrie 

cos(v,a;)  =  ^.     cos(v,  y)  =  gf^,     co8(v,^)  =  ^, 
worin  zur  Abkürzung  

"«)  *  =  l/l^  +  l^  +  F 

gesetzt  ist,  und  es  ist  daher  nach  §.  107  (14) 

^  cos(i;,  ^)  +  3^  cos  (v,  y)  +  ^^  cos(i;,  ^)  =  -, 
und  die  Flächendichtigkeit  nach  (9) 

[.  In  den  Scheiteln  des  EUipsoides  wird  z.  B.  die  Dichtigkeit 

Der  Werth  von  qÖ  lässt  sich  einfach  durch  die  gesammte 
^in  der  ellipsoidischen  Schale  enthaltene  Masse  m  darstellen.  Es 
■"ist  nämlich  die  Masse  des  inneren  Ellipsoides 

43r     , 
■Eod  die  des  äusseren 

■or  ein  unendlich  kleines  S,    Folglich  ist  die  Masse  der  Schale 

m  =  27cabcQ8 
Ipnd  darans 

s  = 


^  4:7tabcilf 


^ 

^ 
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Kngelfnnotionen. 


§.  109. 
Die  Green'sche  Function  für  eine  KageL 

Wir  haben  in  §.  97  eine  Green'sche  Function  G  als  eine 
Function  von  zwei  Punkten  p^  q  im  Inneren  eines  begrenzte! 
Raumes  t  definirt,  die,  als  Function  von  q  betrachtet,  innerhalb 
T  der  Differentialgleichung 

(1)  ztG  =  0 

genügt,  und  an  der  Oberfläche  0  des  Raumes  t  Yerschwindet; 

ausserdem  sollte  die  Function  G  4-  l;'(p5X  "^^^^  (P?)  ^^  Ei 


Fig.  47. 


femung    der   beiden    Punkte 
und    q   ist,    nebst   ihren    Abll 
tungen  in  t  stetig  sein. 

Wenn  die  Green'sche  Fi 
tion  bekannt  war,  so  konol 
wir,  wie  wir  gesehen  haben, 
Differentialgleichung  z/  F  = 
für  den  Raum  r  unter  der  V( 
aussetzung  lösen,  dass  die  Fi 
tion  r  an  der  Oberfläche  0 
X  beliebig  gegeben  war. 
wollen  nun  die  Function  G  für  den  Fall  bestimmen,  dass 
Raum  z  durch  eine  Kugelfiäche   mit  dem  Radius  c  begrenzt  il 

Dazu  fuhrt  eine  sehr  einfache  elementar -geometrische 
trachtung,  wenn   wir  uns  daran  erinnern,  dass  nach  §.  9^ 
reciproke  Werth  irgend   zweier  Punkte   als   Function  ' 
von  ihnen  immer  der  Differentialgleichung  z/  V 


ic 

al: 
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Es  sei  p  ein  Punkt  innerhalb  der  Kugel,  im  Abstand  r  vom 
Kugelmittelpunkt.  Zu  jedem  Punkte  p  kann  man  einen  be- 
stimmten zugehörigen  äusseren  Punkt  p'  finden,  der  auf  dem* 
selben  Radius  in  der  Entfernung  /  vom  Mittelpunkte  liegt,  und  so, 
dass  c  die  mittlere  Proportionale  zwischen  r  und  r*  ist,  dass  also 

(2)  rr'  =  CK 

Dieser  Punkt  p'  heisst  der  harmonische  Pol  von  p.  Man 
kann  ihn  leicht  aus  dem  Satze  construiren,  dass  p  in  der  Ebene 
des  Kreises  liegt,  in  dem  der  von  p'  auslaufende  Tangenten- 
kegel die  Kugel  berührt.  Der  Punkt  q  möge  auf  einem  Radius, 
der  mit  r  den  Winkel  y  bildet,  in  der  Entfernung  q  vom  Mittel- 
punkte liegen.  Rückt  der  Punkt  q  auf  demselben  Radius  fort- 
schreitend auf  die  Kugelfläche  nach  ^o»  so  werden  die  beiden 
Dreiecke  (oqop)  und  (op'qo)  einander  ähnlich;  denn  sie  haben 
denselben  Winkel  y,  und  es  ist  wegen  (2) 

{op):(oqo)  =  {oqo):  {pp'). 
Hieraus  folgt  also  auch 

(P'^o)  :  (P3o)  =  (ö^o)  '  ipp)  =  c:r, 

also 

(3)  ^       =        '       ■ 

iP  3o)         r  (p'  qo) 

Wenn  q  variabel  ist,  und  p  und  folglich  auch  p'  fest,  so  bleibt 
f  ungeändert,  und  wenn  wir  daher 

(4)  G  =  ^      ^  ^ 


r  (p'q)  (pq) 
Setzen,  so  bleibt  diese  Function,  da  p'  ein  äusserer,  q  ein  innerer 
Punkt  ist,  im  Inneren  der  Kugel  mit  Ausnahme  des  Punktes  p 
endlich  und  stetig,  und  sie  hat  wegen  (3)  alle  charakteristischen 
Gigenscbaften  der  Green'schen  Function. 

Derselbe  Ausdruck  giebt  uns  auch  die  Green'sche  Function 
fiir  den  Aussenraum  der  Kugel,  wenn  p  und  q  äussere  Punkte 
sind  und  p'  im  Inneren  liegt. 

§.  110. 

Bestimmung  eines  Potentials  in  einer  Kugel  bei 
gegebenen  Oberflächenwerthen. 

Die  jetzt  bestimmte  Green'sche  Function  wenden  wir  nun 
zur  Lösung  der  Aufgabe  an,  eine  Function  V  zu  bestimmen,  die 


264  Dreizehnter  Abschnitt.  §.  110. 

im  Innern  der  Kugel  mit  ihren  Derivirten  stetig  ist  und  der 
Differentialgleichung  z/  F  =  0  genügt,  und  die  an  der  Oberfläche 
in  eine  dort  gegebene  Ortsfunction  O  übergeht.  Diese  Aufgabe 
wird  jetzt  gelöst  durch  die  Formel  §.  97  (2) ,  in  der  wir  für  G 
die  Function  (4)  des  vorigen  Paragraphen  und  für  r  die  Ent- 
fernung der  Punkte  p,  q  zu  setzen  haben.  Bezeichnen  wir  mit 
p.den  Abstand  des  Punktes  q  vom  Kugelmittelpunkte,  ao  fällt 
die  nach  innen  gerichtete  Normale  n  mit  der  Richtung  der  ab- 
nehmenden Q  zusammen,  und  die  angeführte  Formel  giebt 

(1)  4;r  Fp  =  f  0  A  [£.  ^_  -      1^1  da. 

Darin  ist  do  ein  Oberflächenelement  der  Kugel,  und  O  ist 
der  Werth  dieser  Function  in  einem  Punkte  dieses  Elementes. 
In  dem  nach  q  differentiirten  Ausdruck  ist  nach  der  Differen- 
tiation p  =  c  zu  setzen. 

Es  ist  aber,  wenn  der  Winkel  zwischen  r  und  q  mit  y  be- 
zeichnet wird, 

(i>  a)  =  Vr2  — 2r^cosy  -\-  q\ 
(p'  q)  =  yr'2  — 2r'^cosy  +  q^, 
und  folglich 


^  ^      dQ  Ir  (p'q)         (pq)]        r 


cos  y  —  Q        r  cos  y  —  q 


Gehen  wir  mit  diesem  Ausdruck  an  die  Oberfläche,  so  wird 
Q  =  c  und  (i>'g)  =  -  (pq)  [§.  109  (3)],  so  dass   sich   für   den 

T 

Ausdruck  (3)  wegen  rr'  =  c^  ergiebt 

-? — NT  \^  (r'cosy  —  c)  —  r cos y  4-  c  =  —7 — • 

Demnach  folgt  aus  (1) 

(4)  43rcFp  =  ^  ^  _ 

J       Vc2  —  2crcosy  +  r2^ 

oder,  wenn  wir  zur  Vereinfachung  c  ^  1  setzen: 


(5)  4^F,  =  | 


fl  —  rAdo 


yi  —  2rcosy  -\-  r«^ 

Man  sieht  es  diesem  Ausdruck  nicht  auf  den  ersten  Blick 
an,  dass,  wenn  p  auf  seinem  Radius  in  den  Oberflächenpunkt  p^ 
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rückt,  Vp  den  Werth  Oo  annimmt,  den  O  in  dem  Punkte  Pq  hat. 
Denn  es  hat  der  Ausdruck  den  für  r  =  1  verschwindenden  Fac- 
tor 1  —  r*,  während  andererseits  das  Integral  für  r  =  1  un- 
endlich wird. 

Um  diesen  Punkt  aufzuklären,  legen  wir  die  Axe  eines 
Polarcoordinatensystems  auf  der  Kugelfläche  durch  den  Punkt 
p,  80  dass  Pq  der  Nordpol  wird.  Es  ist  dann  y  das  Complement 
der  geographischen  Breite,  und  wenn  ^  die  geographische  Länge 

ist,  so  wird 

do  =  sinydyd^. 

Der  Ausdruck  (5)  ergiebt  dann 

(6)  4« F,  =  (1  -  r«)  (d^  f  0    ,        f\,. 

j         J       VI  —  2rcosy  +  r2'* 

0  0'  '     ' 

wir  setzen 

(7)  ±\od^  =  ©, 

0 

so  dass  0  eine  Function  von  y  allein  ist,  die  das  arithmetische 
Mittel  der  Werthe  von  O  auf  einem  Parallelkreis  ist.  Dann 
wird  (6) 


<"        --^"Ivr^ 


siuydy 


y  1  —  2  r  cos  y  -\-~r^ 


3 


Um  den  Grenzwerth  dieses  Ausdrucks  für  r  =  1  zu  er- 
mitteln, nehmen  wir  einen  beliebigen  Winkel  rj  zwischen  0  und  tc 
und  setzen 

n 
y   ^  1  —  r^r  &smydy 

^  2       J  yi  _  2rcos;/  -f  r2^ 


1  —  r2  r  0  si 

+        2       J  Vl-2r 


sin  y  d  y 


Vi  —  2 r  cos r  4-  r2 


und  hier  verschwindet  nun  der  zweite  Theil  für  r  =  1,  weil  die 
Function  1  —  2  r  cos  y  -\-  r^  für  r  =  1  und  V  ^  V  ^  ^  nicht 
verschwindet.  Es  handelt  sich  daher  nur  noch  um  die  Bestim- 
mung des  Grenzwerthes  des  ersten  Theiles.  Ist  aber  &q  ein 
Mittelwerth  der  Function  0  in  dem  Intervall  0  ^  y  ^  ri,  so  ist 
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nach  dem  Mittelwertbsatz 

J  Vi  —  2r  cosr +  r2'  ^  J  V  1  —  2r  cosy  +  r2^' 

und  es  ist  das  unbestimmte  Integral 

sinydy  1  1 


I 


Vi  —  2rco8y  +  r2^  r    y  1  —  2  r  cos y  +  r2 ' 

setzen  wir  also  die  Grenzen  ein,  so  wird  das  Integral  (10) 

r   '^\l  —  r       yi_2rcosi2  +  r2/ 

Wenn  wir  also  die  Glieder,  die  für  r  =  l  verschwinden,  we 
lassen,  so  ergiebt  sich  aus  (9) 

^P  —      2  r         ^' 

was  für  r  =  1  in  ®o  übergeht.  Da  nun  aber  rj  beliebig  kle 
angenommen  werden  kann,  so  ist,  wenigstens  wenn  0  für  y  = 
als  stetig  vorausgesetzt  wird,  0q  nichts  anderes  als  der  Wer 
von  0  im  Punkte  po^  und  aus  (7)  geht  hervor,  dasa,  wenn 
im  Punkte  Pq  stetig  in  einen  bestimmten  Werth  ^o  übergel 
0^  =  00  ist.  Das  war  die  Forderung,  der  die  Function  Vp  g 
nügen  sollte.  Unsere  Analyse  giebt  uns  aber  noch  etwas  Weitere 
sie  zeigt,  dass,  wenn  die  Function  O  im  Punkte  p^  nicht  stet: 
in  einen  bestimmten  Werth  übergeht,  wenn  also  ihr  Grenzwert 
abhängig  ist  von  der  Richtung,  in  der  man  in  den  Punkt  Pq  hii 
eingeht,  dann  die  Function  Vp  auf  dem  nach  Pq  führenden  Badii 
in  den  Mittelwerth  aller  um  po  herum  stattfindende 
Functionswerthe  O  übergeht. 

§.  111. 
Potential  im   Aussenraum  einer  Kugel. 

Man  kann  auf  demselben  Wege  die  Lösung  der  Gleichun 
^V=  0  finden  für  den  Aussenraum  einer  Kugel,  wenn  d: 
Werthe  von  V  auf  der  Oberfläche  gegeben  sind,  und  noch  d 
Bedingung  hinzukommt,  dass  V  im  Unendlichen  verschwinde 
soll.    Man  gelangt  zur  Lösung  dieser  Aufgabe  aber  noch  eii 
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facher  durch  Benutzung  eines  allgemeinen  Satzes,  der  auch  für 
manche  andere  Anwendungen  nützlich  ist,  und  der  sich  unmittel- 
bar aus  einer  besonderen  Form  der  Differentialgleichung 

^V  =  0 

ableiten  lässt.  Wenn  wir  nämlich  den  Ausdruck  ^  V  nach  §.  42 
(11)  auf  Polarcoordinaten  r,  O*,  (p  transformiren  und 

(1)  \rr=  ü,       \ogr  =  X 

setzen,  so  erhält  die  Gleichung  ^V  =  0  die  Form 

(2^     ^'U       ^   ü  \      ^     ^^^^^8¥  1       d^U_ 

^  ^      gA2         4       "•    sind-         d»  "^  sin^O"  a^a  —  ^' 

und  diese  Gleichung  bleibt  ungeändert,   wenn  A  in  —  A  oder, 
was  dasselbe  ist,  r  in  1/r  verwandelt  wird. 

Statt  1/f  kann  man  auch  c^/r  setzen,  wenn  c  eine  beliebige 
Constante  ist. 

Wenn  also 

(3)  r  =  F{r,  &,  ^) 

eine  Lösung  der  Gleichung  ^JV  =  0  ist,  so  er- 
hält man  daraus  eine  zweite 

und  wenn  die  erste  dieserFunctionen  fürr  =  0 
endlich  bleibt,  so  wird  die  zweite  für  r  =  oo 
verschwindend  klein. 

Wir  haben  oben  zwei  Punkte,  die  auf  demselben  Radius 
Yector  liegen  und  vom  Nullpunkt  die  Abstände  r  und  c^/r  haben, 
harmonische  Pole  in  Bezug  auf  die  Kugel  mit  dem  Radius  c  ge- 
nannt Lässt  man  jeden  Punkt  seinem  harmonischen  Pole  ent- 
sprechen, so  erhält  man  eine  Abbildung  des  Raumes  auf  sich 
selbst,  bei  der  diem  Inneren  der  Kugel  das  Aeussere  entspricht 
und  umgekehrt.  Man  nennt  dies  die  Abbildung  durch  reci- 
proke  Radien.    Wendet  man  dies  Verfahren  auf  die  Formel  (4) 

vorigen  Paragraphen  an,  so  erhält  man  eine  Function 


(5)  4.ncV. 


(r^  —  c^)  do 


J       Vr2  —  2 


worin    do    ein    Element    der    Kugelfläche    mit    dem    Radius    c. 
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r  der  Abstand  des  Punktes  vom  Eugelmittelpunkt,  y  der  Winkel 
zwischen  den  Radienvectoren  nach  ^  und  nach  do  und  O  eine 
an  der  Kugelfläche  willkürlich  gegebene  Function  ist.  Diese  Func- 
tion F,  als  Function  von  p  betrachtet,  genügt  der  DiflFerential- 
gleichung  z^  F  =  0 ,  ist  im  ganzen  Aussenraum  der  Kugel  end- 
lich und  stetig  und  im  Unendlichen  verschwindend  klein  und 
nimmt  an  der  Oberfläche  der  Kugel  den  Werth  O  an,  wobei 
in  Unstetigkeitsstellen  der  Function  0  der  Grenzwerth  für  r =c 
nach  der  Vorschrift  des  letzten  Paragraphen  zu  deflniren  ist 


§.  112. 
Die  einfachen  Kugelfunctionen. 

Wenn  man  die  Function  V  für  einen  inneren  Punkt,  die  in 
§.  110  (5)  durch  ein  Integral  über  die  Kugeloberfläche  dar- 
gestellt ist,  in  eine  Reihe  nach  steigenden  Potenzen  von  r  ent- 
wickeln will,  ist  es  zunächst  erforderlich,  die  Grösse 

(1)  iJ  =  ^=_L__ 

yi  —  2rcosy  +  r» 

nach  steigenden  Potenzen  von  r  zu  entwickeln,  was  gestattet  ist, 
so  lange  r  <  1  ist  Wir  setzen  diese  Entwickelung  mit  un- 
bestimmten Coefficienten  in  der  Form  an: 

(2)  -R  =Po  +  rP, +r»P, +  ... 

qp 
»  =  0 

Hierin  sind  die  Coefficienten  P„  oder  P„(cosy)  ganze  ratio- 
nale Functionen  von  cos  y,  auf  deren  Bildungsgesetz  wir  zurück* 
kommen.  Sie  werden  Kugelfunctionen  und  zwar  P„  (co8f) 
die  Kugelfunction  tJ**^  Ordnung  genannt. 

Zum  Unterschiede  von  den  gleich  zu  erwähnenden  all 
gemeinen  Kugelfunctionen  heissen  sie  auch  einfache  Kugel 
functionen. 

l:m  hieraus  die  Entwickelung  von  V  selbst  zu  erhaltfiii 
bilden  wir  zunächst  aus  (1)  und  (2)  durch  Differentiation  nach  r: 

2  r  cos  3*  —  2ra  ^  ^         t>  ,         n 

-,=  X  2 f I r" P^ (cos y), 
\  1  —  2rcos}'  --  1=»^       t^^  ^       '^' 


• 
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und  daraus  durch  Addition  von  R 

1  —  r2 


=  S(2w+l)r~Pn(cosy). 


3 

n=0 


y  1  —  2r  cosy  -\-  r^ 
Hiernach  ergiebt  sich  nach  §.110  (5) 

(3)  4:np  Fp  =  ^  (2w  +  l)r»  [  OqPnicosy)do. 

Hierin  bedeutet,  um  daran  zu  erinnern,  r  den  Abstand  des 
Punktes  p  vom  Kugelmittelpunkte  o,  q  einen  Punkt  des  Ele- 
mentes do  der  Kugelfläche,  y  den  Winkel  (p  o  q)  und  Oq  den 
Werth  der  Function  O  im  Punkte  q. 

Zur  Vereinfachung  des  Ausdrucks  wollen  wir  festsetzen,  dass 
in  einem  Punkte  g,  in  dem  O  unstetig  ist,  unter  Oq  der  im 
§.  HO  definirte  Mittelwerth  aller  um  q  stattfindenden  Werthe 
von  0  zu  verstehen  sei. 

Wenn  wir  den  Punkt  p  auf  dem  Radius  r  in  die  Kugel- 
fläche hineinrücken  lassen,  so  geht,  wie  wir  gesehen  haben,  die 
durch  §.  110  (5)  definirte  Function  Vp  in  Op  über.  Machen  wir 
denselben  Grenzübergang  auf  der  rechten  Seite  von  (3),  so  folgt 

(4)  47tOp  =  ^  (2n  +  1)  [  0,Pn(cosy)do. 

Die  Richtigkeit  dieser  Formel  würde  aus  dem  Abel' sehen 
Satze  (§.  25)  folgen,  wenn  die  Convergenz  der  Reihe  feststände. 
Diese  ist  unter  gewissen,  sehr  allgemeinen  Voraussetzungen  über 
die  Function  O  von  Dirichlet  bewiesen  i).  Für  die  Anwendung 
auf  die  Integration  der  partiellen  Differentialgleichungen  der 
mathematischen  Physik  genügt  aber  die  durch  die  Betrachtungen 
des  §.  110  bewiesene  Formel 

(5)  4:7tOp  =  lim  V  (2^+1)^»»  { OqPn(cosy)do, 

wobei  es  auf  die  Convergenz   der  Reihe   an  der  Grenze  r  =  1 
nicht  weiter  ankommt. 


')  Dirichlet's  Werke,  Bd.  I.,  S.  283. 
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§.  113. 
Die  allgemeinen  Eugelfunctionen. 

Die  Coefficienten    der    Entwickelung  (4)    der  Function    T^, 
also  die  Functionen 

(1)  Y(n)  =  ^\'^^   j  O.Pn  (COS  y)dO, 

beissen  die  allgemeinen  Kugelfunctionen.  Es  sind  Func- 
tionen der  Coordinaten  eines  Punktes  auf  der  Einheitskugel, 
nämlich  des  Punktes,  in  dem  der  Radius  r  diese  Eugelflächen 
trifift. 

Wenn  wir  der  Einfachheit  wegen  jetzt  den  Index  p  weg- 
lassen, so  ergiebt  sich  aus  §.112  (3) 


(2)  ^=2j  ^^  ^'^''^-  \ 

Um  die  Bildung  von   F<**>  deutlicher  zu  übersehen,   führen   ' 
wir  Polarcoordinaten  mit  beliebigem   Pol  und  Anfangsmeridian 
Fig.  48.       ein.  Ist  ^  der  Polabstand  und  q)  die  geographische  1 
Länge,  so  seien  r,  9>,  O*  die  Polarcoordinaten  des 
Punktes  p  und   1,  g)',  -9^  die  von  g.     Nach  einer  . 
Formel  der  sphärischen  Trigonometrie  ist 

(3)  cos  y  =  cos  O"  cos  O*'  -|-  sin  0  sin  ^  cos  o 

(4)  CO  =  g)  —  q)'. 
Fem  er 

do  =  sind^'d^dq)' 
und  folglich 

(5)      1»  =  —  jj-^  1  ^  ^'  J  ^  ^^ '  ^')  ^"  ^^^®  y^  ^*^  ^d^\ 

0  0 

Da  Vn-i  wie  schon  erwähnt,  eine  ganze  rationale  Function 
von  cos  y  ist,  so  wird  T^"^  nach  (3)  eine  ganze  rationale  Functioi 
von  cos -9",  sinO*  cosg),  sinO*  sing?.  Von  der  willkürlichen  Function 
0  hängen  in  P")  nur  die  Coöfficienten  dieser  Function,  also  ein»' 
gewisse  Anzahl  willkürlicher  Constanten  ab. 

Die  durch  die  Formel  (2)  ausgedrückte  Function   F  genügt! 
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ler  Differentialgleichung  -^F=  0,  und  wenn  wir  JV  nach 
j.  42  (11)  auf  Polarcoordinaten  transformiren,  so  erhalten  wir 
tur   Y  die  Differentialgleichung: 

(^,  a^rF  1      ^"^""^W  1       8^F_ 

Setzen  wir  hierin  den  Ausdruck  (2)  und  setzen  in  der  so 
entstehenden  Entwickelung  die  Goefficienten  der  einzelnen  Po- 
tenzen von  r  gleich  Null,  so  ergiebt  sich  für  ?(*»>  die  partielle 
Differentialgleichung : 

8r<"> 

oder,  wenn  man  für  O*  die  Variable  :r  =  cos-ö*  einfuhrt: 

Da  die  Function  JB  =  (1  —  2rcosy  -|-  r^)  ^  als  Function 
▼on  r,  ^,  9  gleichfalls  der  Differentialgleichung  ^  R  =  0  genügt, 
io  erhält  man  für  die  Entwickelungscoef&cienten  dieser  Function, 
d.  h.  für  die  Functionen  P„(cosy),  dieselbe  Differentialgleichung: 

+  n(n+  l)Pn(cosy)  =  0. 

Setzt  man  darin  O^  =  0,  so  wird  cosy  =  cos-O*  :=  x  und 
P^(cosy)  geht  in  die  Function  Pn{^)  über,  die  von  9  unab- 
langig  ist.  Die  Differentialgleichung  (9)  bleibt  aber  auch  dann 
loch  richtig  und  giebt  eine  lineare  Differentialgleichung  zweiter 
Vdnung  für  Pn{x) 

■Ö>  dx  +  ''^''  +    1)  Pn  =  0, 

der  auch 

d^v  dV 
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§.  114. 
Darstellung  der  einfachen  Kugelfunctionen. 

Am  einfachsten  erhält  man  den  Ausdruck  für  die  Kugel- 
functionen P„,  wenn  man  in 

(1)  H  =  -,  ^ 

\l  —2rco8y  +  r» 

den  binomischen   Lehrsatz  anwendet.     Nach    diesem  Satze  ist 
nämlich 

(2)        (i_„r=i  +  ^„  +  i^«.  +  ii|;|„s  +  .., 

wofür  auch  gesetzt  werden  kann 


(3)  (1-«)    "  =  5:0^^^^^«*. 


^         "       n(2h) 

,     2"  n  (hy 


Wir  setzen  jetzt  in  (1)  cos  y  =  x  und  in  (3) 
u  =  2rx  —  r' 


EM 

(k)  /7(Ä  -  k) 
dann  wird 

CO  h 


n(2h) 
K=o.=o  -        {h)n{k)n{h-k) 


(4)  -ß—  _]S]S(     ^^"^  2^+^n(h)n(k)n(h  —  k)^^^^' 


und  um  die  Functionen  P»  zu  finden,  hat  man  diesen  Ausd^^ 
nach  steigenden  Potenzen  von  r  zu  ordnen.    Wir  setzen 

h  -\-  k  =  n^        h  —  k  =  n  —  2*, 
und  haben  für  ein  festgehaltenes  n  für  k  alle  der  Bedingung^ 


o?*?! 


genügenden  ganzen  Zahlen  zu  setzen.   Dann  ergiebt  sich  aus  0 
und  aus  §.  112  (2)  erhält  man 

(5)    p„  =  5-(_iu iL(2^.-^) ^-» 


§.  115.      Darstellung  der  allgemeinen  Eugelfunctionen.  273 

ein  Ausdruck,  der,  ausführlicher  geschrieben,  so  lautet: 

/'n\  T>  1.0.D...JW 1  , 

(®^  ^"=      1.2.3...n       ^ 

^      njn-l)  n(n-l)(n-'2)(n-3)  | 

2.(2n— 1)  ^    2.4.(2«— l)(2n— 3)  ( 

Es  ist  also  Pn  eine  ganze  rationale  Function  n*^  Grades  von 
X,  die  entweder  nur  gerade  oder  nur  ungerade  Potenzen  von  x 
enthält.    Es  ist  beispielsweise 

Pi  =  x, 

3     ,        1 
2  2 

5     ,        3 
2^'-2 


Pj  =  -  a:«  —  -, 


Pj    =  -  x'  —  ^    X, 


■D        35    ^        15    ,    ,    3 
P,  =  j-x*--x>  +  ^, 

T>         63     ,       35     ,    ,    15 

P,  =  -  a;»  -  -  a;3  +  -  x. 


§.  115. 
Darstellung  der  allgemeinen  Eugelfunctionen. 

Um  die  Entwickelungscoefficienten  !F">  in  der  Function   F 
[§.  113  (2)]  in  definitiver  Form  zu  erhalten,  haben  wir  in  der 
Function  Pn (cos y),  die  in  §.  113  (5)  vorkommt,  die  Variablen 
€•,  ^',  y,  q)'  von  einander  zu  trennen.     Es  ist  darin  zu  setzen 

(1)    cosycr^cos-d"  cos '9*'  -(-  sinO"  sinO*'  cosö,    o  =  (p  —  9'. 

DaPn(cosy)  eine  ganze  Function  w*®^  Grades  ist,  so  können 
wir  sie  nach  den  Potenzen 

(sin-d*  sin-d"'  cosg})%    v  =  0,  1,  ...  n 

ordnen,    und    die    Coefficienten    dieser   Darstellung   sind   ganze 
Functionen  von  cosO*,  cos '9''. 

Wenn  wir  uns  ferner  der  Formeln  §.  66  erinnern,  nach  denen 
cos*©  dargestellt  wird  durch 

cos  1/0,    cos(v  —  2)0,    cos(i/  —  4)0,  ... 

Biemann -Weber,    Partielle  DifFerentialgleichuDgen.  -^^ 
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SO  sehen  wir,  dass  sich  Pn (cos  y)  auch  ordnen  lässt  nach  den 
Functionen 

sin*'^'  sin* -9^  cosvo,    v  =  0,  1,  2,  ...  w 

und  also  in  der  Form  darstellbar  ist: 


(2) 


V 

Fn  (cos  y)  =  ^  üll^^  sin''  d^  sin"  d^  cos  v  ö, 

0,  n 


worin  die  Coefficienten  C/^'^  ganze  rationale  Functionen  von  cosO-, 

cos '9''  sind,  die  sich  überdies  nicht  ändern,  wenn  cos-O*  mit  cosd*' 
vertauscht  wird. 

Zur  Bestimmung  dieser  Coefficienten  fuhrt  uns  nun  die 
Differentialgleichung  §,  113  (9).  Setzt  man  nämlich  in  diese 
Differentialgleichung  den  Ausdruck  (2)  ein,  so  erhält  man  eine 
Summe,  die  nach  cos v cd  geordnet  erscheint,  und  in  der  jeder 
einzelne  Coefficient  verschwinden  muss.  Es  kommt  dies  darauf 
hinaus,  dass  man  in  dieser  Differentialgleichung  Pn  (cos  y)  durch 
einen  Ausdruck  von  der  Form 

(1  -  X^fU^^^  cosvo 

ersetzt,  worin  ?7,  da  -O*'  als  constant  gilt,  nur  von  x  =  cos  -ö*  ab- 
hängig ist.    Führt  man  die  einfache  Rechnung  durch,  so  ergiebt 

sich  für  ü^*^  als  Function  der  Variablen  x  die  lineare  Differential- 

gleichung  zweiter  Ordnung 

(3)  a-^^)^~2(-+i)^-dF 

+  [n(n  +  1)  —  v(v  +  1)]  ü^^^  =  0 

und  Z7^*^  ist  eine  solche  particulare  Lösung  dieser  Gleichung,  die 
zugleich  eine  ganze  rationale  Function  von  x  ist. 

Die  Gleichung  (3)  kann  aber  nur  eine  solche 
Lösung  haben. 

Denn  bezeichnen  wir  für  den  Augenblick  mit  v,,  v^  die  beiden 
particularen  Lösungen  dieser  Gleichung,  so  lässt  sich  die  all- 
gemeine Formel  §.  62  (13)  anwenden,  in  der  wir 

_  —  2(i/+l)a:  _  dlog(l  —x^y-^^ 
'.  1  —  x^  dx 
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zu  setzen  haben,  so  dass  sich 

dvi  dvi C 

^^lx~'^^dx~  (1  —  a;2)v+i 

ergiebt.  Es  können  also  nicht  vi  und  v^  ganze  Functionen  von 
X  sein.  Bezeichnen  wir  daher  die  ganze  rationale  Lösung  von 
(3),    nachdem    wir    einen    constanten    Factor    einstweilen   noch 

willkürlich  bestimmen,  mit  P^^Cx),  so  unterscheidet  sich  ü^"^  von 

P^^^  nur  durch  einen  von  x  unabhängigen  Factor.   Da  aber  ü^^ 

ungeändert  bleiben  muss,  wenn  cos-O*  mit  cos-O*'  vertauscht  wird, 
so  ist,  wenn  cosO-'  =  y  gesetzt  wird: 

U;^>=a,P^'>(a;)P<;>(y), 

und  ay  ist  ein  numerischer  Factor. 

Für  V  =  0  geht  (3)  in  die  Differentialgleichung  §.  113  (11) 
über,  deren  ganze  rationale  Lösung  Pn(oo)  ist.    Wir  setzen  also 

(4)  Pf  =  Pn  (X). 

Wenn  wir  femer  die  Gleichung  (3)  nach   x  differentiiren, 
so  folgt 

d»  ü<:^  d«  ü<:^ 

+  [n(»  +  1)  -  (^  +  1)  (r  +  2)]  -^  =  0 

und  dieselbe  Gleichung  erhält  man,  wenn  man  in  (3)  v  durch 
1/4-1  und  Z/"^  durch  dU^^^/dx  ersetzt.  Hiernach  können  wir 
setzen 

, ,       dP"-» 

und  nach  (4)  also  allgemein 

Danach  ergiebt  sich,  wenn 

cosy  =  xy  -\-  yi  —  x^  yi  —  y^  cos  o 
gesetzt  ist,  nach  (3): 

18* 
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(7)  P„ (cos  y)  =  2  «»-Pr W^l'^  (y)  yr^^*  Vi  -  y»  008  V  o, 

worin  noch  die  numerischen  Coefücienten  a^  zu  bestimmen  sind. 
Um  diese  Bestimmung  auszuführen ,  setzen  wir  zunächst  x  =  y^ 
also 

cosy  =  x^  -\-  {l  —  x^)  coso  =  coso  -f-  2a;2sin2  — 

n 

(8)  Pn  (cos  y)  =  ]^  a.  P^'^  (ic)2  (1  —  x^y  cos  v  © 

und  vergleichen  in  dieser,  in  Bezug  auf  x  identischen  Gleichung 
die  Coefficienten  der  höchsten,  nämlich  der  2n^^  Potenz  von  x. 
Diese  ist  nach  §.  114  (6)  auf  der  linken  Seite 

1.3.5. ..2^-1       /      «Y»  _  II(2n)  /      «y  « 

^^'  1.2.3 ...  n     ^  v""  2)  -  n(ny  V     2)  ' 

und  auf  der  rechten  Seite  [durch  v-malige  Differentiation  von 
§•  114  (6)] 

JT(2  m) 


c«)      2  (-  .)•«.  [.„(ggg  -  J  »- 


Ferner  ist 

(2sinff=(-l)np_ry  = 


77(2n)    ,    >^  ,      .,,  2  77(2n) 

+  >,  (—  1)    TT/^    I    ..MT/i 7Ä  cosvo, 


^(w)^        J^i  iT(n  +  v)/7(w  —  1/) 

und  die  Vergleichung  von  (9)  mit  (10)  ergiebt 

_  2n{n  —  v) 2 

(11)   ^'  ~"  n{n  ^v)~  {n  —  v+  1)  (n  — vH-2)  ...  (n  +  i/)' 
ao  =  1. 

Hiernach  lässt  sich  der  vollständig  entwickelte  Ausdruck 
für  die  allgemeine  Kugelfunction  F*')  [§.  113  (1)]  bilden.  Setzt 
man  noch  in  (7) 

cosvo  =  cos  1/(9?  —  9')  =  COS1/9?  cosv^'  -|-  siii^9  sinvgj', 
80  erhält  man  nach  §.  113  (5) 


n 


(12)         F»)  =  2  (^1"  cos  V  9  +  5<;>  sin  v  9)  I^"^  (cos  %)  sin  *' 


r=0 
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und  dieser  Ausdruck  enthält,  da  B^^  wegfallt,  2n  -\-  l  willkür- 
liche Constanten  Ä^^\  B^\  Durch  die  auf  der  Kugelfläche  ge- 
gebene Function  0  werden  diese  Constanten  als  bestimmte  In- 
tegrale über  die  Kugeloberfläche  ausgedrückt  und  erhalten,  da 
man  jetzt  bei  den  Integrationsvariablen  die  Accente  weglassen 
kann,  den  Ausdruck 

fn  _  v  +  1)  (w  —  v  +  2)  ...  (n  +  v)  A^;^ 

27t  n 

=  ^^yt_lf  co8vg?dg)  [^('9',9?)P^''^(coS'9')sin^+i'9'd^ 

(13)  0  0 

(n  _  t;  +  1)  (n  —  V  +  2)  ...  (w  +  V)  B^J^ 

2n  it 

=  ^^"^  ^  [  8mv(pd(p  [^('0-,g?)i^;^  (cos'9')sin''+i'9'(i0', 

0  0 

worin  jedoch  der  Ausdruck  für  Ä^^^  noch  durch  2  zu  dividiren  ist. 
Durch  die  unendliche  Reihe 


00 


(14)  V=^r^Y^*'\    r<l 

ist  dann  die  partielle  Difi'erentialgleichung  ^V=0  für  das 
Innere  der  Einheitskugel  vollständig  integrirt,  und  zwar  so,  dass 
V  an  der  Oberfläche  in  den  Werth  0(d',q))  übergeht.  Mit  den- 
selben Mitteln  und  unter  denselben  Voraussetzungen  kann  man 
aber  auch  die  Differentialgleichung  für  das  äussere  der  Kugel 
integriren,  und  erhält  den  Ausdruck 

(15)  7=^'^r—Y^«\       r>l, 

der  für  r  =  1  gleichfalls  in  die  Function  Q  übergeht,  und  der 
ausserdem  noch  im  Unendlichen  der  Bedingung  §.  102  (2)  genügt. 


§.  116. 
Die  Differentialgleichung  der  Kugelfunctionen. 

Wenn  wir  in  der  Differentialgleichung  §.  113  (7),  der  die 
Kugelfunctionen  Y  genügen, 

(1)  n(n  -\-  l)  =  a 
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setzen,  so  erhalten  wir  eine  partielle  Differentialgleichung 

1    ^^^^^H  .     1    g^y  ,    ^_^ 

und  wir  wollen  nun  diese  Differentialgleichung,  unabhängig  von 
ihrer  Entstehung,  für  einen  beliebigen  reellen  Werth  der  Con- 
stanten a  betrachten.  Ist  a  gegeben,  so  erhält  man  n  aus  der 
quadratischen  Gleichung  (1),  natürlich  im  Allgemeinen  nicht  als 
ganze  Zahl,  und  es  wird  n  imaginär,  wenn  a  <  —  V*  is^i  da- 
gegen reell,  wenn  a  >  —  V4»  ^^^  sicher,  wenn  a  positiv  ist,  und 
dann  ist  die  eine  Wurzel  n  von  (1)  positiv,  die  andere  —  n  —  1 
negativ.  Die  Variablen  -ö*  und  q)  betrachten  wir  als  Polar- 
coordinaten  auf  der  Einheitskugel  und  weisen  nun  den  folgenden 
allgemeinen  Satz  nach: 

Die  Differentialgleichung  (2)  hat  nur  dann 
eine  von  Null  verschiedene  Lösung,  die  auf  der 
ganzen  Kugelfläche  mit  ihren  ersten  Ableitungen 
endlich  und  stetig  ist,  wenn  die  Gleichung  (1) 
durch  ein  gauzzahliges  n  befriedigt  wird. 

Zum  Beweise  nehmen  wir  an,  die  Differentialgleichung  (2) 
habe  eine  Lösung  Z,  die  auf  den  Kugelflächen  mit  ihren  Deri- 
virten  endlich  und  stetig  ist. 

Diese  Function  muss  in  Bezug  auf  q>  die  Periode  2jr  haben, 
und  da  sie  für  -O*  =  0  und  -O*  =  sr  von  tp  unabhängig  sein  muss, 
80  ist 

1^  =  0     für     %^  =  0,    %^  z=7t. 
cq) 

Um  zunächst  negative  Werthe  von  a,  und  damit  imagi- 
näre n,  auszuschliessen,  multipliciren  wir  die  Gleichung  (2)  mit 
Ysind'  dd"  dq>  und  integriren  über  die  ganze  Kugelfläche.  Mit 
Benutzung  der  identischen  Formeln: 


asin^|l      asin^r|I 


sm 


dYV 


erhält  man  dann: 


Y^_  8y  __  (dY\ 

d(p^~       d(p  \d(p) 
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—n  0 

und  diese   Gleichung  ist  bei   negativem  a    und   von  Null    ver- 
schiedenem Y  offenbar  unmöglich. 

Ist  a  positiv  und  folglich  n  reell,  so  setzen  wir 

(3)  q  =  ^Yd^>. 


—  n 


Es  ist  dann  Q  nur  noch  eine  Function  von  O*,  und  aus  (2) 
erhalten  wir  die  Differentialgleichung 

iE»       d^       +«'g  =  o, 

oder,  wenn  man  cos-ö*  =  x  setzt  und  für  a  den  Werth  (1)  ein- 
fuhrt, 

<*>  j^-^  +  «(«  +  i)<2  =  o, 

also  die  Differentialgleichung  der  einfachen  Kugelfunctionen 
[§.  113  (10)],  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  w,  was  wir  immer 
positiv  annehmen  können,  jetzt  nicht  nothwendig  eine  ganze 
Zahl  ist. 

Wir  erhalten  leicht  durch  die  Methode  der  unbestimmten 
Coefficienten  zwei  particulare  Integrale  von  (4)  in  Gestalt  zweier 
Potenzreihen  nach  a?,  von  denen  die  eine  nur  gerade,  die  andere 
nur  ungerade  Potenzen  enthält: 

00  00 

.2  V 


(5)  q^  =  ^A,x^\       Q2  =  oo^B, 


'y  30' 

v  =  0  v  =  0 


und  für  Ät  und  Bp  erhält  man,  wenn  man  diese  Ausdrücke  in 
(4)  einsetzt,  die  Recursionsformeln: 

A    —  A        (21/  — n— 2)(2i/  +  n  — 1) 
^r  —  ^v-i  2t;("2i/-l) 

(2v-n)(2v  +  n-\-l) 
^'  -  ^'-'  2i/(2i;  +  l)  ' 

also,  wenn  man  A^  ^s^  Bv  =  l  annimmt, 
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Ä,= 


(-l)(-^0-(-?+-0(^)('t^^O-(^+-' 


1.2......1(l+l)...(i  +  .-l) 

(6) 


)(^^)-(l+'')(-^)(-"-ii+')-(-"-?+''-'j 


1.2. 


-ia+o(^^)-(i+''-o 


Hiernach  lassen  sich  die  Functionen  Q^^  Q^  durch  hyper- 
geometrische Reihen  darstellen. 

Gauss  hat  nämlich  in  der  Abhandlung  „Disquisitiones 
generales  circa  seriem.  infinitam  ..."  0  ®^^^  unendliche  Reihe 
untersucht: 

„)  PC»,  A  „ .,  =  1 + ^,  +  "';.+.'^y;+"»-+-. 

die  für  alle  positiven  Werthe  von  x^  die  kleiner  als  1  sind  (ab- 
gesehen von  dem  Falle  eines  negativen  ganzzahligen  y),  ]con- 
vergent  ist,  und  die  man  die  hypergeometrische  Reihe 
nennt.  In  dem  besonderen  Falle,  wo  a  oder  ß  eine  negative 
ganze  Zahl  ist,  bricht  die  Reihe  ab,  und  F  geht  in  eine  ganze 
rationale  Function  von  x  über. 

Nach  (5)  und  (6)  lassen  sich  die  Functionen  Qi^  Q^  durch 
diese  Function  F  in  folgender  Weise  ausdrücken: 

(8) 

Q,=xF(^^  +  l, 2-'2'^> 

so  dass  also,  wenn  n  eine  gerade  ganze  Zahl  ist,  Qi^  wenn  n 
eine  ungerade  ganze  Zahl  ist,  Q^  eine  ganze  rationale  Function 
ist,  die  bis  auf  einen  numerischen  Factor  mit  der  Eugelfunction 
Pn  übereinstimmt.  Ist  aber  n  keine  ganze  Zahl,  so  laufen  beide 
Reihen  ins  Unendliche.  Nun  hat  Gauss  in  der  erwähnten  Ab- 
handlung nachgewiesen,  dass  die  Function  F(a^ß^y^x)  für  x  =  l 
unendlich  wird,  wenn  a  -\-  ß  —  y  positiv  oder  Null  ist,  ausser 
in  dem  Falle,  wo  a  oder  ß  eine  negative  ganze  Zahl  ist 2),  und 

^)  Werke,  Bd.  3,  S.  125. 

*)  Die  Wiedergabe  dieses  Beweises,  der  keine  grossen  Sohwierigkeiteik 
hat,  würde  uns  hier  zu  weit  führen.  Wir  verweisen  auf  die  dritte  Seotioxi 
der  angeführten  Abhandlung  (Werke,  Bd.  3,  S.  138). 
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dies  tritt,  wie  man  sieht,  in  den  beiden  Reihen  Qxi  Qi^  wie  sie 
durch  (8)  dargestellt  sind,  ein,  wo 

,    ^  w    ,    n  +  1        1        A     •     /^ 

«  +  /*  —  y=    — 2^ — 2 2  ^      ^^  ^'' 

n    ,    -        n  — 1        3        f.     '     n 
=  2+l--^--2=^    in  Q2^ 

Hieraus  also  geht  hervor,  dass  Q  und  folglich  auch  Y  für 
a;2  =  1 ,  d.  h.  in  den  Polen  der  Kugel  nur  dann  endlich  sein 
kann,  wenn  n  eine  ganze  Zahl  ist,  und  damit  ist  das  Theorem 
bewiesen. 

Wir  haben  hier  ein  Beispiel  eines  Verhaltens,  das  uns  in 
Anwendungen,  besonders  auf  Schwingungsprobleme,  noch  mehr- 
fach begegnen  wird,  dass  die  Möglichkeit,  einer  Differential- 
gleichung mit  gewissen  Grenz-  und  Stetigkeitsbedingungen  zu 
genügen,  von  dem  Werthe  eines  Parameters  der  Differential- 
gleichung (wie  hier  a)  abhängt. 

Ein  noch  einfacheres,  ganz  elementares  Beispiel  bietet  die 
Differentialgleichung : 


dx^ 


+  ay  =  0, 


die  nur  dann  eine  von  Null  verschiedene,  in  dem  ganzen  Inter- 
valle (0,1)  stetige  Lösung  hat,  die  an_den  Grenzen  dieses  Inter- 
valles  verschwindet,  nämlich  y  =  sm'^ax^  wenn  a/7t^  das  Quadrat 
einer  ganzen  Zahl  ist. 

In  diesen  Fällen  sind  wir  in  der  Lage,  die  geeigneten  Werthe 
des  Parameters,  die  in  unendlicher  Zahl  vorhanden  sind,  von 
vornherein  zu  bestimmen.  Im  Allgemeinen  aber  werden  diese 
Werthe  durch  transcendente  Gleichungen  bestimmt,  die  man  erst 
aufstellen  kann,  wenn  das  allgemeine  Integral  seiner  Form  nach 
bekannt  ist. 


Vierzehnter  Abschnitt 

üeberbliok  über  die  Grundsätze   der  Meolianik. 


§.  117. 
Die  Grundlagen  der  Mechanik. 

Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dass  die  Vorstellung  einer 
Kraft  abgeleitet  ist  aus  dem  Gefühle  der  Anstrengung,  das  wir 
beim  Heben  einer  Last  oder  der  Ueberwindung  irgend  eines 
Widerstandes  empfinden,  und  dass  die  grössere  oder  kleinere 
Anstrengung,  die  wir  dabei  empfinden,  das  erste  und  natürliche 
Maass  der  Kraft  ist  Es  ist  auch  nicht  anders  mit  anderen  in 
unseren  physikalischen  Theorien  auftretenden  BegriflFen,  z.  B.  der 
Temperatur,  der  Lichtintensität  etc.  Indem  man  nun  an  Stelle 
dieses  unbestimmten  Maasses,  was  uns  unser  Muskelgefühl  giebt, 
dks  stets  gleich  bleibende  Gewicht  bestimmter  Körper  setzte, 
erhielt  man  die  Grundlage  für  eine  mathematische  Mechanik, 
wie  sie  schon  im  Alterthum  begründet  wurde  (Archimedes), 
und  der  man  dieselbe  Evidenz  und  Sicherheit  zuschreiben  darf, 
wie  etwa  der  Euklidischen  Geometrie.  Dies  ist  die  geo- 
metrische Statik,  als  deren  erstes  und  letztes  Beispiel  der  Beweis 
des  Hebelgesetzes  von  Archimedes  und  der  Beweis  des 
Princips  der  virtuellen  Geschwindigkeiten  von  La- 
grange angeführt  werden  kann. 

Hierbei  muss  die  Aufgabe  rein  statisch  gefasst,  d.  h.  es  darf 
nur  nach  den  Bedingungen  gefragt  werden,  unter  denen  ein 
gegebenes  System  von  Gewichten  die  Ruhelage  nicht  Ver- 
la sst.  Was  eintritt,  wenn  diese  Bedingungen  nicht  erfüllt  sind, 
darüber  giebt  diese  Theorie  keinen  Aufschluss.  Um  auch  diesen 
zu  gewinnen,  wird  es  nicht  ohne  eine  neue  Annahme  abgehen, 
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und  diese  gründet  sich  auf  die  Erfahrung,  daas  die  Anstrengung, 
die  zur  Veränderung  einer  vorhandenen  Geschwindigkeit  auf- 
gewandt werden  muss,  vergleichbar  ist  mit  der,  durch  die  eine 
Last  in  der  Schwebe  gehalten  wird.  Am  Ende  einer  längeren 
historischen  Entwickelung,  die  sich  auf  besondere  Fälle  bezog, 
ist  endlich  in  dem  d'Alembert'schen  Princip  dieser  Zu- 
sammenhang durch  ein  allgemeines  Gesetz  hergestellt  worden. 

Indem  nun  diese  Gesetze,  die  aus  den  einfachen  Vorgängen, 
die  uns  die  Schwere  an  der  Erdoberüäche  täglich  bietet,  ab- 
geleitet sind,  hypothetisch  auf  alle  Vorgänge  der  Natur  über- 
tragen werden,  gelangt  man  zu  dem  Gebäude  der  analytischen 
Mechanik,  die  unserer  ganzen  theoretischen  Naturwissenschaft  zu 
Grunde  liegt,  und  die  sich  bisher  in  allen  Anwendungen  aufs 
Beste  bewährt  hat 

Wir  stellen  im  Folgenden  die  Hauptsätze,  die  in  der  mathe- 
matischen Physik  von  Bedeutung  sind,  zusammen,  müssen  aber 
dabei  die  analjrtischen  Entwickelungen  gänzlich  übergehen,  die 
der  Leser  in  den  Lehrbüchern  der  Mechanik  findet. 


§.  118. 
Das  Princip  der  virtuellen  Verrückungen. 

Es  handelt  sich  zunächst  um  das  Gleichgewicht  eines  Systems 
von  materiellen  Punkten  (in  endlicher  Anzahl),  die  in  ihrer 
Beweglichkeit  irgend  wie  beschränkt  sein  können.  Unter 
diesen  Beschränkungen  haben  wir  Folgendes  zu  verstehen.  Es 
seien  9i»i ,  tits ,  m^  ...  die  Punkte  des  Systems.  Jedem  dieser 
Punkte  geben  wir  eine  unendlich  kleine  Verschiebung 
^Pu  'fti  *ft  •••  von  irgend  einer  Grösse  und  Richtung.  Wenn 
das  System  nicht  vollkommen  frei  ist,  so  sind  nicht  alle  Ver- 
schiebungssysteme möglich,  sondern  es  bestehen  zwischen  diesen 
'ihi  *JP«)  ^Psy  •••  nach  Richtung  und  Grösse  gewisse  Abhängig- 
keiten. Ein  Verschiebungssystera ,  was  eben  diesen  System - 
bedingungen  genügt,  heisst  ein  System  virtueller  Verschie- 
bungen oder  Verrückungen  1). 

^)  Wenn  man  das  System  aus  der  ursprünglichen  Lage  in  einer  un- 
Mdlich  kleinen  Zeit  in  die  verschobene  übergehen  lässt,  so  erhält  jeder 
Paukt  eine  gewisse  Geschwindigkeit,  die  nach  Richtung  und  Grösse  durch 
die  Yerrdokung  dargestellt  wird.  Die  älteren  Autoren  sprechen  daher  von 
dem  Principe  der  virtuellen  Geschwindigkeiten  (Lagrange,  mec.  analytique). 
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Um  die  Bedingungen    des  Systems  analytisch  darzustellen^  . 
muss  man  es  auf  ein  Coordinatensystem  beziehen.    Es  seien  als» 
^ü  Vii  ^i  die    rechtwinkligen  Coordinaten    des   Punktes  m»-    und 
öxi^  dy,-,  dzi  die  Projectionen    von   dpi.     Die  Bedingungen    de»  . 
Systems  sind  dann  linear  in  Bezug  auf  dxi^  dy»-,  d^i  und  haben.  - 
die  Form  ■ 


(1)  V  {AidXi  +  Bidyi  +  Cid0i)  =  0 1). 


Solcher  Bedingungen  können  wir  mehrere  haben.  Ihre  An- 
zahl muss  aber,  soweit  sie  von  einander  unabhängig  sind,  kleiner 
als  die  dreifache  Zahl  der  Massenpunkte  m»-  sein,  damit  über- 
haupt noch  eine  Beweglichkeit  übrig  bleibt. 

Wenn  die  ursprüngliche  Lage  des  Systems  gegeben  ist,  so 
sind  die  Coefficienten  Jl»,  Bi^  d  gegebene  Constanten.  In  allen 
Anwendungen  aber  sind  die  Bedingungen  durch  das  gegebene 
System  bestimmt,  d.  h.  es  sind  die  Coefficienten  Äi^  JB»,  Ci 
Functionen  der  Coordinaten  der  Punkte  mi,  mg,  mj,..» 
Es  ist  darum  aber  noch  nicht  noth wendig,  dass  sich  diese  Be- 
dingungen selbst  durch  Gleichungen  zwischen  den  Coordinaten 
ausdrücken  lassen,  mit  anderen  Worten,  es  ist  nicht  nothwendig^ 
dass  die  linken  Seiten  der  Gleichungen  (1)  vollständige  Differen- 
tiale seien,  oder  sich  auch  nur  durch  Combination  auf  voll- 
ständige Differentiale  reduciren  lassen. 

Der  gewöhnliche  Fall  ist  allerdings  der,  dass  die  Systera- 
bedingungen  durch  Gleichungen  9  =  0,  1^  =  0,  . . .  zwischen  den 
Coordinaten  der  Punkte  ausgedrückt  sind,  und  dass  sich  die  Be- 
dingungen (1)  durch  Differentiation  dieser  Gleichungen,  also  in 
der  Form 

darstellen  lassen  2). 

^)  Wir  lassen  hier  den  Fall  bei  Seite,  dass  diese  Bedingungen  in  Un- 
gleichungen bestehen,  dass  also  Bewegungen,  die  in  einem  Sinne  möglich 
sind,  im  entgegengesetzten  Sinne  nicht  möglich  sind,  ebenso  solche  Fälle , 
in  denen  die  Bedingungen  für  die  Yerrückungen  nicht  durch  lineare 
Gleichungen  ausdrückbar  sind,  z.  B.  wenn  ein  Punkt  gezwungen  ist,  auf 
einer  Kegelfläche  zu  bleiben,  in  deren  Spitze  er  sich  gerade  befindet. 

*)  Ein  Fall,  in  dem  dies  nicht  zutriift,  ist  z.  B.  der,  in  dem  die  Be- 
dingung ausgedrückt  werden  soll,  dass  eine  Kugel  auf  einer  Unterlage  ohne 
Gleiten  rollen  muss.  Vgl.  Holder,  Ueber  die  Principien  von  Hamilton 
und  Maupertuis.    Göttinger  Nachrichten  1896. 
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Es  handelt  sich  nun  um  die  Bedingung  des  Gleichgewichts 
des  Systems  der  Punkte  m^^  m^,  1113,  ...,  wenn  auf  die  Punkte 
gewisse  Kräfte  Pi,  Pj,  P3, . . .  wirken. 

Wenn  man  dem  Punkte  tn»-  eine  der  Kraft  Pi  entgegengesetzte 
Verschiebung  ertheilen  will,  so  muss  der  Widerstand  der  Kraft 
JPi  überwunden,  d.  h.  es  muss  Arbeit  gegen  die  Kraft  P,- 
geleistet  werden.  Die  Grösse  dieser  Arbeit  ist  gleich  dem  Pro- 
duct  aus  der  Kraft  und  der  Verschiebung  in  der  der  Kraft  ent- 
gegengesetzten Richtung,  d.  h.  wenn  Spi  die  ganze  Verschiebung 
ist,  die  mit  der  Kraftrichtung  P»  den  Winkel  d'i  bildet 

—  Fidpi  cosd^i. 

Oeschieht  die  Verschiebung  in  der  Richtung  der  Kraft  selbst, 
so  ist  diese  Arbeit  negativ,  d.  h.  es  wird  nicht  Arbeit  aufgewandt, 
sondern  gewonnen.  Demnach  heisst  auch  Fi dpt cos ^i  die  von  der 
Kraft  Pi  während  der  Verschiebung  dpi  ihres  Angriffspunktes 
•  geleistete  Arbeit    Die  Summe 

<3)  Ä  =  '-  'S,  PiSpi  cos d^i 

heisst  die  gesammte  Arbeit,  die  gegen  das  Kraftsystem  Pi  zur 
Erzeugung  der  virtuellen  Verschiebung  dpi  aufgewendet  werden 
muss,  und  das  Princip  der  virtuellen  Verrückungen  besagt  nun: 

Befindet  sich  ein  irgend  wie  bedingtesSystem 
im  Gleichgewicht,  so  muss  für  jede  virtuelle 
Verrückung  die  aufgewandte  Arbeit  gleich 
Null  sein^). 

Bezeichnen  wir  mit  X<,  Yi,  Zi  die  Componenten  der  Kraft 
Pi  nach  der  Richtung  der  Coordinatenaxen ,  so  können  wir  das 
Princip  in  die  Gleichung  zusammenfassen 

<4)  2  (XidXi  +  Yidyi  +  Zid0i)  =  0. 

Ueber  die  Gleichung  (4)  ist  dasselbe  zu  sagen,  wie  über  die 
Gleichungen  (1).  Die  Kraftcomponenten  X»,  Yi,  Zi  sind  für  eine 
bestimmte  Gleichgewichtslage  als  bestimmte  gegebene  Grössen 
auSEufjEissen,  und  in  dieser  Weise  wird  auch  in  den  einfachsten 
Fällen,  z.  B.  beim  Hebelgesetz,  oder  beim  Satz  vom  Parallelo- 
gramm der  Kräfte,  diese  Gleichung  angewandt.    In  anderen  An- 

^)  Werden  auch  Dicht  umkehrbare  Bedingungen  zugelassen,  so  muss 
li^    ftr  jedes  System  virtueller  Verrückungen    die   aufgewendete  Arbeit  Null 
«der  positiv  sein. 
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Wendungen  aber  sind  die  X»-,  Yi,  Zi  als  von  der  Lage  der  System- 
punkte abhängig  anzusehen,  d.  h.  es  sind  die  X»-,  Yi,  Zi  Functionen 
der  Coordinaten  der  Punkte  m^^  Wg,  ms,  ... 

Von  besonderer  Wichtigkeit  ist  dann  wieder  der  Fall,  dass 
die  linke  Seite  von  (4)  ein  vollständiges  Differential  ist^ 
d.  h.  dass  eine  Function  der  Coordihaten  existirt,  deren  partielle 
Ableitungen  die  X„  Yi,  Zi  sind.  Wir  bezeichnen  diese  Function 
mit  Z7,  und  setzen 

ÖXi  OXfi  CZi 

Dann  wird 

2  {XiSxi  +  YiSyi  +  ZiSz,)  =  8U, 
und  die  Gleichung  (4)  lautet: 
(5)  SU=0. 

Die  Function  ?7  wird  die  Kräftefunction  genannt. 


§.  119. 
Das  d'Alembert'sche  Princip. 

Eine  Kraft  P,  die  auf  einen  freien  materiellen  Punkt 
wirkt,  ertheilt  diesem  Punkte  eine  Beschleunigung  in  ihrer  Rich- 
tung, die  der  Kraft  direct,  und  einem  dem  materiellen  Punkte 
eigenthümlichen  Factor,  der  seine  Masse  heisst,  umgekehrt  pro- 
portional ist.  Wenn  also  x^  y,  z  die  Coordinaten  des  Punktes 
mit  der  Masse  m  und  t  die  Zeit  bedeutet,  so  ist 

Indem  man  einen  noch  beizufügenden  Constanten  Fjactor 
=  1  setzt,  verfugt  man  über  die  Einheit  der  Kraft  (oder  der 
Masse).  Es  ist  dann  eine  Kraft  =  1  gesetzt,  wenn  sie  der 
Masseneinheit  die  Einheit  der  Beschleunigung  ertheilt.  Wenn 
das  Centimeter,  die  Secunde  und  das  Gramm  als  Einheiten  für 
Länge,  Zeit  und  Massen  genommen  sind  (im  cm.-gr.-sec.-System), 
heisst  die  Krafteinheit  eine  Dyne. 

Man  kann  den  Formeln  (1)  den  Ausdruck  geben: 
Wenn  man  zu  der  vorhandenen  Kraft  P  eine  Kraft  hinzu- 
fügt, die  dem  Producte  der  Masse  und  der  Beschleunigung  gleich 


§.i2a 


Der  Satz  von  der  Erhaltung  der  Energie. 
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ist  und  die  der  Beschleunigung  entgegengesetzte  Richtung  hat, 
so  entsteht  eine  Kraft  (hier  die  Kraft  0),  die  der  Bedingung  des 
Gleichgewichts  genügt 

Dieser  Satz  ist  von  d'Alembert  so  verallgemeinert  worden, 
dass  daraus  die  Gleichungen  für  die  Bewegung  eines  beliebigen 
Systems  materieller  Punkte  unter  dem  Einflüsse  beliebiger  Kräfte 
nnd  beliebiger  Bedingungen  abgeleitet  werden  können.  Das 
d'Alembert 'sehe  Princip  lässt  sich  so  formuliren: 

Fügt  man  zu  der  auf  den  Massenpunkt  w,  wir- 
kenden Kraft  JPi  eine  Kraft  hinzu,  die  dem  Pro- 
duct  aus  der  Masse  und  der  Beschleunigung  gleich 
und  derBeschleunigung  entgegengesetzt  gerichtet 
ist,  und  nennt  die  Resultante  aus  diesen  beiden 
Kräften  die  verlorene  Kraft,  so  müssen  sich 
die  verlorenen  Kräfte  unter  dem  Einflüsse,  der 
Bedingungen  des  Systems  in  jedem  Augen- 
blicke das  Gleichgewicht  halten. 

In  Verbindung  mit  dem  Princip  der  virtuellen  Geschwindig- 
keiten kann  man  also  die  Bedingungen  für  die  Bewegung  eines 
Systems  in  der  mathematischen  Formel  zusammenfassen 

(2)  0  = 

worin  Sxij  äyi^  d^i  die  Componenten  einer  virtuellen  Ver- 
schiebung sind.  Es  ist  dabei  aber  zu  betonen,  dass  der  Sinn 
dieses  Ausdrucks  hier  der  ist,  dass  die  Verschiebungen  in  dem 
bestimmten  Augenblicke  t  möglich  sein  müssen,  ein  umstand, 
der  besonders  zu  beachten  ist,  wenn  die  Bedingungen  mit  der 
Zeit  veränderlich  sind. 


.      §.  120. 
Der  Satz  von  der  Erhaltung  der  Energie. 

Wenn  ein  materielles  System  in  Bewegung  ist,  so  werden 
die  Verschiebungen,  die  seine  Punkte  in  dem  Zeitelement  dt 
erleiden,  in  dem  vorhin  festgesetzten  Sinne  im  Allgemeinen  nur 
dann  virtuell  sein,  wenn  die  Bedingungen  des  Systems  mit  der 
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Zeit  unveränderlich  sind.  Wenn  wir  jetzt  diesen  Fall  annehn 
und  wenn  wir  die  Componenten  der  wirklich  eintretenden  V 
Schiebung  des  Punktes  mi  mit  dxi,  dyi^  dzi  bezeichnen,  so  körn 
wir  aus  der  Formel  (2)  des  vorigen  Paragraphen  als  special 
Fall  die  folgende  ableiten: 

(I)     0  =  -2.[{x,-n„^)i.,  +  (Y,-m^)äy, 

Nun  ist  aber 

d  fe^* 
d»ar.  ,  1      \dt)    ,,    , 

Wi  ^^'  =  2  —dt-  ^^  '^■' 
und  wenn  wir  daher 

setzen,  so  erhält  (1)  die  Gestalt 

(3)  V  {Xidxi  +  Yidyi  +  Zidßi)  =  ^dt  =  dT. 


dt 
Nun  ist 


"=m 


)' + ©)' + &)' 


die  Geschwindigkeit  des  Punktes  w,-,  und  mithin  ist  nach  (2) 

die  halbe  Summe  der  Producte  aus  der  Masse  mit  dem  Quac 
der  Geschwindigkeit  jedes  einzelnen  Punktes.  Diese  Summ( 
heisst  die  lebendige  Kraft  oder  auch  die  kinetische  Ener 
des  Systems. 

Die  auf  der  linken  Seite  von  (3)  vorkommende  Summe 

dÄ=  —  1  {Xidxi  +  Yidyi  +  Zidzi) 

ist  die  im  Zeitelement  dt  gegen  die  Kräfte  des  Systems 
der  Bewegung  geleistete  Arbeit,  und  wir  können  also 
Formel  (3)  den  Ausdruck  geben: 

Die  im  Zeitelement  gegen  die  Kräfte  ( 
Systems  geleistete  Arbeit  ist  gleich  dem  Verli 
—  dT  an  kinetischer  Energie, 
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ler: 

Die  Arbeit  der  Kräfte  des  Systems  im  Zeit- 
elemente ist  die  Vermehrung  der  kinetischen 
Energie  um  dT. 

Der  Verlust  kann  hier  natürlich  auch  negativ  sein,  was 
^nen  Gewinn  an  kinetischer  Energie  bedeuten  würde. 

Von  besonderer  Bedeutung  wird  dieser  Satz  aber  erst  dann, 
renn  die  Kräfte  des  Systems  eine  Kräftefunction  haben,  die  Yon 
ler  Zeit  unabhängig  ist.  Wenn  nämlich  TJ  eine. von  den  Coordi- 
laten,  aber  nicht  explicite  von  der  Zeit  abhängige  Function  ist.  und 

r,.  ^        dU     ^       dU     ^       dU 

-  OXi  Ctfi  OZi 

^  ist 

(5)  dU=  "liXidXi  +  Tidyi  +  Zidz^) 

Dnd  es  kann  (3)  in  die  Form  gesetzt  werden 

Diese  Gleichung  lässt  sich  integriren  und  liefert  ein  all- 
gemeines Integral  für  das  System: 

(7)  T—  U=  const. 

Diese  Formel  wird  der  Satz  von  der  lebendigen  Kraft 
genannt. 

Wenn  das  System  aus  einer  Lage'  1  in  eine  Lage  2  über- 
geht, so  ist  dazu  ein  gewisser  (positiver  oder  negativer)  Arbeits- 
aufwand erforderlich,  der  sich  nach  (5)  gleich 

ergiebt,  also  gleich  dem  üeberschusse  des  Werthes  der 
Kräftefunction  für  die  erste  Lage  über  den  für  die  zweite, 
and  dieser  Arbeitsaufwand  ist  also  nur  abhängig  von  den  beiden 
Lagen  des  Systems,  nicht  von  dem  Wege,  auf  dem  der  Ueber- 
gang  erfolgt.  Böi  der  thatsächlich  eintretenden  Bewegung  wird 
er  auf  Kosten  der  kinetischen  Energie  bestritten.  Danach  führt 
lüan  einen  neuen  Begriff  in  die  Mechanik  ein,  die  potentielle 
Energie  P,  die  man  durch  die  Gleichung  definirt 

(8)  P  =  _[7+C, 

worin  G  eine  willkürliche  Constante  ist,  die  man  im  Allgemeinen 
nicht  näher  bestimmt,  und  die  Zunahme  der  potentiellen 
Energie  ist  gleich  der  Arbeit,  die  zur  Ueberführun^ 

Biemann-Weber,'  Partielle  Differentialgleichungen.  \^ 


'^WT' 
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des  Systems  aus  der  einen  Lage  in  die  andere  erfor^ 
derlich  ist    Dann  lautet  die  Formel  (7) 

(9)  !'{'  P  =  const 

und  sie.  besagt,  dass  bei  der  Bewegung  des -Systems  die 
Summe  der  potentiellen  und  der  kinetischen  Energie, 
also  die  Gesammtenergie  unveränderlich  ist. 

Bei  der  Bewegung  wird  also  keine  Energie  verloren  oder 
gewonnen,  sondern  es  wird  nur  potentielle  Energie  in  kinetisobl 
umgesetzt,  oder  .umgekehrt. 

Dies   ist   der   Satz    von    der   Erhaltung    der 
Energie. 

Wenn  wir  z.  B.  einen  schweren  Körper  in  der  Nähe  der 
Erdoberfläche  betrachten,  so  ist  die  potentielle  Energie  propor- 
tional mit  der  Höhe  des  Körpers  über  einem  beliebigen  festen 
Horizont,  und  dieser  Fall  kann  als  typisches  Beispiel  für  alle 
übrigen  gelten.  Je  grösser  die  potentielle  Energie  ist,  um  so 
grösser  ist  die  Arbeit,  die  der  Körper  beim  Fallen  zu  leisten  im 
Stande  ist,  und  die  beim  freien  Falle  in  einer  Vermehrung 
der  kinetischen  Energie  besteht. 

Dieser  Satz  von  der  Erhaltung  der  Energie  gilt  heut  zu 
Tage  als  das  allererste  Gesetz  der  mechanischen  Natur- 
erklärung, dem  sich  alles  unterordnen  muss. 

Natürlich  gilt  er  nicht  für  jedes  beliebige  Theilsystem,  wohl 
aber  muss  er  gelten  für  ein  vollständiges  System,  d.  h.  für 
ein  System,  das  wir  nicht  als  Theil  eines  grösseren  Ganzen  zu 
betrachten  haben ,  dessen  Bewegung  also  von  ausser  ihm  liegien- 
den  Massen  nicht  beeinflusst  wird.  Für  ein  vollständiges  System 
machen  wir  also  immer  die  Annahme, 

1,  dass  die  Bedingungen  nicht  von  der  Zeit   ab- 
hängig sind, 

2.  dass  eine  von    der  Zeit    unabhängige  Kräfte- 
function  existirt.  * 

Wir  machen  weiter  die  Annahme,  dass  der  Satz,  den  wir 
hier  unter  der  Voraussetzung  einer  endlichen  Anzahl  discreter 
Massenpunkte  abgeleitet  haben,  auch  noch  Gültigkeit  behalte 
für  Systeme,  die  aus  unendlich  vielen  Massenpunkten  bestehen 
insbesondere  also  auch  für  continuirlich  vertheilte  Massen  i). 

*)  Bemerkenswerth  ist  der  Versuch  von  Hertz,  den  Eraftbegriff  und 
damit  den  Begriff  der  potentiellen  Energie  ganz  aus  der  Mechanik  zvl  ver- 


§il21. 


Stabilität  des  Gleichgewichtes. 


291 


§.  121. 
Stabilität  des  Geichgewichtes. 

Wir  haben  für  den  Fall,  dass  eine  Kräftefunction  existirt 
in  §.  118  die  Bedingung  des  Gleichgewichtes  in  der  Form  er- 
halten, dass  die  erste  Variation  d  ü  der  Kräftefunction  oder  auch 
die  erste  Variation  dP  der  potentiellen  Energie  für  jede  virtuelle 
Verschiebung  yerschwinden  muss.  Aus  der  DiflFerentialrechnung 
ist  bekannt,  dass  das  Verschwinden  der  ersten  Variation  d  U 
die  Bedingung  für  ein  Maximum  oder  ein  Minimum  der  Function 
V  ist,  und  hierdurch  werden  wir  auf  die  Beziehung  der  statischeu 
Probleme  zu  der  Theorie  der  Maxima  und  Minima  hingewiesen. 
Wenn  ein  im  Gleichgewicht  ruhendes  System  durch  kleine 
Störungen  aus  seiner  Lage  gebracht  wird,  wobei  die  einzelnen 
Ponkte  auch  noch  kleine  Anfangsgeschwindigkeiten  erhalten 
können,  so  wird  das  System  in  Bewegung  gerathen  und  die 
Bewegung  wird  sich  nach  dem  d' Alemb er t' sehen  Princip  be- 
stimmen. 

Das  Gleichgewicht  heisst  stabil,  wenn  diese  Be- 
wegungen im  weiteren  Verlaufe  in  beliebig  engen 
Grenzen  eingeschlossen  bleiben,  wenn  man  nur  die 
anfänglichen  Störungen  hinlänglich  klein,  sonst 
aber  beliebig  annimmt 

Hier  gilt  nun  unter  der  Voraussetzung,  dass  der 
Satz  Yon  der  Erhaltung  der  Energie  gilt,  der  fol- 
gende Satz^): 

Ein  Gleichgewicht  ist  stabil,  wenn  die  Lage 
des  Systems  derart  ist,  dass  die  potentielle 
Energie  ein   Minimum  ist. 

Beim  Beweise  dieses  Satzes  nehmen  wir  an,,  dass  die  Lage 
des  Systems  durch  eine  endliche  Anzahl  von  einander  unab- 
hängiger Parameter  (Coordinaten)  ^i,  ga?  Ss»  •••   bestimmt  sei. 


bannen  und  alles  auf  die  Wirkung  von  Verbindungen  unter  den  Massen 
zarückzufübren.  An  Stelle  der  potentiellen  Energie  tritt  dann  kinetische 
Energie  verborgener  Massen,  und  das  Energiegesetz  behauptet  die 
Constanz  der  gesammten  kinetischen  Energie,  also  der  lebendigen  Kraft» 
(Die  Prinoipien  der  Mechanik  yon  Heinrich  Hertz,  Leipzig  1894.) 

*)  Zuerst  von  Dirichlet  bewiesen.    "Werke,  Bd.  2,  S.  1.  ; 
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Die  rechtwinkligen  Coordinaten  a?»,  y»,  Zi  der  einzelnen  Massen- 
punkte mi  sind  dann  P^unctionen  dieser  Parameter  g,  die  so  be- 
stimmt sein  müssen,  dass  alle  Bedingungsgleichungen  zwischen 
den  Coordinaten  der  mi  identisch  befriedigt  sind.  Es  ist  zur 
Vereinfachung  des  Ausdruckes  sehr  vortheilhaft,  diese  Parameter 
${  als  Coordinaten  eines  Punktes  in  einem  mehrdimen- 
sionalen Raum  R  aufzufassen.  Dann  entspricht  jeder  Lage 
des  Systems  ein  Punkt  n  des  Raumes  JB,  und  die  Bewegung  des 
Systems  wird  abgebildet  durch  die  Bewegung  eines  Punktes  im 
Räume  R.  Die  potentielle  Energie  P  unseres  Systems  ist  dann 
eine  Ortsfunction  im  Räume  R  und  unser  Satz  behauptet,  dass 
ein  Punkt  in  iJ,  in  dem  P  ein  Minimum  ist,  einer  Lage  stabilen 
Gleichgewichts  entspricht. 

Die  in  zwei  Dimensionen  gezeichnete  Fig.  49 , .  die  man  sich 
im  Räume  R  zu  denken  hat,  hat  natürlich  nur  den  Zweck,   die 
Fig.  49.  gebrauchten    Ausdrücke    unmittelbar    ver- 

ständlich zu  machen.  Für  den  einfachsten 
Fall,  den  eines  einzelnen  Punktes  auf  einer 
gegebenen  Oberfläche,  entspricht  sie  übri- 
gens dem  wahren  Sachverhalt. 

Es  sei  also  C3  ein  Punkt,  in  dem  die 
Function  P  einen  Minimalwerth  hat,  und 
da  wir  bei  P  eine  willkürliche  Constänte 
hinzufügen  können,  so  wollen  wir  diesen 
Minimalwerth  der  Einfachheit  halber  gleich  Null  annehmen, 
bann  können  wir  um  den  Punkt  cd  herum  ein  Gebiet  G  durch 
eine  (n  —  l)-dimensionale  Hülle  H  abgrenzen,  so  dass  inner- 
halb G  die  Function  ausser  im  Punkte  gj  nur  positive  Werthe 
erhält,  und  es  lässt  sich  eine  positive  untere  Grenze  g  finden, 
80  dass  auf  der  ganzen  Hülle  H 

ist.  Nun  ertheilen  wir  dem  das  System  darstellenden  Punkte  tc 
eine  Verschiebung  von  cd  nach  äq  und  ertheilen  döm  System 
gleichzeitig  eine  gewisse  lebendige  Kraft  To>  so  dass  die  weitere 
Bewegung  nach  der  Gleichung 

(1)  T  +  p=ro  +  Po 

geschieht.  Wir  können  aber  jetzt,  indem  wir  den  Punkt  Jt^ 
nahe  genug  an  gj  und  Tq  hinlänglich  klein  annehmen,  immer 

(2)  To  +  Po  <  ^ 
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machen,  und  dann  folgt  aus  (1),  da  P  und  T  nicht  negativ  sind : 

(3)  P<9. 

W  T<g. 

Die  Ungleichung  (3)  lehrt  uns,  dass  der  Punkt  %  im  Ver- 
laufe der  Bewegung  die  Hülle  H  niemals  erreichen,  noch  weniger 
also  überschreiten  kann,  und  aus  (4)  folgt,  dass  auch  die  Ge- 
schwindigkeiten immer  unter  einer  beliebig  eng  zu  wählenden 
Grenze  bleiben.  Hiermit  aber  ist  die  Stabilität  des  Gleich- 
gewichtes nachgewiesen. 

Zu  diesen  Betrachtungen  wollen  wir  noch  eine  wichtige  Be- 
merkung hinzufügen. 

Es  ist  weder  im  vorigen  Paragraphen,  der  von  dem  Satze 
der  Erhaltung  der  Energie  handelt,  noch  in  diesem  Beweise  für 
die  Stabilität  des  Gleichgewichtes  ausgeschlossen,  dass  die  vir- 
tuellen Variationen  nicht  integrirbaren  Bedingungen  unterworfen 
sind,  auf  die  wir  schon  in  §.  118  hingewiesen  haben.  Bei  der 
Frage  nach  dem  Minimum  kommen  dann  auch  nur  die  diesen 
Bedingungen  genügenden  Variationen  in  Betracht. 

Nehmen  wir  z.  B,  den  Fall,  dass  eine  vollkommen  glatte, 
schwere  Kugel  gezwungen  ist,  auf  einer  gewölbten  Oberfläche  zu 
bleiben,   so  sind  keine  derartigen  Bedingungen  vorhanden.    An 
der  höchsten  Stelle  der  gewölbten  Fläche  wird  die  Kugel  nicht 
in   stabilem  Gleichgewichte   sein.     Die   Sache   wird   aber  sofort 
anders,  wenn  wir  die  Bedingung  stellen,  dass  die  Kugel  auf  der 
Oberfläche  nur  rollen,  nicht  gleiten  kann;   liegt  dann  zugleich 
der  Schwerpunkt  excentrisch,  so  kann  das  Gleichgewicht  an  der 
höchsten  Stelle  der  Unterlage  sehr  wohl  stabil  sein,  wenn  zu- 
gleich der  Schwerpunkt  in   der  Kugel  seine  tiefste  Stelle  hat. 
Ob  das  Gleichgewicht  in  diesem  Falle  stabil  oder  labil  ist,  wird 
von  dem  Verhältnisse  der  Excentricität   des  Schwerpunktes  zu 
der  Krümmung  der  Unterlage  abhängen. 

§.  122. 
Die  Principien  der  Dynamik. 

Wir  haben  noch  zwei  andere  Formen  zu  besprechen,  in  denen 
man  die  Grundgesetze  der  Mechanik  darstellen  kann,  die  einfache 
Folgerungen  des  d' Alembert'schen  Princips  sind,    und  deren 
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jedes  eine  neue  Eigenschaft  der  Bewegungsvorgänge  ausdriickt. 

Man  erhält  sie,  wenn  man  die  thatsächlich  eintretende  Bewegung 

eines   Systems  mit  einer  unendlich  wenig  davon  verschiedenen, 

p.     -Q  ,    einer    variirten   Bewegung   vergleicht.     Es 

ist  hierbei  wiederum  von  Vortheil  für  den 
Ausdruck,  die  Lagen  des  Systems  durch  die 
Lage  eines  Punktes  n  in  dem  Räume  iZ  zu 
veranschaulichen,  wobei  die  Bewegung  des 
Systems  durch  die  Bewegung  des  Punktes  ic 
auf  einer  Curve  im  Baume  iJ  dargestellt 
wird.  Wir  wollen  annehmen,  durch  die 
Curve  J.CJB  sei  die  thatsächlich  eintretende 
Bewegung  des  Systems  aus  der  Anfangs- 
lage A  in  die  Endlage  B  dargestellt. 
Wir  vergleichen  hiermit  einen  anderen,  aber  unendlich 
benachbarten  Uebergang  aus  derselben  Anfangslage  A  in 
dieselbe  Endlage  B.  Die  Punkte  dieser  variirten  Bahn  ordnen 
wir  in  einer  zunächst  willkürlichen  Weise  den  Punkten  der 
ursprünglichen  Bahn  zu,  so  dass  der  Punkt  n  einen  be- 
stimmten Punkt  7t'  zum  Begleiter  hat,  wobei  jedoch  nicht  voraus- 
gesetzt werden  soll,  dass  etwa  n  und  %'  zur  selben  Zeit  erreicht 
werden  soll. 

Es  soll  in  dem  Augenblicke  ^,  der  der  Lage  n  des  Systems 
entspricht,  der  Punkt  m<  die  Coordinaten  Xi,  y,-,  Zi  haben.  Bei 
der  variirten  Bewegung  mögen  dem  Punkte  %*  die  Zeit  t  -\-  8  t 
und  die  Coordinaten  Xi  -\-  Sxi^  yi  +  ^J/n  ^%  -\-  8zi  des  Punktes  w» 
entsprechen.  Den  Uebergang  von  tc  zu  n'  bezeichnen  wir  mit 
(;r,  n'). 

Hier  sind  also  die  Sxi^  äyi^  dzi^  dt  als  willkürliche,  aber 
stetige  und  unendlich  kleine  Functionen  von  t  anzusehen.  Ist  q> 
irgend  eine  Function  der  Xi^  yi^  Zi,  t,  so  ist 

die  Variation  von  q)  beim  Uebergange  (ä,  jt'). 

Sind  ^0  und  ^  die  Zeitpunkte,  in  denen  das  System  bei  der 
wahren  Bewegung  die  Anfangs-  und  Endlage  A  und  B  einnimmt, 
so  nehmen  wir  an,  dass  auch  die  variirte  Bewegung  von  der 
Lage  A  zur  Zeit  ^o  ausgehe,  während  die  Zeit  der  Endlage  B 
variirt  angenommen  werden  und   mit  t^  -\-  Sti   bezeichnet   sein 
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soll  Da  die  Anfangs-  und  Endlage  nicht  variirt  wird,  so  sind 
für  i=^o  uiid  t  =  ti  die  Variationen  dxi^  dy,-,  Szi  =  0  zu  setzen. 
Bedeutet  dt  die  Zeit,  die  zur  Durchlaufung  des  wahren 
Bahnelementes  (jit^ni)  erforderlich  ist,  und  sind  dxi^  dyi^  dzi^  dq> 
die  entsprechenden  Aenderungen  der  Coordinaten  und  der  Func- 
tion %  so  ist 

Hierdurch  ist  auch  die  Bedeutung  der  Zeichen  ddxi^  ddtfi^  dd^i^ 
ddt  gegeben,  und  es  ist  der  Werth  der  Zeit  und  der  Coordi- 
nate  Xi  in  dem  Punkte  7t[,  der  dem  Punkte  jTi  ebenso  zu- 
geordnet ist,  wie  der  Punkt  sr'  dem  Punkte  7t: 

(2)         Xi  +  dXi  +  dxi  +  ddXi,    t -{- dt -^  dt  +  ddt. 

Die  Geschwindigkeitscomponente  Ui  =  dXijdt  ist  aber  eine 
Function  des  Punktes  n  und  hat  in  dem  Punkte  n!  einen  variirten 
Werth  Ui-\-8ui,  Es  ist  aber  nach  dem  Begriffe  der  Geschwindig- 
keit und  nach  (2) 

,jjv         ^     dxi-\'d8xi       dXi  dtddxi  —  dXidSt 

^^^     ^"^  -  dt+ddt  ~~dr-        dp ' 

und  Entsprechendes  gilt  für  die  Variation  der  beiden  anderen 
Geschwindigkeitscomponenten  t;,-,  Wi  ^).    Ist  also 


^)  Die  Bedeutung  der  Variation  (f  lässt  sich  allgemein  so  definiren: 
Man  betrachte  *,  a?^-,  ...  längs  der  Curve  A,  C,  B  als  Functionen  einer  un- 
abhängigen Variablen  8  und  bezeichne  die  Differentialquotienten  irgend 
einer  Function  q)  nach  8  mit  d^).  Es  sei  'P  irgend  eine  Function  von  der 
Variablen  t^  x^,  .*.,  dt^  dx^,  ...  (sie  könnte  auch  noch  höhere  Differential- 
quotienten enthalten).  Es  seien  nun  &t,  dx^,  ...  willkürliche  Func- 
tionen von  8,  und  e  eine  unbestimmte  Constante.  Man  ersetze  in  ^  die 
Functionen 

durch  *  +  ccT*,        a;^. -j- ^<^^»» 

also  auch  dt  durch  d(t  -}-  et^t)  ^=  dt  -\-  sd&t,  dx^  durch  d(x^  -\-  e&x^) 
=  dx^  -\-  sd&Xf,  wodurch  'I*  in  *'  übergehen  möge,  und  verstehe  unter 
d<P  den  Coefficienten  der  ersten  Potenz  von  s  in  der  Entwicke- 
lung  von  ^'  nach  steigenden  Potenzen  von  e.  Aus  dieser  Definition 
ergiebt  sich  z.  B. 

ddt  =  &dt,    d&x^  =  &dXf,    .  •  . 

{YgL  Lagrange  (1762)  (Ostwald's  Classiker,   Nr.  47);   Gauss,  Principia 
ect.    Werke,  Bd.  V.,  S.  59  f.] 
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2 
die  lebendige  Kraft,  so  ergiebt  sich  aus  (3) 

rf.\    AT      -^^  fdxiddxi      dyidSyi      dzid8ei\       ^  t^^^ 
(5)    cJT=;^tn,(^-^-^  +  -j^-^  +  ^-^j-2T-^, 

und  mit  Benutzung  der  Relationen: 

dxj  ddxj d^Xi  »       1.      d*  i 

"dl  "dT  —  ~  "dir  ''^•-  -1         dt        ^^''• 


(6)  *T=-2'«.(^«^.+  df  %i+:^«^<)-2r-^ 

+  d7  2  ♦»'  {-dt  *^'-  +  -dT  ^y«-  +  W  *^')- 

Diesen  Ausdruck  multipliciren  wir  mit  dt  und  integriren 
zwischen  den  Grenzen  ^oi^i-  ^^  ^^  Sxi^Syi^djSi  an  beiden 
Grenzen  =  0  angenommen  haben,  fällt  nach  der  Integration  das 
dritte  Glied,  in  dem  sich  die  Integration  ausführen  lässt,  heraus, 
und  es  ergiebt  sich 

(7)  hrä,  =  _  f 2  «  (^  .«,  +  ^  «„  +  f I«..)  ä, 


to  to 


\^dt. 

dt 


to 

Es  bedeute 

(8)  *^  =  -  2  {XiSxi  +  Yidyi  +  2i«;^,) 

die  Arbeit,  die  durch  die  Verschiebung  (;r,  ä')  gegen  die  Kräfte 
des  Systems  geleistet  wird.  Diesen  Ausdruck  multipliciren  wir 
wieder  mit  dt  und  integriren  zwischen  denselben  Grenzen.  Dann 
ergiebt  sich  durch  Verbindung  mit  (6) 

(9)  f^T^  +  dT-  dÄ\dt  = 

to 

Wenn  wir  nun .  aber  annehmen,  die  Verschiebung  {jr,  7t')  sei 
eine  virtuelle,  so  verschwindet  nach  dem  d'Alembert'schen 
Principe  das  zweite  Integral  vollständig,  und  es  ergiebt  sich 
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(10)  [  [2T^  +  öT^SAldt  =  0 

als  Bedingung  für  die  thatsächlich  eintretende  Bewegung. 

Hierbei  ist  aber  wohl  zu  beachten,  dass  die  Verschiebung 
(x,  ff')  in  dem  Augenblicke  t  eine  virtuelle  sein  muss.  Daraus 
folgt  nicht,  dass  die  yariirte  Bahn  AGB  mit  den  Bedingungen 
der  Aufgabe  verträglich  sein  muss,  da  ja  der  Punkt  n'  auf  dieser 
SU  einer  anderen  Zeit,  nämlich  i  '\-  St^  erreicht  wird.  Es  würde 
nur  dann  die  variirte  Bahn  nothwendig  mit  den  Bedingungen 
des  Systems  verträglich  sein,  wenn  diese  Bedingungen  von  der 
Zeit  unabhängig  sind  und  keine  Differentiale  enthalten  i). 

Zur  Aufstellung  der  Differentialgleichungen  der  Bewegung 
giebt  nun  die  Formel  (9)  mehr  als  nöthig  ist.  Es  genügt,  wenn 
nir  zwischen  den  Variationen  des  Ortes  und  der  Zeit  noch  eine 
fielation  willkürlich  annehmen,  und  je  nachdem  man  diese  Rela- 
tion so  oder  anders  wählt,  erhält  man  verschiedene  Formen  des 
jhincips  der  Dynamik.  Zwei  dieser  Formen  sind  es,  die  in  der 
Mechanik  besonders  benutzt  werden. 


§.  123. 

Das  Hamilton'sohe  Princip  und  die  zweite  Lagrange'sche, 
Form  der  Differentialgleichungen  der  Dynamik. 

Die  erste  Specialisirung  der  Formel  (9)  in  §.  122  besteht  darin 
dass  man  d<  =  0  setzt,  also  annimmt,  dass  die  Punkte  n  und  n' 
gleichzeitig  durchlaufen  werden.  Dann  ergiebt  sich  das 
Hamilton'sohe  Princip  in  seiner  allgemeinen  Gestalt 

«1 

(1)  [{dT—8A)dt  =  0, 

Bierbei  ist  weder  über  die  Kräfte  noch  über  die  Bedingungen 
irgend  eine  Voraussetzung  gemacht. 

Eine  wesentlich  einfachere  Gestalt  nimmt  aber  die  Formel 
in,  wenn  wir  eine  Eräftefunction  ü  oder  eine  potentielle  Energie 
P  =r  —  U  voraussetzen.  Dann  ist  d J.  =  dP  =  —  dU^  und 
vir  können  die  Formel  (1)  so  schreiben: 

')  Diesen  Punkt  hat  saerst  Holder  klar  gelegt    Götting.  Nachr.  1896. 
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(2)  ^\(T+  ü)dt  =  0. 

h 

In  dieser  Form  wird  das  Hamilton'sche  Princip  gewöhn- 
lich angewandt  Es  ist  hierbei  zwar  die  Existenz  einer  Euräfte- 
fanction  vorttosgesetzt  Diese  kann  aber  auch  noch  von  der  ZA 
abhängen.  Ebenso  können  die  Bedingungen  von  der  Zeit  ab- 
hängen. Bei  der  Bildung  der  Variation  d  ist  die  Zeit 
nicht  mit  zu  variiren. 

Wir  wollen  noch  zeigen,  wie  sich  aus  diesem  Princip  die 
Differentialgleichungen  der  Bewegung  herleiten  lassen.  Wir 
nehmen  wie  früher  die  Lage  des  Systems  bestimmt  an  durch  eiiM 
gewisse  Anzahl  von  einander  unabhängiger  Variablen  qi^q^,»-* 
und  machen  weiter  die  Annahme,  die  nun  freilich  eine  der 
Einfachheit  halber  gemachte  beschränkende  Voraussetzung  ist» 
dass  auch  die  Variationen  dg^,  dg^,  ...  von  einander  unabhängig 
sind  und  dass  die  Function  ü  nur  von  den  g^  und  etwa  noch 
von  der  Zeit,  aber  nicht  von  den  Ableitungen  dqi/dt  abhängt 
Zur  Vereinfachung  setzen  wir 

^^^  *  -  -dt 

und  denken  uns  nun  also  T-|-  17  als  Function  von  Qi,  3t,  . . 
9i,  99,  . . .  dargestellt.    Dann  ergiebt  sich  aus  (2) 


(*)     |'sC-^^'"+l|««')^'=''- 


<0 

Nun  schliesst  man  wie  in  §.  122  (3) 


woraus  man  die  Identität  ableitet: 

8T.  ,  d   /dT\  .       ,    '^  V8« 


dii    "*  dt\^i)    *^         dt 


also,  da  die  dg^  an  den  Grenzen  des  Integrals  verschwinden: 


L5 


b 

fte 

ab 

er 

df 

»Vi 
iE 


is; 
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Da  wir  nun  die  dqt  als  von.  einander  unabhängig  an- 
genommen haben,  so  ergiebt  sich  hieraus  das  System  von 
Differentialgleichungen : 

^^  dqi  dtdqi' 

und  die  Anzahl  dieser  Gleichungen  ist  so  gross  wie  die  Anzahl 
der  unbekannten  Functionen  qi.  Es  sind  Differentialgleichungen 
zweiter  Ordnung,  durch  deren  Integration,  wenn  m  die  Zahl  der 
Variablen  g<  ist,  2m  willkürliche  Constanten  eingeführt  werden. 
Diese  Gleichungen  sind  unter  dem  Namen  der  Lagrange' sehen 
Differentialgleichungen  (in  der  zweiten  Form)  bekannt. 


§.  124. 

Die   Hamilton'sche  Form   der  dynamischen 
??|  Differentialgleichungen. 

pf  Die  Hamilton'sche  Form  der  Differentialgleichungen  der 
Dynamik  ist  eine  Umformung  der  Lagrange'schen,  die  darauf 
beruht,  dass  man.  an  Stelle  der  gj  andere  Variablen  pi  durch  die 
Gleichung  einführt: 

0)  Pi  =  ^-r- 

oqi 

Dann  kann  man  mit  Hülfe  dieser  Gleichungen  die  Function  T 
als  Function  der  g^,  $2,  •••)  i)i)  Ps)  •••  darstellen,  und  man  erhält 
80  2  m  unbekannte  Functionen  Yon  ^,  für  die  man  aber  auch  nur 
2  m  Differentialgleichungen  erster  Ordnung  findet. 

Zu  bemerken  ist,  dass  die  qi  nur  in  jT,  nicht  in  ü  vor- 
kommen, und  dass  T  eine  homogene  Function  zweiten 
Grades  der  Variablen  gj  ist.  Die  Gleichungen  (1)  geben  daher 
ein  System  linearer  Gleichungen  für  die  gj,  deren  Determi- 
nante nicht  verschwindet,  weil  T  für  kein  von  Null  verschiedenes 
System  der  Variablen  gl-  verschwinden  kann. 

Nach  dem  Euler^schen  Satze  über  die  homogenen  Func- 
tionen hat  man  die  Relation 

öT 
dq:i 

Wir  drücken  nun  T  einmal  durch  g,-,  g<  und  dann  durch  g, 
und  Pi  aus,  und  bezeichnen   die   Differentialquotienten  von   T 


(2)  2T=2l5  3^  =  Sl'.«: 


aD^*+2(i)^- 
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unter  der  letzten  Voraussetzung  durch  Klammern,  man  erhält 
dann  durch  vollständige  Differentiation 

also 

(3)  2^^=  s[l|+(5f)]''*+2:(||)''«+2:«''*. 

und  andererseits  aus  (2) 

(4)  2dT=  Sg^di),  +  lpidg;i, 

also  aus  (3)  und  (4): 

(^>  s[|f+0^*+2[0-*]^..=o, 

und  hieraus,  weil  hier  dqi  und  dpi  willkürliche  Differentiale  sind: 

^'^  (ID=-|f'    (8i)=*- 

Dann  haben  wir  nach  (6),  da  U  auch  von  pi  unabhängig  ist: 

d(T+U)_       /d{T-U)\       /d(T-U)\_/dT\ 
^^  dqi       -       \      dqi       )'     \      dpi       )~\dpi)' 

und  wir  führen  jetzt  eine  Function  J?,  die  Hamilton'sche 
Function,  durch  die  Definition 

(8)  T—  ü=  H 

ein,  denken  uns  aber  diese  Function  nicht  durch  g»,  gj-,  sondern 
durch  qi^Pi  ausgedrückt.  Dann  können  wir  bei  den  partiellen 
Ableitungen  die  Klammern  wieder  weglassen  und  erhalten  aus 
(6)  mit  Benutzung  von  (1)  und  §.  123  (3)  und  (5) 

d^_dqi        dH  _        dpi 
^^  dpi        dt  '       dqi  dt  ' 

und  dies  ist  die  Hamilton'sche  oder  auch  die  canonische 
Form  der  dynamischen  Differentialgleichungen. 
Aus  (9)  ergiebt  sich 

und  die  linke  Seite  dieser  Gleichung  ist,  wenn  H  von  der  Zeit 
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fmabliängig  ist,    der  Differeptialquotient  dH/dt  Man   erhält 

dann  also  unmittelbar  den  Satz  von  der  Erhaltung  der  Energie 
in  der  Form  H  =  const. 


§.  125. 
Das  Princip  der  kleinsten  Wirkung. 

Durch  eine  andere  specielle  Annahme  über  die  in  der  all- 
gemeinen Formel  §,  122  (9)  anzuwendende  Variation  gelangt  man 
zu  dem  berühmten  Princip  der  kleinsten  Wirkung  von 
Maupertuis,  was  ebenfalls  zur  Aufstellung  der  dynamischen 
Differentialgleichungen  benutzt  werden  kann. 

Man  kann  auf  der  variirten  Bahn  AC*B  (Fig.  50,  §.  122) 
die  dem  Punkte  n*  entsprechende  lebendige  Kraft  beliebig  an- 
nehmen, wenn  sie  nur  von  der  dem  Punkte  %  entsprechenden 
unendlich  wenig  verschieden  ist.  Dadurch  ist  die  Variation  der 
Zeit,  8t ^  erst  bestimmt,  und  wird  im  Allgemeinen  nicht  mehr 
gleich  Null. 

Man  wähle  nun  diese  Variation  so,  dass 
(1)  5T=  — *^ 

wird,  d.  h.  man  nehme  an,  dass  die  Variation  (ä,  te!)  so  vor- 
genommen werde,  dass  der  Verlust  an  kinetischer  Energie  gleich 
der  geleisteten  Arbeit  werde,  d.  h.,  so  wie  es  der  Satz  von  der 
Erhaltung  der  Energie  verlangt,  wenn  wir  auch  hier  noch  nicht 
anzunehmen  brauchen,  dass  bei  der  wahren  Bewegung  A  GB  der 
Satz  von  der  Erhaltung  der  Energie  bestehe.  Wenn  man  dann 
SA  eliminirt,  so  kann  man  die  Gleichung  (9),  §.  122,  so  dar- 
stellen : 

2  [{Td8t-\-8Tdt)  =  0, 


oder  auch 


<b 


»1 
(2)  8{Tdt  =  0. 

Wenn  der  Satz  von  der  Erhaltung  der  Energie  Gültigkeit 
liat,  wenn  also  eine  von  der  Zeit  unabhängige  Kräftefunction  ü 
existirt,  so  ist,  wenn  wir  mit  h  die  Integrationsconstante  be- 
zeichnen : 
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(3)  r=£r+Ä, 

und  diese  Relation  muss  auch  bei  der  Variation  in  (2)  erhalten 
bleiben.  Bezeichnen  wir  femer  mit  ds»  das  Wegelement  deö 
Punktes  nii^  so  ist 

und  wenn  wir  also  T  und  dt  durch  (3)  und  (4)  aus  (2)  eliminiren, 
so  ergiebt  sich 

(5)  .  S  f  yF+T  ^mids}  =  0. 

Das  Integral  (5)  ist  nun  nicht  mehr  ein  Zeitintegral,  sondern 
über  eine  Strecke  zu  nehmen.  Man  kann  etwa  einen  der  Wege  8% 
als  unabhängige  Variable  auffassen,  und  so  lautet  dann  das 
Princip  so,^  dass  das  Integral 

(6)  (Tdt=   {^U+h  ^midsf, 

das  man  als  die  Wirkungsgrösse  bezeichnet,  bei  der  that* 
sächlich  eintretenden  Bewegung  aus  der  Anfangs-  in  die  Endlage 
so  klein  als  möglich  werde.  Dieses  Minimum  findet  aber  nur  so 
lange  wirklich  statt,  als  die  beiden  Grenzlagen  nicht  zu  weit  aus 
einander  gewählt  werden  i). 


^)  Yergl.  Jacobi,   Vorlesungen   über   Dynamik.    .Hertz,   Mechanik^ 
Art.  615. 
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Fünfzehnter  Abschnitt. 

Elektrostatik. 


§.  126. 
Vectoren  im   elektrischen  Felde. 

Nach  den  in  der  neueren  Physik  zur  Herrschaft  gekommenen, 
auf  Faraday  und  Maxwell  zurückgehenden  Anschauungen 
werden  zur  Erklärung  der  elektrischen  Erscheinungen  haupt- 
sächlich Vorgänge  und  Zustände  im  Dielektricum,  d.  h,  in 
den  die  Leiter  der  Elektricität  umgebenden  Nichtleitern  heran- 
gezogen i).  Durch  die  freie  Elektricität  wird  im  Dielektricum  ein 
Spannungs-  oder  Zwangszustand  hervorgerufen,  durch  den  in 
jedem  Volumenelement  ein  gewisser  Energie vorrath  aufgespeichert 
wird,  etwa  wie  bei  einer  durch  ein  Gewicht  gespannten  Feder. 

Zur  analytischen  Darstellung  dieser  Verhältnisse  denken  wir 
uns  den  ganzen  Raum  ausgefüllt  mit  einem  Dielektricum,  in  dem 
einzelne  beliebig  gestaltete  Leiter  der  Elektricität  von  endlicher 
Ausdehnung  eingebettet  sind. 

Wir  schliesseu  auch  den  Fall  nicht  aus,  dass  das  Dielektri- 
cum aus  verschiedenartigen  Bestandtheilen  besteht,  wie  es  z.  B. 
eintritt,  wenn  in  der  Luft  Nichtleiter  der  Elektricität  aus  ver- 
schiedenen Substanzen  eingelagert  sind. 

.  *)  A  Treatise  on  Electricity  and  Magnetism  by  James  Clerk  Max- 
well, Oxford  1873;  deutsch  von  Weinstein,  Berlin  1883.  Aus  der  deut- 
schen Literatur  über  diesen  Gegenstand  erwähnen  wir  hier  die  Abhandlung 
von  Hertz,  „üeber  die  Grundgleichungen  der  Elektrodynamik  in  ruhenden 
Körpern",  Göttinger  Nachrichten  1890.  Gesammelte  Abhandlungen  II,  S.  208. 
Föppl,  Einführung  in  die  MaxwelPsche  Theorie  der  Elektricität  (Leipzig 
1890),  Boltzmann,  Vorlesungen  über  die  Maxwell' sehe  Theorie  der 
Elektricität  und  des  Lichtes,  Leipzig  1891  bis  1893.  Helmholtz,  Vorlesungen 
ober  die  elektromagnetische  Theorie  des  Lichtes,  herausgegeben  von  König 
önd  Runge  (1897). 

Biemann- Weber,  Partielle  Differentialgleichungen.  ^i^ 


/ 
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Die  Leiter  der  Elektricität  sind  nach  diesen  Anschauunget 
dadurch  charakterisirt,  dass  in  ihnen  ein  Spannungszustand  siet 
nicht  halten  kann,  sondern  mit  der  Zeit  zerfällt,  und  folglicl 
kann  im  Inneren  eines  Leiters  im  Gleichgewichtszustanc 
keine  Energie  aufgespeichert  sein. 

Zur  Darstellung  des  elektrischen  Zustandes  in  diesem  Feld ' 
brauchen  wir  zwei  Vectoren,  von  denen  der  eine  (S  als  Kraff 
der  andere  ®  als  eine  durch  diese  Kraft  hervorgerufene  Ver 
Schiebung  aufgefasst  werden  kann.  Die  Kraft  (5  bezieht  sich  au. 
die  Volumeneinheit,  und  auf  ein  Volumenelement  dt  wirkt  di^ 
Kraft  6dr. 

Die  Verschiebung  S)  weckt  eine  der  Kraft  6  gleiche  unc 
entgegengesetzte  Gegenkraft,  ähnlich  wie  die  elastische  Kraf 
einer  gespannten  Feder  der  spannenden  Kraft  entgegenwirkt 
Die  in  einem  Volumenelement  dt  angehäufte  (potentielle)  Energie 
ist  die  Arbeit  der  Kraft  6dr,  also  das  Product  aus  der  Krafi 
und  der  nach  der  Richtung  der  Kraft  geschätzten  Verschiebung 
Das  elektrische  Gleichgewicht  wird  dann  eintreten,  wenn  die  Ge- 
sammtgrösse  dieser  Energie  ein  Minimum  ist  (§.  121). 

Zunächst  müssen  wir  die  Voraussetzungen,  die  zu  macher 
sind,  genauer  präcisiren : 

1.  Die  Verschiebung  2)  ist  von  der  Kraft  6  abhängig.    Ir 

einem  isotropen  Dielektricum,  d.  h.  bei  einer  Substanz 

die  sich  in  allen  Richtungen  gleich  verhält,  haben  beide 

Vectoren  die  gleiche  Richtung.    Wir  setzen  diesen  Fal 

hier  allein  voraus,  sehen  also  von  krystallinischen  Mediei 

ab.    Wir  nehmen  an,  was  vielleicht  nur  in  erster  An 

näherung  zutrifft,    dass  die  Grösse   der  Kraft  mit   dei 

Grösse   der  Verschiebung   proportional   ist,    und  setzei 

demnach 
(1)  4äS)  =  £6. 

Der  Coefficient  £  heisst  die  Dielektricitäts- 
constante.  Sie  ist  in  einem  homogenen  Medium  eine 
wirkliche  Constante,  um  aber  auch  inhomogene  Dielek- 
trica  zu  berücksichtigen,  sehen  wir  e  im  Allgemeinen 
als  eine  Function  des  Ortes  an,  und  schliessen  auch  dea 
Fall  nicht  aus,  dass  s  an  Flächen  unstetig  wird.  Biet 
haben  wir  dann  anzunehmen,  wenn  zwei  verschiedene 
Dielektrica  sich  in  einer  Fläche  berühren. 
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2.  Die  Grösse 

(2)  div  S)  =  i?      (§.  87) 

heisst  die  räumliche  Dichtigkeit  der  wahren  Elek- 
tricität. 

Das  Product  gdr  ist  die  im  Volumenelement  dt  an- 
gehäufte Menge  wahrer  Elektricität,  und  q  ist  eine 
Function  des  Ortes,  die  auch  unstetig  sein  kann  und  die 
überall  da  gleich  Null  zu  setzen  ist,  wo  keine  räumliche 
elektrische  Ladung  vorhanden  ist.  Wir  können  also 
geradezu  die  Elektricität  als  Ver-  p^     5j 

dichtung  oder  Verdünnung  einer 
hypothetischen  Substanz,  des  Aethers, 
auffassen. 

3.  Der  Vector  3)  kann  an  Flächen 
unstetig  sein,  Ist  S  eine  solche 
Unstetigkeitsfläche,  und  do  ein  Ele- 
ment dieser  Fläche,  so  ziehen  wir 
in  einer  beliebigen  Richtung  eine  Normale  v,  und  unter- 
scheiden beide  Seiten  von  do  durch  den  Index  -f-  und  — , 
wie  die  Figur  zeigt.  Ist  dann  Dv  nach  der  Bezeichnung 
in  §.  85  die  Componente  von  S)  in  der  Richtung  v,  so 
heisst  die  Differenz 

die  Flächendichtigkeit  der  wahren  Elektrici- 
tät, und  ödo  ist  die  auf  dem  Flächenelement  do  an- 
gehäufte Menge  wahrer  Elektricität. 

4.  Während  die  Verschiebung  3)  von  der  Grösse  D,  die 
wir  uns  als  unendlich  klein  vorstellen,  ausgeführt  wird, 
wächst  die  Kraft  @  stetig  von  Null  bis  zu  ihrem  vollen 
Werthe  E  nach  der  P'ormel  (1).  Bei  der  Berechnung 
der  Gesammtarbeit  ist  daher  der  Mittelwerth  ^E  in  Rech- 
nung zu  ziehen,  und  es  ergiebt  sich  daraus  für  das 
Element  dt  nach  eingetretener  Verschiebung  derEnergie- 
vorrath 

;4)  dT  =  ^EDdt, 

und  daraus  erhält*  man  den  Energievorrath  des  ganzen 
Systems 
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(5)  T  =  ^j 


EDdt. 


Hier  haben  @  und  ^  gleiche  Richtung,  und  es  ist  da- 
her, wenn  wir  die  Compönenten  Ex^  Ey^  Eg]  D«,  Dy9  Dg 
einführen, 

ED  =  E,D,  +  EyDy  +  EgDg, 
und  folglich 

(6)  ^  =  ll  (^-^'  +  ^y^y  +  Ez^')  d^- 

Der  Gleichgewichtszustand  wird  dann  eintreten,  wenn 
diese  Grösse  unter  den  gegebenen  Bedingungen  so 
klein  als  möglich  wird,  oder  wenn  für  jede  zulässige 
Variation   d@,  öS)    der   Vectoren   @    und  S)    die    erste 

Variation 

(7)  dT=0  . 
ist. 

5.  Wir  nehmen  an,  dass  der  elektrische  Spannungszustand  - 
auf  ein  endliches  Gebiet  beschränkt  sei,  dass  also  in  un- 
endlicher Entfernung  ein  unelektrischer  Zustand  herrsche.  >, 
Auch  nehmen  wir  die  Unstetigkeiten  des  Feldes  auf  ein  ^i 
endliches  Bereich  beschränkt  an.  Dies  drückt  sich  durch  ^ 
folgende  Bedingungen  aus.  ']. 

Jenseits  einer  Kugel  iJ  mit  hinlänglich  grossem  Radius  iJ 
sind  die  Compönenten  E^^^  Ey^  Eg  überall  bestimmte  und  stetige 
Functionen  des  Ortes.  Die  Gesammtenergie  des  Feldes  ist,  wenn 
wir  mit  da)  das  Flächenelement  der  Einheitskugel,  mit  r  den 
Radiusvector  bezeichnen,  nach  (1),  (5)  und  (6)  der  Ausdruck 

00 

0 

und  wenn  wir  einen  Punkt  auf  einem  Radiusvector  r  ins  Unend- 
liche verschieben,  so  wird  die  gegen  die  Kraft  6  geleistete  Arbeit 
durch  das  Integral 

dr 


(9)  j  Er 


ausgedrückt.    Wir  nehmen  an,  dass  diese  Integrale  (8)  und  (9) 
endlich  seien.    Diese  Annahme  involvirt  die  andere,  dass 

(10)  lim  BEx  =  0,    lim  REy  =  0,    lim  REg  =  0, 
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wenn  R  unendlich  wird.  Die  Integrale  (8)  und  (9)  sind  sicher 
convergent,  wenn  sich  eine  positive  Zahl  k  bestimmen  lässt,  so 
dass 

(11)  B'+*iB:„  jb'+'je;^,  B'^'^E, 

für  R  =  CD  nicht  unendlich  werden,  also  sicher  dann,  wenn 
(12)  B^E^,    B^Ey,    B^E,     • 

nicht  unendlich  werden. 

Die  Voraussetzung,  auf  die  es  wesentlich  ankommt,  ist  die 
Convergenz  der  Integrale  (8)  und  (9).  Diese  fordert  die  Rela- 
tionen (10)  und  wird  von  jeder  der  Bedingungen  (11)  und  (12) 
eingeschlossen. 

Diese  Voraussetzungen  sollen  uns  übrigens  nicht  abhalten, 
gelegentlich  auch  einen  ins  Unendliche  verlaufenden  elektrischen 
Znstand  zu  betrachten,  z.  B.  einen  mit  Elektricität  geladenen 
unendlichen  Cylinder.  Dann  erfordern  die  letzten  Bedingungen 
gewisse  Modificationen,  auf  die  wir  in  den  einzelnen  Fällen 
mräckkommen  werden. 

Nach  dieser  Voraussetzung  betrachten  wir  es  als  eine  aus* 
Teichende  Gleichgewichtsbedingung,  wenn  die  Gleichung  (7)  er- 
föllt  ist  für  alle  zulässigen  Variationen  d(S,  dl),  die  ausser- 
lialb  einer  ganz  beliebigen  geschlossenen  Fläche 
verschwinden. 

§.  127. 
Das  elektrostatische  Problem. 

Um  das  Problem  der  Elektrostatik  allgemein  zu  formuliren, 
nehmen  wir  ein  unendliches  Feld  an,  das  aus  Leitern  und  Nicht- 
leitern bestehen  mag.    Unstetigkeiten  des  Feldes  mögen  in  be- 
iliebigen  Flächen  vorkommen.    Die  einzelnen  Körper,  aus   denen 
System  besteht,  betrachten  wir  als  feststehend.  In  den  Nicht- 
item,  seien   es  Körper  oder  Flächen,  nehmen  wir  die  wahre 
Elektricität,  wenigstens  durch  die  hier  in  Betracht  kommenden 
Kräfte,  als  unbeweglich  und  unveränderlich,  also  als  eine  gegebene 
[Grösse   an.     In  den  Leitern,    wo    die  Elektricität    vollkommen 
acht  beweglich  ist,  ist  die  wahre  Elektricität  veränderlich,  und 
die  in  jedem  einzelnen,  von   den   übrigen  getrennten  Leiter 
rorhandene  Gesammtmenge  ist  als  gegeben  zu  betrachten. 
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Wir  wollen  nun  nachweisen,  dass  die  Bedingung  des  G 
gewichtes   ö  T  =  0  unter  folgenden  Voraussetzungen  erfüll 

L    Im  Inneren  eines  jeden  Leiters  ist 

(1)  e  =  o,      S)  =  0. 

IL    6  ist  ein  Potentialvector,  d.  h.  es  ist  überall 

(2)  curl  (5  =  0. 

Wenn  man  also  die  Function  q>  durch 

(3)  (p  =  —  {Esds 
definirt,  so  ist 

<*^  ^-=-8^'    ^'--d^'    ^'-~W 

Das  Integral  (3)  ist,  .wenn  der  Integrationsweg 
einem  Punkte  ausserhalb  der  Kugel  R  anhebt  (§.  12 
in  diesem  ganzen  Räume  ausserhalb  eine  einde 
Function  des  Ortes.  Wenn  der  Integrationsweg  gai 
Unendlichen  verläuft,  so  ist  das  Integral  wegen  der 
aussetzung  [§.  126  (9)]  gleich  Null,  und  daraus 
dass  (p  im  Unendlichen  einen  bestimmten  Werth 
Wir  können  also  das  Integral  (3)  auch  im  Unendl 
anfangen  lassen,  d.  h.  wir  können  cp  so  definiren, 
es  im  Unendlichen  verschwindet.  Dies  sol 
die  Folge  geschehen.  Setzen  wir  das  Integral  (3)  ii 
Innere  der  Kugel  B  fort,  so  ändert  sich  g)  stetig, 
aber  möglicher  Weise  bei  verschiedenen  Integral 
wegen  an  einem  und  demselben  Punkte  verschi( 
Werthe  erlangen,  also  an  gewissen  Sperrflächen  um 
werden  (§.  93).    Wir  nehmen  aber  an 

IIL  das  Potential  qp  ist  im  ganzen  Felde  stetig,  im 
endlichen  gleich  Null  und  in  jedem  einzelnen  I 
constant. 

IV.    Die  räumliche  Dichtigkeit  der  wahren  Elektricität 

(5)  div2)  =  div^  =  () 

ist  in  jedem  Punkte   des  Dielektricums ,  also   ausse 
der  Leiter  gegeben ;  es  genügt  daher  nach  (4)  die  Fun 


r 

k.  127.  Das  elektrostatische  Problem.  311 

^  qp  in  dem  ganzen  Räume  ausserhalb  der  Leiter  der  par- 

:  tiellen  DiflFerentialgleichung 

de  ^        de  ^        ds  ^ 

^  ^  dx      ^      dy     ^      cz  ^' 

worin  q  eine  gegebene  Function  des  Ortes  ist. 

V.    An    jeder     mit    Elektricität     geladenen     nichtleitenden 
Fläche  ist 
■7)  D:  -D^^ß 

eine  gegebene  Function  des  Ortes,  was  für  (p  die  Be- 
dingung giebt 

VI.    Auf  den  leitenden  Flächen  ist 

nicht  gegeben,  sondern  es  ist  nur  das  über  die  ganze 
Oberfläche  eines  jeden  einzelnen  Leiters  erstreckte  In- 
^  tegral 

L  (10)  I  6do  =  e 

eine  gegebene  Grösse. 

Ist  die  Fläche  die  Grenze  eines  räumlich  ausgedehnten  Leiters, 
80  ist,  wenn  die  Normale  v  aus  dem  Leiter  in  den  Nichtleiter 

hinein  positiv  gerechnet  wird,  D~  =  0,  also  D^  =  ö.   Es  können 

aber  auch  leitende  Flächen  vorkommen,  die  als  unendlich  dünne 
Leiter  (Blech)  zu  betrachten  sind;  dann  gilt  die  Formel  (7). 

Es  ist  nun  nachzuweisen,  dass  unter  diesen  Voraussetzungen 
«T=  0  ist.    Nach  §.  126  (6)  ist  aber 

(11)  ^  =  ^  j  (^-^-  +  ^y^y  +  ^-^^)  ^^• 

Nach  §.  126  (1)  ist  ferner 
also  auch  für  die  a:-Componente 


n 
r 
t 
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und  folglich 

Da  Gleiches  für  die  anderen  Componenten  gilt,  so  erhält 
man 

(12)  8T=  {{Ea:8D:c  +  Ey8Dy'\-E,SB,)dx. 

Nuch  IL  (4)  ist  aber 


und  daher 


ST=—  [div(g>Ä15)dr  +  [g>div«S)dr. 


Wenden  wir  nun  auf  den  ersten  Bestandtheil  dieses  Aus- 
druckes den  Gauss' sehen  Integralsatz  (§.  89)  an,  so  folgt  mit 
Rücksicht  auf  die  Stetigkeit  von  q) 

(13)  8T=  {(pö  (2)+  —  D7)do+  f  9div*®dr, 

und  wenn  also  dQ  und  Öö  Aie  Variationen  der  räumlichen  und 
der  Flächendichtigkeit  sind: 

(14)  dT=  {  (pSödo  +  [  (pdgdt. 

Nun  ist  aber  in   den  Nichtleitern  Sq  und  56  =  0.    In   einem    ^ 
Leiter  L  ist  tp  constant,  und  folglich  ist  für  diesen  Leiter 

I  (pSödo  -\-  I  q)8Qdt  =  qp  M  S6do  -|-  l  Sgdxy 

und  weil  die  Gesammtmenge  der  wahren  Elektricität  auf  dem 
Leiter  L  gegeben  ist,  so  ist 


f  6ödo-\-  [  dpdr  =  0, 


auch  dann  noch,  wenn  durch  die  Variation  S  Elektricität  von 
der  Oberfläche  des  Leiters  in  das  Innere  gedrungen  sein  sollte. 
Folglich  ist 

(15)  *T=0, 

wie  bewiesen  werden  sollte. 

Die  Function  qp  heisst  das  elektrische  Potential  oder 
auch  die  elektrische  Spannung.  Sie  hat  beim  Gleich- 
gewichtszustande in  jedem  Leiter  einen   constanten  Werth. 
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§.  128. 
Der  Energievorrath  und  die  freie  Ladung. 

Durch  ähnliche  Betrachtungen,  wie  wir  sie  hier  zum  Be- 
weise der  Gleichung  8T  =  0  durchgeführt  haben,  lässt  sich  auch 
der  in  einem  elektrostatischen  Systeme  vorhandene  Energievorrath 
selbst  berechnen.    Es  ist  nämlich 

=  —  2     div  (yS))  dr  +  ^  MP  divSdr, 

und   wenn  man  wieder    das    erste    dieser  Integrale    durch  den 
Gauss' sehen  Satz  umformt 

(1)  T=^^  q>ödo-\-^^  q>Qdt. 

Hieraus  können  wir  schliessen,  dass  es  nur  eine  einzige 
Function  (p  geben  kann,  die  den  Bedingungen  I.  bis  VI. 
§.  127  genügt.  Denn  angenommen,  wir  hätten  zwei  solche  Func- 
tionen 91,  g?2i  so  würde  ihre  DiflFerenz 

q)  =  (Pi  —  (P2 

denselben  Bedingungen  mit  ^  =  0  im  ganzen  Felde,  mit  ö  =  0 
an  den  nichtleitenden  Flächen,  und  mit  e  =  0  an  den  leitenden 
Flächen  genügen.  Für  dieses  q)  würde  sich  daher  T  =  0  er- 
geben [nach  (1)],  und  dies  ist  nur  möglich,  wenn  E^^  Ey^  Eg 
verschwinden,  also  q>  constant,  und  da  es  nach  §.  127,  III.  im 
unendlichen  verschwinden  soll,  gleich  Null  ist. 

Als  CoroUar  aus  der  hiermit  bewiesenen  Eindeutigkeit  des 
elektrostatischen  Problems  ergiebt  sich  die  folgende  Anwendung. 
Nehmen  wir  die  Aufgabe  für  irgend  ein  gegebenes  System  von 
Leitern  und  Nichtleitern  als  gelöst  an,  und  stellen  nun  in  einem 
der  räumlich  ausgedehnten  Leiter,  in  dem  also  (p  constant  ist, 
einen  Hohlraum  her,  den  wir  durch  einen  Nichtleiter,  aber  ohne 
elektrische  Ladung,  ersetzen,  so  bleiben  auch  für  dies  neue  System 
alle  Bedingungen  befriedigt,  wenn  wir  der  Function  (p  in  diesem 
Hohlraum  denselben  constanten  Werth  lassen,  und  es  ergiebt 
sich   also,    dass    dieser   Hohlraum    gar  keinen   Einüuss  auf  die 
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elektrische  Vertheilung  ausüben  kann.  Ob  also  ein  Conductor 
hohl  oder  mit  leitender  Masse  irgend  welcher  Art  ausgefüllt  ist, 
ist  für  die  elektrische  Vertheilung  im  System  gleichgültig. 

Wenden  wir  den  Satz  §.  99  (8)  auf  die  Function  9  an,  so 
ergiebt  sich,  da  9?  stetig,  also  iy  =  0  ist, 

worin  r  die  Entfernung  der  Elemente  dv  und  do  von  dem 
Punkte,  auf  den  sich  q>  bezieht,  bedeutet,  und 

4:7CQ*  =  —  z/g?  =  div@ 

'''    —=- (n; +(!-:)-=  ^-^. 

Nach  (2)  ist  also  9  das  Newton'sche  Potential  von  Massen, 
die  mit  der  Dichtigkeit  q*  und  ö*  in  den  Elementen  dt  und  do 
lagern.  Man  nennt  diese  Grössen  die  Dichtigkeiten  der 
freien  Elektricität  im  Raumelement  dv  und  im  Flächen- 
element do.  Zwischen  den  Dichtigkeiten  der  freien  und  der 
wahren  Elektricität  besteht  nach  §.  126  (1),  (2),  (3)  der  Zu- 
sammenhang 

und  in  einem  homogenen  Medium  also 

(5)  p  =  £^*. 
An  der  Oberfläche  eines  Leiters  ist 

(6)  Ö  =  £(J*. 

Diese  Formel  aber  gilt  an  einer  nicht  leitenden  Fläche  nur, 

wenn  s  zu  beiden  Seiten  denselben  Werth  hat;  sonst  kann  man 

setzen : 

_  B^  +  B-  (Et+E7)(B^-^) 

2  "^  87t 

Ist  die  mit  Elektricität  beladene  Fläche  die  Grenze  zwischen 
einem  Leiter  und  dem  Dielektricum,  so  ist,  wenn  der  Leiter  auf 
der  Seite  der  negativen  v  liegt,  (dfp/dv)"  =  0.,  und  man  erhält 


\dvj  '  ' 


und  folglich  ist  auch  in  diesem  Falle 


§.  lil 


t 


§.129. 


Das  Coulomb'sche  Gesetz. 
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worin  6  die  Dielektricitätsconstante  des  Dielektricums  ist. 

Wenn  wir  in  der  Folge  von  der  Dichtigkeit  der  Elektricität 
schlechtweg  reden,  so  soll  darunter  die  wahre  Elektricität  ver- 
standen werden!). 

Bezeichnet  man  mit  R  die  Entfernung  eines  variablen  Punktes 
von  einem  festen  Punkte,  etwa  dem  Coordinatenanfangspunkte, 
80  ergiebt  sich  aus  (2)  für  ein  unendlich  grosses  R 


(7) 


lim  12 9  =  1  9*dr  -|-  I  ö*do, 


und  die  linke  Seite  dieses  Ausdruckes  ist  die  gesammte  Menge 
der  im  Felde  vorhandenen  freien  Elektricität  e*.  Es  ist  also 
in  grosser  Entfernung  näherungsweise 


(8) 


§.  129. 
Das  Coulomb'sche  Gesetz. 

Um  von  den  Ergebnissen  der  letzten  Betrachtungen  eine 
Anwendung  zu  machen,  nehmen  wir  an,  in  einem  homogenen 
unelektrischen  Dielektricum  seien  zwei  Leiter  mit  den  wahren 
und  freien  Ladungen  c^,  e^i  e*,  e^  eingebettet;  q  und  9*  sind  =  0 
zu  setzen.  Wenn  dann  gjj  und  (p2  die  constanten  Werthe  der 
Function    9?    in    den    beiden   Leitern  Fig.  52. 

sind,  so  ergiebt  sich  aus  §.  128  (1) 

(1)  2T=  gjj^i  +  92^2- 

Bezeichnen  wir  mit  Ti  die  Ent- 
fernung irgend  eines  inneren  Punktes 
des  ersten  Leiters  von  dem  Ober- 
flächenelement doi  desselben  Leiters 
und  mit  Ti^  die  Entfernung  desselben 
Punktes  von  dem  Oberflächenelement  rfoj  des  zweiten  Leiters,  so 
ist  nach  §.  128  (2) 


*)  Auf  die  Noth wendigkeit  der  Unterscheidung  zwischen  wahrer  und 
freier  Elektricität  hat  Hertz  aufmerksam  gemacht:  „Ueber  die  Grund- 
gleichungen   der  Elektrodynamik    für  ruhende  Körper." 
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und  ebenso  ergiebt  sich 


Bedeuten  also  iJi,  Bj  zwei  mittlere  Werthe  von  r^  und  r2i^ 
so  folgt 

9i  =  9^11  +  ][^>    92  =  9^2«  +  ;^- 

Wenn  nun  angenommen  wird,  dass  die  Dimensionen  der 
beiden  Leiter  im  Vergleich  mit  ihren  gegenseitigen  Entfemungeix 
unendlich  klein  sind,  so  können  wir  Ri  =  R2  =  R  setzen,  uncl 
unter  R  die  Entfernung  der  beiden  Leiter  verstehen.  Danix 
wird  aber  nach  (1) 

^  Xv 


_   yil^l    +    ^22^2      I      fl_f2 

~  2  '^  sR' 


worin  a  die  Dielektricitätsconstante  des  Dielektricums  ist. 

Wenn  nun  die  beiden  Leiter  um  ein  unendlich  kleines  SR 
von  einander  entfernt  werden,  ohne  dass  die  Ladung  geändert 
wird,  so  bleiben  g^n,  9)32  ungeändert,  und  es  ergiebt  sich 


^1  ^2   J&  T>  >  ^1  ^5 


(3)  8T=-^^JB  =  -e'^8B, 

und  dies  ist  die  Arbeit,  die  bei  der  Verschiebung  SR  zu.  leisten 
ist.  Die  beiden  Leiter  üben  also  eine  Kraft  auf  einander  aus, 
deren  Grösse 


w 


*  >,* 


ßl  €2  £6-1  Bn 

7R^~~R^ 


ist,  die  die  Richtung  der  Verbindungslinie  R  hat,  und  die  bei 
gleichem  Vorzeichen  von  ^1,  62  eine  Abstossung  ist.  Dies  ist  das 
Coulomb'sche  Gesetz. 

Zu  demselben  Resultat  kommt  man  auch,   wenn  man   die 
beiden  auf  einander  wirkenden  Körper  als  Nichtleiter  annimmt. 
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Im  leeren  Räume  (und  in  der  Luft  nahezu)  wird  a  =  1  ge- 
setzt Dann  ist  nach  (4)  als  Einheit  die  Elektricitätsmenge  an- 
genommen, die  in  der  Einheit  der  Entfernung  im  leeren  Räume 
auf  die  ihr  gleiche  Menge  die  Einheit  der  Kraft  ausübt.  Dies 
ist  die  elektrostatische  Einheit  der  Elektricität. 

Um  die  Dimensionen  anzugehen,  in  denen  eine  Grösse  ge- 
messen wird,  bedienen  wir  uns  der  üblichen  Bezeichnung: 

Das  Zeichen 

[Ä]  =  [mf'  l^  r] 

bedeutet,  dass  eine  Grösse  Ä  von  der  Dimension  ^  in  Bezug  auf 
die  Masse,  A  in  Bezug  auf  die  Länge  und  r  in  Bezug  auf  die 
Zeit  ist.  Dabei  können  die  Exponenten  fi,  A,  r  positiv  oder 
negativ,  ganz  oder  gebrochen  oder  auch  =  0  sein.  Sind  sie 
alle  drei  =  0,  so  hat  A  gar  keine  Dimensionen,  d.  h.  es  ist  eine 
Zahl  Als  Einheiten  für  Länge,  Zeit  und  Masse  wendet  man  in 
der  Physik  jetzt  gewöhnlich  das  Centimeter,  die  Secunde  und 
das  Gramm  an. 

Die  Energie   T,    die  durch  eine  lebendige  Kraft  gemessen 
werden  kann,  hat  die  Dimension 

[T]  =  [m  f  t-']. 

Das  Volumenelement  dr  hat  die  Dimension  [Z^],  und  folg- 
lich ergiebt  die  Gleichung  §.  126  (4)  oder  (5) 

Bei  der  Art  der  Einführung  von  2)  könnte  man  daran 
denken,  D  als  eine  Länge  zu  definiren.  Da  aber  die  Erklärung 
von  2)  als  einer  Länge  doch  nur  hypothetisch  und  der  directen 
Beobachtung  nicht  zugänglich  ist,  so  nehmen  wir,  wie  es  üblich 
ißt,  s  als  reine  Zahl  an,  die  für  den  leeren  Raum  =  1  gesetzt 
wird.    Dann  erhalten  wir  (hn  elektrostatischen  Maasssysteme) 

[D]  =  [E]  =  [m'/'  r '''•  t-% 

für  das  Potential 

[(p]  =  [»»'/' 7 '/'<-'], 

für  die  Elektricitätsmenge  (wahre  und  freie) 
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§.  130. 
Die  Contactelektricität. 

Wir  haben  bisher  eine  Erscheinung  aus  dem  Gebiete  dex 
Elektricität  ausser  Acht  gelassen,  die  von  grosser  Wichtigkeit 
ist,  über  die  wir  uns  hier  noch  Rechenschaft  geben  müssen,  üi^ 
Erfahrung  zeigt,  dass  durch  die  blosse  Berührung  zweier  ver- 
schiedenartiger Leiter,  z.  B.  Zink  und  Kupfer,  auch  ohne  Zufuhx* 
von  Elektricität  in  der  Umgebung  ein  Spannungszustand  ent- 
steht. 

Die  Bedingungen  für  diese  Erscheinung  ergeben  sich  aus 
der  Annahme,  dass  in  der  Trennungsfläche  eine  besondere,  nur  vorx 
der  Natur  der  beiden  Leiter  abhängige  Kraft  wirkt,  so  dass 
zur  Durchdringung  der  Fläche  mittelst  des  Verschiebungsvectors 
SD  ein  besonderer  Arbeitsaufwand  nöthig  ist. 

Ist  do  ein  Element  der  Berührungsfläche  0  zweier  Leiter 
A^  B  und  n  die  von  A  nach  B  gerichtete  Normale  auf  do,  so 
ist  zur  Verschiebung  SDn  in  der  Richtung  von  n  ein  Arbeits- 
aufwand von  der  Grösse  {A,  B)8Dndo  erforderlich,  wenn  (A^B) 
eine  von  der  Natur  der  beiden  Leiter  abhängige  Constante  ist, 
die  die  Spannungsdifferenz  oder  die  elektrische  Differenz 
von  A  und  B  heisst. 

Man  kann  also  das  Flächenelement  do  als  Sitz  einer  Kraft 
ansehen,  deren  Intensität  (J.,  B)do  ist,  und  die,  wenn  (J.,  B) 
positiv  ist,  von  B  nach  A  gerichtet  ist,  und  aus  der  Bedeutung 
des  Zeichens  (-4,  B)  ergiebt  sich 

(A,  B)=-  (B,  Ä). 

Der  Verschiebung  di)„  entspricht  also  ein  Energiezuwachs 
von  der  Grösse  (A^  B)8Dndo^  und  der  Ausdruck  für  die  Varia- 
tion der  Energie  [§.  127  (12)]  erhält   daher  folgende  Ergänzung 

(1)  8T=  {{E:,8B^-\-Ey8By  -{-E,8B,)dz 


-^r{AB)[8B^do, 


worin  sich  die  Integration  nach  do  auf  die  Berührungsfläche  von 
A  und  B  erstreckt. 


130.  Die  Contactelektricität.  319 

Wenn  nun  alle  anderen  Bedingungen  wie  in  §.  127  bestehen 
leiben,  nur  die  Stetigkeit  der  Function  (p  an  der  Fläche  0  noch 
laliingestellt  bleibt,  so  ergiebt  sich  durch  Anwendung  der  Formel 
;.  127  (13),  wenn  wir  die  beiden  Seiten  der  Fläche  0  als  Grenz- 
wachen im  Felde  ansehen,  und  mit  (pa  und  q)^  die  Werthe  von 
f  auf  beiden  Seiten  dieser  Fläche  bezeichnen: 

(2)  ÄT  =  j  (g,,  _  g,,)dDndo  +  (A,  B)  j  8Dndo. 

Im  Zustande  des  Gleichgewichtes  muss  dieser  Ausdruck  für 
beliebige  8Dn  verschwinden  und  daraus  ergiebt  sich 

(3)  g)a  —  ^6  =  {A,  B). 

Die  Function  y  muss  also  beim  Uebergange  von  B  nach  A 
me  constante  Discontinuität  von  der  Grösse  der  Spannungs- 
differenz (A^B)  erleiden.  Im  Uebrigen  bleiben  die  Bedingungen, 
die  wir  in  §.  127  aufgestellt  haben,  un geändert. 

Die  Function  (p  hat  also  in  jedem  der  beiden  Leiter  einen 
Constanten  Werth,  aber  diese  Gonstanten  sind  in  den  beiden  Kör- 
pern verschieden. 

Ist  ein  solcher  zusammengesetzter  Leiter  von  einem  Nicht- 
leiter, etwa  von  der  Luft,  umgeben,  so  hat  die  Function  (p  für 
den  Aussenraum  der  Bedingung  zu  genügen,  dass  sie  an  den 
freien  Oberflächen  von  A  und  B  je  einen  constanten  Werth 
Brhält.  Diese  Function,  und  damit  der  Spannungszustand,  ist 
Biso  nicht  von  der  Gestalt  der  Berührungsfläche  selbst,  sondern 
nur  von  der  Grenzlinie  zwischen  beiden  Leitern  an  der  Ober- 
fläche abhängig. 

Wendet  man  die  Formel  §.  99  (8)  an,  so  ergiebt  sich,  wie 
in  §.  128  (2) 


wenn 


£!^  + 


d  - 


'~~z r 


'     dn 


o)  —  4Äiy*  =  (pa  —  (pb  =  (A,  B) 

[esetzt  wird,  und  die  letzte  Integration  auf  die  ganze  Berührungs- 
lache  zu  erstrecken  ist  Daraus  ergiebt  sich,  dass  der  von  der 
(erührungsfläche  herrührende  Bestandtheil  von  g),  nämlich 
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(6) 


«== 


V 


öl 
r 


do 


als  das  Newton'sche  Potential  einer  über  diese   Fläche 

ausgebreiteten  elektrischen  Doppelschicht  von  der  Flächen - 

Fig.  53.  dichtigkeit  tj*  angesehen  werden  kaan 

(§.  100). 

In  der  Figur  53  ist  Ä  als 
Zink,  B  als  Kupfer  angenommen, 
wobei  (Ä,  JB)  >  0,  also  die  Kraft  Ä 
vom  Kupfer  zum  Zink  gerichtet  i&t, 
während  die  positive  Normale  vom 
Zink  zum  Kupfer  geht.  In  der  Doppel- 
schicht ist  die  positive  Dichtigkeit 
auf  der  Seite  der  negativen  n,  also  auf  der  Zinkseite  anzu- 
nehmen. 

Betrachten  wir  einen  aus  mehreren  StoflFen,  etwa  J.,  jB,  (7, 
gebildeten  Leiter,  in  dem  die  Elektricität  im  Gleichgewicht 
ist,  so  hat  in  jedem  Theile  dieses  Leiters  das  Potential  9  einen 
Constanten  Werth.  Legen  wir  in  dem  Leiter  eine  in  sich  zurück- 
laufende Linie,  die  der  Reihe  nach  durch  die  Berührungsflächen 
von  A  und  5,  von  B  und  C  und  von  C  und  A  führt,  so  hat  9 
nach  einander  die  sprungweisen  Aenderungen  (A,  JB),  (2f,  C\ 
(C^A)  erfahren,  und  da  es  am  Ende  wieder  zu  seinem  Ausgangs- 
werthe  zurück  gelangt  sein  muss,  so  folgt  die  Relation 

(7)  (A,  B)  +  (B,  G)  +  (a  A)  =  0, 

die  unter  dem  Namen  des  Spannungsgesetzes  bekannt  ist. 

Ist  dieses  Gesetz  nicht  erfüllt,  so  ist  zwischen  den  drei 
Leitern  überhaupt  kein  elektrisches  Gleichgewicht  möglich.  Man 
unterscheidet  hiernach  Leiter  ersterClasse,  die  dem  Spannungs- 
gesetze gehorchen,  zu  denen  in  erster  Linie  die  Metalle  gehören, 
und  Leiter  zweiter  Glasse,  die,  wenn  sie  mit  Leitern  erster  Classe 
verbunden  sind,  diesem  Gesetze  nicht  gehorchen.  Diese  Körper 
sind  immer  chemisch  zusammengesetzt,  und  die  Leitung  beruht  bei 
ihnen  auf  einem  chemischen  Vorgange,  wie  wir  weiterhin  noch 
sehen  werden. 

In  ähnlicher  Weise  würde  das  elektrostatische  Problem  zu 
formuliren  sein,  wenn  an  Stelle  der  Contactkraft  eine  stetig  durch 
den  Leiter  vertheilte  gegebene  feste  elektrische  Kraft  @'  thätig 


u 


.1 
ai 
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wäre,  wie  sie  bei  inhomogenen  Leitern  auftreten  kann.     Es  tritt 
dann  an  Stelle  der  Relation  (3)  die  folgende 

(8)  f  {E^dD^  +  Ey8I)y  +  E,SD,)  dt 

+  [  (-B;ä2),  +  El^dDy  +  Eidl),)  dt  =  0, 
und  diese  Bedingung  ist  befriedigt,  wenn 

E^--  —  --E,, 

(9)  Ey     =     "    —    =    --     Ey, 

TP    —  ^^  _  TP» 

±jg  =  —  ^-  =  —  J^*^ 

ÖZ 

gesetzt  wird.     Dies  ist  aber  nur  möglich,    wenn   das   Integral 
über  jede  im  Leiter  geschlossene  Curve  gleich  Null  ist, 


[E',ds  ü 


J  wenn  also  der  curl  von  @'  verschwindet  und  6'  ein  einwerthiges 
Potential  hat.    Setzen  wir 

so  müssen  wir  ^  als  eine  gegebene  Function  des  Ortes  ansehen, 
und  das  Potential  (p  ist  für  das  umgebende  Dielektricum  durch 
die  Bedingung  ^:f(p  =  0  und  durch  die  Grenzbedingung  be- 
stimmt, dass  an  der  Oberfläche  g)  =  ^  -)-  const.  sein  soll.  Die 
Constante,  die  hierbei  auftritt,  wird  durch  die  dem  Leiter  mit- 
getheilte  Elektricitätsmenge  bestimmt. 


Biemann-Weber,  Partielle  DifFerentialgleichungen.  ^ 


Sechzehnter  Ahschnitt. 

Probleme  der  Elektrostatik. 


§.  131. 

Influenz  eines  elektrischen  Punktes. 

Wenn  in  einem  elektrostatischen  System  einer  der  lei- 
tenden Körper  unendlich  ausgedehnt  ist,  und  im  Unendlichen 
keine  freie  Elektricität  vorhanden  ist,  so  muss  in  diesem  ganzen 
Leiter  das  Potential  =  0  sein.  Wir  können  diese  Voraussetzung 
näherungs weise  realisiren,  wenn  wir  in  einem  endlichen  System 
einen  der  Leiter  durch  einen  leitenden  Draht  mit  der  Erde  in 
Verbindung  setzen.  Wir  können  dann,  wenn  wir  den  leitenden 
Draht  hinlänglich  dünn  und  das  ganze  System  in  genügender 
Entfernung  von  der  Erdoberfläche  annehmen,  auch  wieder  von 
dem  Einfluss  dieser  beiden  absehen,  und  es  ist  also  eine  mit 
wirklich  vorkommenden  Verhältnissen  vereinbare  Voraussetzung, 
wenn  wir  annehmen,  dass  in  einem  elektrostatischen  System 
das  Potential  in  einem  der  vorkommenden  Leiter  auf  Null  ge- 
halten werde.  Ein  solcher  Leiter  mag  der  Kürze  wegen  zur 
Erde  abgeleitet  heissen.  Dieser  Leiter  mit  der  Spannung 
Null  ist  darum  nicht  frei  von  elektrischer  Ladung.  Die  auf 
ihm  angehäufte  Elektricität  heisst  durch  Influenz  der  son- 
stigen im  System  vorkommenden  Elektricität  erregt  oder 
inducirt. 

Betrachten  wir  im  leeren  Räume  oder  in  der  Luft,  so  dass 
der  unterschied  zwischen  wahrer  und  freier  Elektricität  ver- 
schwindet, einen  einzelnen  zur  Erde  abgeleiteten  Conductor  und 
einen   mit  der  Elektricitätsmenge   —  1   geladenen  Punkt  ^,  so 
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genügt  das  Potential  (p  dieses  Systems  in  dem  Raumtheil  r,  der 
den  Punkt  p  enthält,  der  Differentialgleichung  z/^  =  0;  es  ist 
an  der  Oberfläche  des  Leiters  gleich  Null,  und  die  Formel  §.  128 
(2)  zeigt,  dass  tp  nichts  anderes  ist  als  die  Green' sehe  Func- 
tion des  Raumes  r^). 

Der  elektrische  Punkt  kann  ausserhalb  oder,  wenn  der  Con- 
ductor  hohl  gedacht  wird,  auch  innerhalb  liegen.  Aus  der  Func- 
tion q)  lässt  sich  dann  die  Dichtigkeit  <S  der  Elektricität  an  der 
Oberfläche  des  Leiters  nach  der  Formel  §.  127  (8)  finden: 

(I,  If  =  -  4«, 

wenn  v  die  aus  dem  Leiter  in  den  Raum  t  gezogene  Normale 
bedeutet. 

Das  über   die  Oberfläche    des  Leiters  genommene  Integral 

ödo  ist  die  gesammte  Elektricitätsmenge,  die  auf  dem  Leiter 

aufgehäuft  ist.    Diese  ist  also  nach  §.  96  (13) 


1 


=  —  j-  \  -^  do  =  1. 

4:7C  J     OV 


Daraus  folgt,  dass  eine  in  einem  Punkte  concentrirte  Elek- 
tricitätsmenge in  einem  zur  Erde  abgeleiteten  Gonductor  die 
gleiche  und  entgegengesetzte  Menge  aus  der  Erde  aufsaugt. 


§.  132. 

Elektricitätsvertheilung  auf  concentrischen  Kugel- 
flächen. 

Betrachten  wir  als  erstes  Beispiel  ein  System  von  zwei  con- 
centrischen Kugelflächen  mit  den  Radien  a,  6,  auf  denen  die  con- 
stauten  Potentialwerthe  Ä^  B  herrschen,  so  wird  q>  eine  Function 
des  Abßtandes  r  vom  Kugelmittelpunkt,  die  der  Differential- 
gleichung 

d^rtp 


dr^ 


=  0 


^)  In  dieser  Weise  ist  Id  der  Abhandlung  von  Green  (Crelle's  Journ. 
Bd.  39,  auch  in  Ostwald's  Classikern)  diese  Function  zuerst  ein- 
geführt. 
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genügt  (§.  106),  und  die  daher  den  allgemeinen  Ausdruck 


n 


op  =  m  -1 

hat,  wenn  m  und  n  Constanten  sind.    Diese  Constanten  haben 
verschiedenen  Werth  in  dem  schaalenförmigen  Räume  zwischen 


Fig.  54. 


den  beiden  Kugeln,  wo  das  Potential 
mit  ^>Y  bezeichnet  sei,  und  in  dem 
äusseren  Räume,  wo  es  ^>^  sei. 

Für  ^i  haben  wir  die  beiden  Be- 
dingungen : 

und  für  ^>^\ 

m  =  0,        w  =  Bh. 

Wir  erhalten  daraus 

_Bb{r  —  a)-Y  Aa(b  —  r) 
9^1  -  rib  —  a)  ' 

Bb 

Die  Dichtigkeiten    ö^   und   (Jg   aul  beiden  Kugelflächen   be- 
stimmen sich  aus 


--"■ = (m.. 


_b(B  —  Ä) 


Die  Gesammtmengen  e^^  e^  sind  4:7i6^a^^  4:7CÖ2b^,  also 

ab(B  —  A) 


e,  = 


€2  = 


b  —  a 
_ab(B  —  A) 


-^Bb. 


b  —  a 

Hieraus  sind,  wenn  e-^  und  e^  gegeben  sind,  A  und  B  zu 
bestimmen.  Nehmen  wir  aber  an,  eine  der  beiden  Kugelflächen, 
etwa  die  äussere,  sei  zur  Erde  abgeleitet,  so  ist5  =  0  zu  setzen, 
und  es  ergiebt  sich 

abA 

e,  —  -e2-  ^^^, 

also,  wenn  wir  ei  =  —  ^2  =  m*  setzen, 


§.  133.      Vertheilung  der  Elektricität  auf  einem  Ellipsoid.       325 


^i  =  ^*  (7  —  j)'     9^2  =  0, 


und  hierin  bedeutet  also  m*  die  auf  der  inneren  Kugelüäche 
aufgehäufte  Menge  freier  Elektricität.  Ist  s  die^Dielektricitäts- 
constante  der  schaalenförmigen  Schicht,  so  ist  m  =  sm*  die 
wahre  Elektricitätsmenge,  die  auf  der  inneren  Fläche  gelagert  ist, 
während  auf  der  äusseren  die  Menge  —  m  vertheilt  ist. 

Denken  wir  uns  Ä  auf  einer  bestimmten  Höhe  gehalten, 
etwa  indem  die  innere  Kugel  mit  einer  Elektricitätsquelle  von 
constantem  Potential  in  Verbindung  gesetzt  ist,  so  wird  die  aus 
der  Erde  aufgesaugte  Elektricitätsmenge  ei  um  so  grösser  sein, 
je  kleiner  b  —  a,  d.  h.  je  dünner  die  nichtleitende  Schicht 
zwischen  beiden  Kugeln  ist,  und  wird  mit  abnehmender  Dicke 
über  alle  Grenzen  wachsen.  Dies  ist  das  Princip  des  Conden- 
sators. 


§.  133. 
Vertheilung  der  Elektricität  auf  einem  Ellipsoid. 

Wenn  man  die  Vertheilung  einer  einem  Leiter  mitgetheilten 
Elektricitätsmenge  auf  seiner  Oberfläche  ermitteln  will,  wenn 
keine  äusseren  Einflüsse  in  Betracht  kommen,  so  hat  man  eine 
solche  Massen  vertheilung  auf  der  Oberfläche  aufzusuchen,  bei  der 
das  New  ton' sehe  Potential  im  Inneren  constant  wird. 

Diese  findet  man,  wenn  man  dieDifierentialgleichung  z/^  =  0 
für  den  äusseren  Baum  unter  der  Voraussetzung  integriren  kann, 
dass  ^  an  der  Oberfläche  einen  constanten  Werth  K  hat,  wäh- 
rend die  allgemeinen  Stetigkeitsbedingungen  und  die  Bedingungen 
im  Unendlichen,  denen  jedes  Potential  endlicher  Massen  genügt, 
erfüllt  sind. 

Für  eine  EUipsoidfläche  mit  den  Halbaxen  a,  6,  c  haben  wir 
schon  früher  (§.  108)  diese  Aufgabe  gelöst.  Es  hat  sich  dort 
gezeigt,  dass  eine  mit  der  Flächendichtigkeit 

(1)  (J  = 


4;ra&cl/^  +  l!  +  Ü 
auf  der  EUipsoidfläche  vertheilte  Masse  m  im  Inneren  des  EUip- 
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soides  ein   constantes  Potential  hat,  und  durch  die  Formel  (1) 
ist  also  für  diesen  Fall  das  elektrostatische  Problem  gelöst. 

Als  Grenzfall  können  wir  daraus  die  Vertheilung  der  Elek- 
tricität  auf  einer  elliptischen  Scheibe  ableiten,  wenn  wir  c  in 
Null  übergehen  lassen.  Da  hierbei  gleichzeitig  z  unendlich  klein 
wird,  so  müssen  ^r  zunächst  z  mit  Hülfe  der  Gleichung  der 
Fläche  eliminiren.    Wir  setzen  also  (1)  in  die  Form: 

m 

6  = 


-«» |/r-  %  (.  -  3  -  s  (1  -  g) 

und  dies  giebt  für  c  =  0 


m 
6  = 


4c7tab  1/1 —  f- 

Da  nun  hier  aber  auf  beiden  Seiten  der  Scheibe  die  näm- 
liche Massenvertheilung  stattfindet,  so  ist  dieser  Ausdruck  zu 
verdoppeln,  wenn  wir  unter  Dichtigkeit  die  auf  der  Flächen- 
einheit der  Scheibe  angehäufte  Elektricitätsmenge  verstehen 
wollen,  und  so  ergiebt  sich  für  die  elliptische  Scheibe 

(2) 


und    speciell    für    die    Kreisscheibe,    wenn    wir    a    =    b    und 
y^2  _f_  1^2  =  f  setzen, 


(3)  .  =  "^ 


2  ;r  a  ya2  —  r2 

Man  sieht,  dass  am  Rande  der  Scheibe  die  Dichtigkeit  un- 
endlich gross  ist,  während  doch  die  Gesammtmasse  endlich  bleibt. 


§.  134. 
Andere  Behandlung  der  Kreisscheibe. 

Das  Problem  der  Vertheilung  der  statischen  Elektricität  auf 
einer  ebenen  leitenden  Fläche  lässt  sich  noch  auf  eine  andere  Art 
angreifen,  die  wegen  des  Ausdrucks  bemerkenswerth  ist,  den  sie 
für  das  Potential  liefert. 
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Legen  wir  die  leitende  Fläche  S  in  die  xy-Ebene,  so  wird 
wegen  der  Symmetrie  die  Function  q)  eine  gerade  Function 
von  0  sein,  und  es  genügt  dann,  wenn  g?  für  positive  Werthe 
von  0  bekannt  ist  Es  muss  aber  qp  für  z  =  0  der  Bedingung 
genügen 

,, .  -^  =r  0  ausserhalb  S. 

(1)  d0 

(f  =  const.        innerhalb  S. 

Ist  q)  bekannt,  so  erhält  man  für  die  Dichtigkeit  ö  der  Elek- 
tricität  auf  der  Fläche  S 

(2)  2-=-|f. 

und  die  Constante  der  zweiten  Gleichung  (1)  wird  aus  der 
Gesammtmenge  der  der  Fläche  mitgetheilten  Elektricität  be- 
stimmt. Ausserdem  haben  wir  noch  für  (p  die  partielle  Diffe- 
rentialgleichung : 

und  im  Unendlichen  muss  (p  verschwinden. 

Ein  particulares  Integral  von  (3),  das  der  letzten  Bedingung 
genügt,  ist 

(4)  (p  =  e-««0, 

worin  a  eine  positive  Constante  und  0  eine  Function  von  rr,  y 
allein  ist,  die  der  Differentialgleichung 

^  dx^  ^   dy^    ' 

genügt.  Nehmen  wir  irgend  eine  Lösung  O  (rc,  t/,  a)  der  Glei- 
chung (5),  die  ausser  von  x,  y  auch  noch  von  a  abhängt,  so 
können  wir,  wenn  wir  mit  /(a)  eine  willkürliche  Function  von  a 
bezeichnen,  aus  (4)  ein  allgemeines  Integral  ableiten 

(p  =  e-<''f(a)0{x,y,a), 

und  wir  können  auch  eine  Summe  solcher  particularen  Integrale 
bilden.  Dies  führt,  wenn  wir  noch  mit  einer  Constanten  dcc  multi- 
pÜciren  und  die  Summe  für  alle  zulässigen,  d.  h.  für  alle  posi- 
tiven a  nehmen,  zu  dem  Ausdruck 


00 

(6)  (P  =-  \  e-'''f(cc)0(x,ij,cc)da. 
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Um  nun  den  Bedingungen  (1)  zu  genügen,  hätte  man   die 
Function  f{a)  so  zu  bestimmen,  dass 


00 

1 


06/(a)<P(a:,j/,a)  da  =  0        ausserhalb  S, 
(7) 

1  /(a)^(a;,2/,«)  dof,  =1  const.     innerhalb  S, 

0 

Im  Allgemeinen  haben  wir  zur  Lösung  dieser  Aufgabe  kein 
Hülfsmittel;  wohl  aber  gelingt  die  Bestimmung  von /(«)  leicht, 
wenn  S  eine  Kreisfläche  ist. 

Wenn  wir  dann  in  der  x  y-  Ebene  Polarcoordinaten  ein- 
führen, deren  Pol  der  Mittelpunkt  der  Kreisfläche  S  mit  dem 
Radius  a  ist,  indem  wir 

X  =  r  cos  -d",  1/  =.  r  sin  -d" 

setzen,  so  wird  9?  und  O  nur  von  r  abhängig  sein,  und  die  Diffe- 
rentialgleichung (5)  geht  in  folgende  über  (§.  42): 

Diese  Gleichung  hat,  von  einem  constanten  Factor  abgesehen, 
nur  ein  Integral ,  das  für  r  =  0  endlich  bleibt ,  nämlich  die 
Bessel'sche  Function  J'(ar),  und  wir  erhalten  also 

00 

(9)  ^=\  e-'''f(cc)J(ar)  da, 

0 
während  die  Bedingungen  (7)  ergeben: 


00 


1 


ccf(cc)  J{<Kr)  dcc  =  0  ^  >  a, 

(10)  ". 

f(a)  J(ccr)  da  =  const.        r  <:^  a^ 
0 
und  nach  (2): 

00 

(11)  \  af(a)  J(ar)  da  =  27CÖ       r< 


a. 


Hier  geben  uns  nun  die  bestimmten  Integrale,  die  wir  im 
achten  Abschnitt  für  die  Bessel'sche  Function  abgeleitet  haben, 
sehr  einfach  die  Bestimmung  von  /(a). 
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Wenn  wir  nämlich 

-,  .        m  sinaa 

*'  ^  ^        a      a 
setzen,  so  erhalten  wir  nach  §.  78  (3) 


CO 

(12)  j  /(«)  J{ar)  d«  =  ^  f 


a, 


m  .     a 

=  —  arc  sm  —       r  >  a, 
a  r 


und  nach  §.  77  (6)  und  (7): 


I  (xf{ci)  J(ar)  da  =  0 

0 


a  ya2  —  r2 


t-  >  a, 


^<  a; 


es  sind  also  die  Bedingungen  (10)  erfüllt,  und  für  die  Dichtig- 
keit ergiebt  sich  aus  (11) 

(13)  ö  =  , 

Bildet  man  das  Integral 

a  2n 


J  27ta  J  J  1/ «2  _  r2 

0   0      ' 

so  ergiebt  sich,  dass  m  die  gesammte  auf  der  Fläche  vertheilte 
Elektricitätsmenge  ist.  Für  das  Potential  (p  erhält  man  aber  hier 
für  positive  Werthe  von  0  den  Ausdruck 

(14)  (p  =  —  \  e-«^ e7(ar)  da. 


§.  135. 
Contactelektricität. 

Wir  betrachten  noch  ein  Beispiel  für  die  Bestimmung  eines 
durch  Contact  hervorgerufenen  Spannungszustandes. 

Es  möge    eine  Kugel   vom  Radius  c  aus  zwei  Halbkugeln 


330  Sechzehnter  Abschnitt.  §•  136. 

von  verschiedenen  Metallen  A^  B,  etwa  Zink  und  Kupfer,  zu- 
sammengesetzt sein. 

Wenn  wir  unter  a  und  b  die  constanten  Werthe  des  elek- 
trischen Potentials  (p  in  den  beiden  metallischen  Halbkugeln  ver- 
stehen, so  ist 

(1)  a  -  6  =  (A,  S), 

d.  h.  gleich  der  als  bekannt  vorausgesetzten  Spannungsdifferenz 
der  beiden  Metalle. 

Wenn  wir  annehmen,  dass  der  Kugel  keine  Elektricität  von 
aussen  mitgetheilt  sei,  so  muss  die  Vertheilung  in  Bezug  auf 
die  Berührungsebene  symmetrisch  (mit  entgegengesetztem  Zeichen) 
sein,  und  das  Gleiche  gilt  in  Bezug  auf  die  Potentialwerthe. 

Es  wird  also  in  diesem  Falle 

(2)  ^_^i^o,    a  =  -b  =  ^{A,B) 

sein,  und  wir  beschränken  die  Betrachtungen  der  Einfachheit 
halber  weiterhin  auf  diesen  Fall.  Der  allgemeine  Fall  lässt  sich 
hieraus  ableiten,  indem  man  dem  gewonnenen  Resultat  das  Po- 
tential einer  elektrisch  geladenen  homogenen  Kugel  hinzufügt. 

In  unserem  Falle  ist  nun  der  Werth  der  Function  (p  an 
der  Kugeloberfläche ,  und  zwar  an  der  einen  Hälfte  =  -j-  a,  an 
der  anderen  =  —  a  gegeben. 

Bezeichnen  wir  mit  0  eine  Function  auf  der  Kugelfläche, 
die  auf  der  Halbkugel  A  den  Werth  -|-  a,  auf  der  Halbkugel  B  den 
Werth  —  a  hat,  so  ist  nach  dem  Satze  §.111  (5)  das  Potential 
(p  in  irgend  einem  äusseren  Punkte  p 

(r2  —  c^)  do 


(3)  4c7tcq>  = 


0 


yr2-_  2rccosy-|-c2^ 

Hierin  ist  r  die  Entfernung  des  Punktes  p  vom  Kugelmittel- 
punkt, do  ein  Element  der  Kugeltiäche,  und  y  der  Winkel 
zwischen  r  und  dem  nach  do  gerichteten  Radius. 

Wir  führen  jetzt  Polarcoordinaten  ein,  deren  Axe  nach  dem 
Punkte  p,  für  den  das  Potential  g?  bestimmt  werden  soll,  ge- 
richtet ist. 

In  der  P'ig.  55  ist  Q  Q'  die  Trennungsebene  der  beiden 
Metalle,  SS'  die  Aequatorialebene  des  Coordinatensystems,  ß 
die  geographische  Breite,  X  die  Länge  vom  Anfangsmeridiaa 
PQS  aus  gerechnet,   also  /3,  l  die  geographischen  Coordinaten 
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eines  veranderlicheD  Punktes  x. 
Ea  sei  endlicli  #  die  Neigung  der 
Trennungsebene  Q  Q'  gegen  den 
Aequator  SS',  die  auch  gleich 
dem  Winkel  (ÄF)  ist  Dann  ist 
do  =  c*  coB  ßdßdX, 

und  wir  bestimmen  zunächst  die 
Function  von  ß:  ■ 

Es  ist  aber 

«)  0  =  a, 

(5)  ß)&  =  a  ^^^^, 


7)  0  =  - 


-^>^>- 


nnd  hierin  ist  a  die  Länge  des  Durchschnitts  B  der  Ebene  Q  Q' 
mit  dem  Parallelkreise  ß.  Nun  haben  wir  iaPQIt  ein  bei  Q  recht- 
winkliges sphärisches  Dreieck,  in  dem  die  Hypotenuse  FE  ^^x  —  ß, 
die  anliegende  Kathete P^  ^2^  —  d"  ist,  und  es  ist  also  nach 
einer  Grundformel  der  sphärischen  Trigonometrie 

isß 
tg* 


(6) 


Die  Function  &  ist  daher  in  dem  Intervall  ^w>./3>  —  |3r 
stetig,  hat  aber  einen  unstetigen  Differentialquotienten,  und 
dieser  Differentialquotient  ist  ^  0  in  den  Intervallen  (5) «)  und 
(S))-). 

Die  Gleichungen  (3)  und  (4)  ergeben 


0  (j-a  —  Ca)     J     fpr 


'")        J       V^2  —  2rc  sin/3  -[-  c^*' 
und  dieses  Integral  lässt  sich  nach  der  Formel 
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§ 


d 


rc  cosj3 


dß  yr2  __  2rc  sin/3  +  c^        ^r^  —  2rc  sinß  +  c^ 
durch  partielle  Integration  so  umformen : 


2rq) 


® 


n 
+  2 


+  5- 

■   ]  dß 

—  ^ 


Vr2  —  2rc  sin/3  -[-  c^ 


dß 


71 

2" 


yr2  —  2rc  sin/J  +  c^' 


und  nach  (5)  ergiebt  sich  hieraus 

2r(y  —  a)_  __  f  d0 rf^ 

r^  —  d^     ~       ]  dß  yr2  —  2rc  sin/3  +  d^ 


(7) 


In  dem  Integral  ist  nach  (5)  ß) 

^           n  —  2cj      d® 
0  =  a , 


2a  dci 
It   dß 


%       '    dß" 
zu  setzen,  und  aus  (6)  folgt  durch  leichte  Rechnung 


ddi 

dß 


COSO" 


(8) 


cos /3y  sin  2  0"  —  sin2/3 

Hiernach  ergiebt  sich  aus  (7) 

r((p  —  a)  _ 


--f- 

^  J  cc 


r2  —  c2 

cosO-djS 


cos/3  ysin2  0'  — sin2/3  yr2  —  2rc  sin/3  -f-  c«' 

was  ein  elliptisches  Integral  ist.   Man  kann  ihm  eine  an 
Form  geben,  wenn  man  die  Substitution 

sin/3  =  sinO*  sinv;     cosßdß  =  sinO*  cosvdv 
macht.    Man  findet  so 

r(q>  —  ä) 

"72   —   C2~  ~ 


(9) 


2 


^  J  a  —  si 


cosO-dv 


TT 
2 


(1  —  sin2  0'  sin2i;)  "^r^  -\-  c^  —  2rc  sinO*  sinv 
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Lassen  wir  hierin   r  in   c   übergehen,   so  können  wir   den 
mzwerth  des  Ausdrucks  auf  der  linken  Seite  durch  Differen- 
|tion    bestimmen    und    erhalten    die  Flächendichtigkeit  ö   der 
jktricität    auf    der    Kugeloberfläche.      Es    ist    nämlich    nach 
127  (8) 

')         ©„ = -  -»• 

danach  ergiebt  die  Formel  (9)  für  r  =  c 

^  2 

1)    27tö  =  —  I , 

Ttc  }   (i  ^  sinzo-  sinsv)  V 2  (1  —  sin O«  sinv) 


Tt 

2 


•aus  folgt  z.  B.  für  den  Punkt  Ä^  der  am  weitesten  von  der 
»rührungsebene  entfernt  ist,  in  dem  -0*  =  0  ist: 

.2)  2  7Cöo=     ^ 


V2 

7t 

■       Lässt  man  O*  in  -  übergehen,   so  wird  der  Ausdruck  (11) 

fer  ö  unendlich  gross,  wie  man  aus  einer  Umformung  des  In- 
fegrals  erkennt,  auf  die  hier  nicht  näher  eingegangen  werden 
bll. 

Die  Ausdrücke  für  q)  und  <J,   die  durch  die  Formeln  (8)  bis 

7t 

11)  dargestellt  sind,  gelten   nur  für  die  zwischen  0  und  —  ge- 

egenen  Werthe  von  %,  In  spiegelbildlich  entsprechenden  Punkten 
'er  anderen  Halbkugel  haben  g)  und  6  durchweg  die  entgegen- 
jesetzten  Werthe. 

Dass  die  durch  die  Formeln  (8)  oder  (9)  bestimmte  Function 

7t 

p,  wenn  r  >  c  ist,  für  O*  =  -  stetig  in  Null  übergeht,  lässt  sich 

ebenfalls  durch  eine  Umformung  der  Integrale  zeigen.  Man  er- 
sieht dann  daraus,  dass  9  ausserhalb  der  Kugel  auch  beim 
Durchgang  durch  die  Trennungsebene  Q^  mit  seinem  Differential- 
Quotienten  stetig  bleibt,  was  ja  übrigens  schon  aus  dem  all- 
jemeinen  Ausdruck  (3),  aus  dem  diese  Resultate  hergeleitet  sind, 
geschlossen  werden  kann. 
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§.  136. 
Vertheilung  der  Elektricität  auf  Cylinderflächen. 

Die  Probleme  der  Vertheilung  der  statischen  Elektricität 
bieten  meist  grosse  Schwierigkeiten,  und  manche  sehr  einfache 
und  gerade  für  praktische  Anwendungen  wichtige  Fälle  sind  den 
Mitteln  unserer  heutigen  Analysis  noch  völlig  unzugänglich. 
Hierhin  gehört  z.  B.  die  Vertheilung  der  Elektricität  auf  zwei 
parallelen  Kreisscheiben,  wie  sie  bei  den  Condensatoren  ver- 
wandt werden.  Poisson  hat  zuerst  die  Vertheilung  der  Elek- 
tricität auf  zwei  Kugelflächen  bestimmt,  und  dies  Problem  ist 
seitdem  noch  mehrfach  auf  anderen  Wegen  behandelt  worden 
(von  Plana,  Kirchhoff,  C.  Neumann,  Dirichlet,  Riemann). 
Aber  die  Dichtigkeit  der  Elektricität  ist  schon  in  diesem  Falle 
eine  analytisch  keineswegs  einfach  darzustellende  Function  des 
Ortes  auf  der  Kugelfläche.  Aehnlich  verhält  es  sich  mit  der 
Vertheilung  auf  einer  Ringoberfläche,  die  von  C.  Neumann  be- 
stimmt isti). 

Das  Gleichgewicht  der  Elektricität  auf  einer  Würfelfläche 
soll  (nach  einer  Mittheilung  von  Kirchhoff)  Dirichlet  bestimmt 
haben.     Es  ist  jedoch  über  diese  Untersuchung  nichts  erhalten. 

Unter  diesen  Umständen  ist  es  von  Interesse,  dass  das  Pro- 
blem viel  leichter  zugänglich  wird,  wenn  man  sich  auf  ein  zwei- 
dimensionales Gebiet  beschränkt. 

Um  diesen  Fall  genähert  zu  realisiren ,  rauss  man  sich  ein 
System  unendlich  langer  cylindrischer  Flächen  mit  parallelen 
Erzeugenden  denken,  die  so  mit  Elektricität  geladen  sind,  dass 
die  Dichtigkeit  längs  jeder  Erzeugenden  constant  ist.  Diese  An- 
ordnung ist  natürlich  in  der  Wirklichkeit  unmöglich;  sie  wird 
aber  eine  gute  Annäherung  an  die  Wahrheit  darstellen,  auch 
wenn  die  cylindrischen  Flächen  begrenzt  sind,  wenn  nur  die 
Querdimensionen  und  gegenseitigen  Entfernungen  der  Flächen 
klein  sind  im  Vergleich  zu  der  Längenerstreckung  der  Cylinder, 
und  wenn  nur  nach  dem  Zustande  in  den  mittleren  Theilen  der 


^)  Neuerdings  hat  E.  Neumann  (Enkel  von  F.  Neu  mann  und 
Nefife  von  C.  Neumann)  das  Poisson 'sehe  Problem  verallgemeinert, 
in  dem  er  das  elektrostatische  Gleichgewicht  in  gewissen,  von  drei  Kugel- 
flächen begrenzten  Räumen  bestimmt  hat.    (Cr eile's  Journal,  Bd.  110.) 
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Cylinder  gefragt  wird,  so  dass  der  Einfluss  der  Endflächen  ver- 
nachlässigt werden  kann. 

Wir  können  für  diesen  Fall  aber  nicht  ohne  Weiteres  die 
Formeln  anwenden,  die  wir  im  vorigen  Abschnitte  für  die 
Elektrostatik  gefunden  haben,  weil  dabei  die  Function  q)  unend- 
lich werden  würde.  Wenn  wir  aber  an  Stelle  des  Potentials  die 
Componenten  der  elektrischen  Kraft  betrachten,  so  können  wir 
den  Grenzübergang  vornehmen. 

Nach  §.  127  (4)  und  §.  128  (2)  haben  wir,  wenn  wir  wieder 
die  Luft  oder  den  leeren  Raum  als  Dielektricum  annehmen,  für 
die  Componenten  der  elektrischen  Kraft  im  Punkte  a;,  y,  ^  bei 
einem  beliebigen  Leitersystem,  auf  dem  die  Elektricität  über  die 
Oberflächen  vertheilt  ist: 


^   dq> f<J(^  —  a)  do 


jP  dq) föf-e  —  c)  do 

und  an  den  leitenden  Oberflächen  haben  wir  die  Bedingung 
q)  =  const.  oder 

(2)  Ea:dx-{- Eydy +  E,d^  =  0, 

wenn  ö  die  Flächendichtigkeit,  a,  6,  c  die  Coordinaten  des  Flächen- 
elementes do  und  in  (2)  dx,  dy^  dz  die  Projectionen  eines  in 
der  Oberfläche  liegenden  Linienelementes  sind. 

Nehmen  wir  nun  eine  cylindrische  Anordnung  an,  so  legen 
wir  das  Coordinatensystem  so,  dass  die  ^er-Axe  mit  den  Erzeugen 
den  der  Cylinder  parallel  ist.  Dann  ist  6  von  z  unabhängig, 
und  durch  die  a;y- Ebene  werden  die  Cylinder  in  einer  Curve 
oder  einem  System  von  Curven  geschnitten,  von  denen  wir  ein 
Bogenelement  mit  ds  bezeichnen.     Dann  ist 

do  =  dsdc^ 

und  wir  können  in  den  Formeln  (1)  nun  die  Integration  nach  c 
zwischen  den  Grenzen  —  oo  und  +  ^  ausführen.    Es  ist  aber 

z  —  c  _  ^  1_ 
r3     ~~  8c  r  ' 

und  folglich,  wie  zu  erwarten, 
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^z  =  0; 
ferner  aber,  wenn  wir 

r2  =  (c  —  zf  -\-  q\ 

(a  —  xy  +  (6  —  j/)2  =  p2 
setzen : 

und  wenn  wir  dies  nach  q^  (nicht  nach  q)  diflferentiiren : 

1__  __  d 1 

r3  de  r{c  —  z)  -]-  r^' 

Der  Bruch 

1 

r(c  —  £i)  -\-  r^ 

ist  aber  gleich  Null  für  c  =  4"  °°  ^^^  gleich  2/q^  fiir  c  =  —  oo, 
und  daraus  ergiebt  sich 

(3)  ""  }  Q'  ' 

oder,  wenn  wir 

(4)  q)  =  —  2  \  öloggds 
setzen : 

(5)  Ex  =  —  .T — ,       Ey  =Z  —  — - . 
^  ^  öx  ^  dy 

Die  Gleichung  div  6  =  0  ergiebt  hier  für  die  Function  (p 
die  Differentialgleichung 

(6)  ^  +  ^  =  0, 

und  aus  (2)  erhält  man  für  die  in   der  a^^Z-Ebene  liegende  be- 
grenzende Curve  dq>  =  0  oder 

(7)  (f  =  const. 

Für    die    Flächendichtigkeit    erhält   man,    wenn  n   die   in    den 
Nichtleiter    hinein    positiv    gerechnete    Normale    bedeutet,    aus 

§.  127  (8) 

(8)  |^==^4^.. 

Um  das  Verhalten  der  Function  (p  im  Unendlichen  zu  be- 
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stimmen,  bezeichnen  wir  mit  B  die  Entfernung  des  variablen 
Punktes  p  mit  den  Coordinaten  a?,  y  von  einem  festen  Punkte  j?o 
mit  den  Coordinaten  Xq,  ^o»  ^Iso : 

und  setzen  ausserdem 

m  =  2      <Jds, 

80  dass  m  die  Gesammtmenge  der  auf  der  Höhe  2  der  Cylinder- 
flächen angehäuften  Elektricitätsmenge,  also  eine  gegebene  Con- 
stante  ist. 

Es  ist  dann  nach  (4) 

(9)  9 -fmlogiJ  =  —  2  j  (Jlog^ds, 

und  wenn  wir  mit  r  den  Abstand  des  Punktes  po  von  dem  Ele- 
mente ds  und  mit  -O*  den  Winkel  zwischen  r  und  B  bezeichnen, 
80  ist,  wie  aus  dem  Dreieck  (poyP^ds)  folgt, 

^a  =  r2  -f  iJ2  —  2riJcos'9'. 

Wenn  wir  also 

nach  Potenzen  von  r/B  entwickeln,  so  ergiebt  sich  aus  (9): 

(10)  (p  +  mlogJB=  Co  4-  <7iiJ-i  +  C^B-^  ^ , 

worin  die  Grössen  Co,  Ci,  (72 1  •••  nur  noch  von  der  Richtung 
(poP),  nicht  von  der  absoluten  Grösse  von  B  abhängen,  also  bei 
unendlich  wachsendem  B  endlich  bleiben.    Insbesondere  ist  hier 

(11)  Co  =  0. 

Es  lässt  sich  nun  folgender  Satz  beweisen: 

Wenn  die  Werthe  von  q)  an  den  Grenzcurven  s 
und  die  C.onstante  m  gegeben  sind,  so  ist  durch 
die  Differentialgleichung  (6)  und  durch  die  Be- 
dingung (10),  auch  wenn  die  Co,  Ci,  ...  nicht  ge- 
geben sind,  die  Function  tp   eindeutig  bestimmt. 

Denn  sind  q>   und  (p'  zwei  diesen  Bedingungen   genügende 
Functionen,  so  genügt  ihre  DifiFerenz 

IO  =  q)  —  (f' 
ebenfalls  der  Differentialgleichung  (6);  O  verschwindet  an  sämmt- 

Biemftnn- Weber,   Partielle  DifferentialgleichuDgen.  fycy 
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liehen  Grenzcurven  s  und  hat  im  Unendlichen  eine  Entwickel 
von  der  Form 

0  =  Co  +  OiiZ-^H — , 

worin  Co  eine  Constante  und  (7i, . . .  im  Unendlichen  endlich  s 

Wir  begrenzen  ein   Gebiet   in    der    x  y-  Ebene    durch 
Curven  s  und  einen  Kreis  mit  dem  ins  Unendliche  wachsen 
Radius  JB.     Anf  dieses  ebene  Gebiet  und  auf  den  Vector 

0grad  0, 
dessen  Componenten 

0-^—,     ^■^— ,      0 

dx  dy 

sind,  wenden  wir  den  Gauss' sehen  Integralsatz  an  und  erhal 
wenn  df  das  Flächenelement  in  der  xy-Ehene  bedeutet: 

1[(II)'-Q"];/=7K-. 

worin  n  die  ins  Innere  des  Gebietes  gerichtete  Normale  ist  '. 
Randintegral  über  die  Linien  s  verschwindet  aber,  weil  an  die 
Linien  die  Function  O  verschwindet,  und  an  dem  unend 
grossen  Kreise  ist  dO/dn  =  C^R-\  ds  =  Rdd',  und  R  i 
mit  der  negativen  w-Richtung  zusammen.  Demnach  ist  das  ü 
diesen  Kreis  genommene  Integral 

0 

und  verschwindet  also  mit  unendlich  wachsendem  R,  Dar 
folgt  für  das  über  das  unendliche  Gebiet  S  genommene  Dop] 
integral : 

Dies  ist  aber  nur  möglich,  wenn  dO/dx  und  dO/dy  übe 
gleich  Null  sind.  Es  ist  also  0  eine  Constante,  die  sich 
dem  verschwindenden  Werthe  von  O  an  den  Grenzlinien  gk 
Null  ergiebt.  Aus  der  Bedingung  (7^  =  0  erhält  man  dann  n 
eine  Relation  zwischen  m  und  den  constanten  Werthen  von 
an  den  Grenzlinien  s. 

Wegen  ihrer  Analogie  mit  dem  Newton'schen  Poten 
wird  eine  solche  Function  cp  ein  logarithmisches  Potent 
genannt. 
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§.  137. 

Zurückführung    des    Problems    auf    eine 

Abbildungsaufgabe. 

• 

Der  Nachweis  der  Eindeutigkeit  des  Problems,  den  wir  zu- 
letzt geführt  haben,  gewährt  uns  den  grossen  Vortheil,  dass  wir 
nicht  genöthigt  sind,  uns  über  die  Strenge  eines  jeden  einzelnen 
Schrittes  genaue  Rechenschaft  zu  geben,  dass  wir  uns  durch 
Vermuthungen  leiten  lassen  können,  wenn  wir  uns  nur  nach- 
träglich davon  überzeugen,  dass  das  gefundene  Resultat  allen 
Bedingungen  der  Aufgabe  genügt. 

Für  die  Behandlung  der  elektrostatischen  Probleme  im  zwei- 
dimensionalen Gebiete  lässt  sich  nun,  wie  aus  der  Gleichung 
§.  136  (6)  folgt,  die  Theorie  der  Functionen  complexen  Argu- 
mentes und  besonders  die  der  conformen  Abbildung  verwenden. 
Die  Gleichung 

(1)  8^  +  8^  =  0 

besagt  nämlich,  dass 

—  TT^  dx  -{-  ^  dy  =  d'tl; 

dy  ^    dx     ^ 

ein  vollständiges  Differential  ist,  und  wenn  wir  also 


(2) 

setzen,  so  ist 

(3) 
und 

i\dy             dx     "^ 

d(p        dif       dcp             d'tif 
dx        dy'     dy             dx 

(4) 

%  —  9  +  *^ 

ist  nach  §.  46  eine  Function  des  complexen  Argumentes 
(5)  ^  =  X  -\-  iy^y 

Wir  haben  hier  als  Grenzcurven  in  der  ;8?-Ebene  die  Spuren  s 
der  leitenden  Cylinder  zu  betrachten;  an  diesen  hat  q>  constante 
Werthe,  und  in  dem  ganzen  Gebiete  ausserhalb  dieser  Curven  s, 
das  wir  mit  S  bezeichnen  wollen,   ist   q)  eindeutig  und  stetig, 


^)  Hier  hat  z  natürlich  eine  andere  Bedeutung  als  in  §.  136. 
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wird  aber  im  Unendlichen  unendlich,  wie  der  Logarithmus  de 
Entfernung  von  einem  endlichen  Punkte.  Die  Function  ^  is 
durch  das  Integral  (2)  bestimmt,  wobei  der  Integrationsweg  irgend 
wie  in  dem  Gebiete  S  verlaufen  kann.  Es  wird  aber  ^  nich 
eindeutig  sein,  sondern  in  einem  und  demselben  Punkte  vei 
schiedene  Werthe  erhalten,  je  nach  dem  Integrationswege,  ür 
sie  eindeutig  zu  machen,  müsste  man  S  durch  gewisse  Schnitt 
zerlegen,  zu  deren  beiden  Seiten  ^  verschiedene  Werthe  hat. 

Wir  wollen  zunächst  den  Fall  betrachten,  dass  die  Be 
grenzung  von  S  nur  aus  einer  geschlossenen  Linie  besteht.  Wi 
nehmen  in  der  Ebene  einer  neuen  complexen  Variablen 

(6)  w  =  u  -{-  iv 

einen  Kreis  K  mit  dem  Radius  1  und  dem  Nullpunkt  als  Mittel 
punkt  und  denken  uns  auf  die  Fläche  dieses  Kreises  das  Ge 
biet  S  in  den  kleinsten  Theilen  ähnlich  so  abgebildet,  dass  de 
Nullpunkt  in  der  w;-Ebene  dem  Punkt  Unendlich  in  der  ;8f-Ebeii 
entspricht.  Durch  diese  Abbildung  ist  w  als  Function  de 
complexen  Argumentes  ^  so  bestimmt,  dass: 

1.  w  in  dem  ganzen  Gebiete  S  eindeutig,  endlich  und  stetij 
ist  und,  abgesehen  von  der  Grenzcurve,  einen  endliche] 
von  Null  verschiedenen  Differentialquotienten  besitzt; 

2.  dass  der  absolute  Werth  von  w  an  der  Curve  s  gleic 
1  wird; 

3.  dass  w  für  ;8f  =  oo  verschwindet,  und  dass  die  Entwicke 
lung  von  w  nach  fallenden  Potenzen  von  ^  die  Form  ha 

worin  Ui  von  Null  verschieden  ist  (§.  48,  49); 

4.  für  jeden  endlichen  Werth  von  0  ist  w  von  Null  ve: 
schieden. 

Ist  nun  diese  Function  w  bekannt,  so  setzen  wir 

(7)  t(?  ==  e  »~  , 

worin  c  und  m  reelle  Gonstanten  bedeuten,  und  definiren  hie: 
durch  die  Function  %  des  complexen  Argumentes.    Aus  (7)  fol« 

(8)  ;|r  =  C  +  Wl  log  W, 

und  daraus  der  reelle  Theil  q)  von  x 

(9)  <jp  =  c  +  W2  log  y^a  _j_  ^2, 


§.138. 


Die  Flächendichtigkeit. 
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Nun  genügt  g?  als  reeller  Theil  einer  Function  des  complexen 
Argumentes  js  der  Differentialgleichung  (1).  Da  der  absolute 
Werth  \ (u^  -}-  v^)  von  w  an  der  Curve  s  gleich  1  ist,  so  erhält 
an  dieser  Curve  q>  den  constanten  Werth  c.   Femer  ist  wegen  3. 

zw  und  also  auch  das  Product  der  absoluten  Werthe  V^c^-f-y^ 

fü^"4^~^  i™^  Unendlichen  endlich,  und  wenn  wir  also  ^x^  -j-  y^ 
mit  R  bezeichnen,  so  ist 

(10)  (p  +  m  log  JB 

im  unendlichen  endlich.  Da  überdies  m^  -|-  v^  nach  4.  in  keinem 
endlichen  Punkte  des  Gebietes  S  verschwindet,  so  ist  q)  mit 
seinen  Differentialquotienten  im  ganzen  Gebiete  S  endlich,  stetig 
und  eindeutig,  und  genügt  sonach  allen  Bedingungen,  die  wir  in 
§.  136  an  die  Functionen  q)  gestellt  haben. 

Damit    ist    das    elektrostatische   Problem    auf   die   Lösung 
einer  Abbildungsaufgabe   zurückgeführt. 


§.  138. 
Die  Flächendichtigkeit. 

Der  Zusammenhang  mit  der  Theorie  der  Functionen  com- 
plexen Argumentes  giebt  uns  einen  sehr  einfachen  Ausdruck  für 

Fig.  56. 


die  Flächendichtigkeit,  die  durch  die  Formel  §.  136  (8)  allgemein 
bestimmt  ist.  Bezeichnen  wir  mit  O*  den  Winkel,  den  das  Ele- 
ment ds  der  Grenzlinie  s  mit  der  x-Axe  einschliesst ,  und  zwar 
so,  dass  ds  zu  der  Normalen  n  so  liegt  wie  die  positive  x-kxe 
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zur  positiven  y-Axe  und  n  von  der  Leiterfläche  in  den  Nicht- 
leiter hinein  positiv  gerechnet  ist  (Fig.  56  a.  v.  S.),  so  ist 

(w,ir)  =  |  +  '9',    (w,  j/)  =  0',    (ds,x)  =  d',    (ds,y)  =  |  — -Ö-, 

und  es  ist 

|^=       l^cos^+l^sin^. 
ÖS  dx  '    dy 

Da  aber  dq)/ds  =  0  ist,  so  ergiebt  sich  hieraus 

dx  dn  dy        dn 

und  folglich 

rf;^~8rr"^    8a:       d  x         dy  dn         ' 

woraus  nach  §.  136  (8) 

(1)  4:n6=z  —  i%'{z)e^^. 

Betrachten  wir  einen  Punkt,  in  dem  die  Curve  s  eine  Ecke 
mit  dem  Winkel  an  (gegen  den  Nichtleiter)  hat  (Fig.  57  a.  v.  S.), 
und  legen  der  Einfachheit  halber  den  Coordinatenanfangspunkt 
in  diese  Ecke,  so  ist  in  unendlicher  Nähe  dieses  Punktes  (nach 
§.48) 

%  —  %o  =  C^«, 

und  diese  Grösse  ist  in  der  Strecke  ds,  wo  der  reelle  Theil  von  % 
constant  ist,  rein  imaginär.      Es  ist  also 

f  /  N         c     — 1 

und  wenn  wir  13  =  re*^  setzen,  so  ergiebt  sich 

c     i-i    ^ 

(2)  4c7tö  =  —  i  —  r"       e«  . 

Dieser  Ausdruck  zeigt,  dass,  wenn  a  >  l  ist,  ö  für  r  =  0 
unendlich  wird,  während  für  a<:l  und  r  =  0  die 'Dichtig- 
keit 6  verschwindet. 

Wenn  also  ein  Leiter  mit  einer  ausspringenden 
Kante    an    das    Dielektricum    grenzt,    so   ist    die    elek- 


12' 
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irische  Dichtigkeit  in  der  Kante  unendlich.  Bildet 
aber  der  Leiter  in  der  Kante  einen  einspringenden 
Winkel  gegen  das  Dielektricum,  so  ist  die  Dichtigkeit 
in  der  Kante  gleich  Null. 


§.  139. 
Elektricitätsvertheilung  auf  einem  Prisma. 

Wir  wollen  nun  als  Beispiel  den  Fall  betrachten,  wo  die 
Curve  s  in  der  ;8f- Ebene  ein  geradliniges  Polygon  ist.  Nach 
§.  137  kommt  die  elektrostatische  Aufgabe  darauf  zurück,  den 
Flächenraum   ausserhalb   dieses   Polygons  auf  das  Innere  einer 

Fig.  58. 


Kreisfläche  abzubilden,  so  dass  der  Mittelpunkt  des  Kreises  dem 
unendUch  fernen  Punkte  in  der  je?- Ebene  entspricht. 

In  der  Fig.  58  ist  der  üebersichtlichkeit  halber  das  Polygon 
als  Dreieck  (ABC)  angenommen.  Nehmen  wir  an,  die  Aufgabe 
sei  gelöst,  es  sei  also  ^  als  Function  von  w  im  Innern  des 
Kreises  bestimmt,  und  die  Kreisbögen  a6,  6c,  ca  mögen  den 
Polygonseiten  J.J?,  JB(7,  CA  entsprechen. 

Wir  nehmen  nun  zu  jedem  Punkte  w  im  Innern  des  Kreises 
den  zugehörigen  Pol  Wi  ausserhalb  und  lassen  diesem  den 
Punkt  jgTi  entsprechen,  der  der  Spiegelpunkt  von  z  ist  in  Bezug 
auf  eine  der  Polygonseiten,  etwa  AB. 

Dann  ist  die  Beziehung  von  0^  zu  Wi  gleichfalls  eine  con- 
forme  Abbildung  (§.50),  und  es  ist  also  jetzt  z  als  Function  von  w 
in  der  ganzen  te;-Ebene  bestimmt.  Diese  Function  ist  an  dem 
Bogen  ba  stetig,  dagegen  an  den  anderen  Theilen  des  Kreises, 
an  ac  und  6c,  unstetig.     Denn  die  Strecken  ac  und  aCi  fallen 
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auf  dem  Kreise  zusammen,  während  die  entsprechenden  ÄC,ACi\ 
in  der  2^- Ebene  getrennt  sind. 

Um  nun  die  Unstetigkeit  an  diesen  Linien  genauer  xn  Im- 
stimmen,  haben  wir  eine  Relation  aufzusuchen  zwischen  zw« 
entsprechenden  Punkten  z,  Zi  auf  den  geraden  Strecken  AC^  ACy, 
Diese  ergiebt  sich  folgendermaassen.  Wir  bezeichnen  mit  A  n- 
gleich  den  Werth,  den  die  Variable  z  im  Punkte  A  hat,  mit# 
den  Winkel,  den  AG  mit  der  x-Axe.^bildet,  mit  9  den  WinU; 
BAC^  und  mit  r  den  Abstand  ^jer,  der  gleich  Azi  ist  Dm 
haben  wir 

z  -^  A  —  re*^,        z^  —  A  =  rc«^+«v), 

und  folglich 

(1)  ^1  =  A'\'(z  —  A)e^^'^, 

Hierin  sind   9   und  A  gegebene   Grössen,    die    sich  nicU 
ändern,  wenn  sich  der  Punkt  z  längs  AC  bewegt     Wir  können 
daher  die  Gleichung  (1)  nach  w  differentiiren,  wenn   wir  dabd 
den  Punkt  w  längs  der  Kreisperipherie  fortschreiten  lassen,  und 
so  ergiebt  sich 

d.  h.,  es  ist  die  Function 


d     y       dz 
log 


dxc      ^  dw 

beim  Uebergange  über  den  Bogen  ac  in  der  Ebene  w  stetige 
Dieselbe  Betrachtung  lässt  sich  aber  in  Bezug  auf  die  anderen 
Polygonseiten  anwenden,  mit  geringer  Modification  auch  auf 
solche,  die  mit  der  spiegelnden  Seite  AB  parallel  sind,  und  es 
folgt  also: 

Die  Function 

d  .  dz  ^/  X 
w —  log  -j —  =r  0  (w) 
dw      ^  dw  ^  ^ 

ist    eine    in    der    ganzen    Ebene    eindeutige   uni 
stetige    Function    von   ic;,    die    nur   in    einzelnen, 
noch    näher    zu    bestimmenden    Punkten    unend« 
lieh   werden   kann. 
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§.  140. 
BestimmuDg  der  Function  0(w), 

Es    ist  nun   zunächst  erforderlich,    die  Unstetigkeiten   der 

Junction    0(u))   zu   untersuchen.     Hierbei    sind    als    singulare 

Tnnkte  zu  beachten  die  Bilder  der  Eckpunkte  Ä^  B,  C,  ...,  die 

Tunkte  w  =  0  und  w  =  co.     Die  übrigen  Punkte  bezeichnen 

"Wir  als  reguläre  Punkte,  und  in  diesen  kann  O  nicht  unendlich 

i    "Werden.    Denn  ist  Wq  ein  solcher  Punkt,  und  jSq  der  zugehörige 

■    Verth  von  xr,  so  haben  wir  eine  in  der  Umgebung  dieses  Punktes 

convergente  Entwickelung 

*^  0  —  :so  ^=  Ci(w  —  Wo)  +  Ca (m;  —  WqY  -|-  * •  * 

d0 


dw 


=  Ci  +  2  Ca  (m?  —  M^o)  + 


mit  von  Null  verschiedenem  Ci  (vergl.  §.  48),  und  daraus  ergiebt 
sich  eine  Entwickelung 

log  ^  =  Co  +  €^(w  —  Wo)  H , 

worin   Co  =  logCi    endlich  ist.     Demnach  haben   wir  fiir   einen 
solchen  Punkt  eine  Entwickelung 

(1)  0  =  Ci  +  2ca(u;  —  Wo)  H , 

also  ist  0  endlich  im  Punkte  u^o*    Um   ferner   die  Bilder  der 
Eckpunkte  des  Polygons  zu  betrachten,  bezeichnen  wir  mit 

«jr,    /Ja,    yjr,    .  .  . 

die  an  den  Punkten  Ä^  JB,  (7,  ...  gelegenen  Innenwinkel  des 
Polygons  (nach  der  Bezeichnung  in  der  Fig.  58  ist  an  =  9),  so 
dass,  während  in  der  ir- Ebene  im  positiven  Sinne  ein  Halb- 
kreis um  den  Punkt  a  beschrieben  wird,  der  entsprechende 
Ptmkt  der  j?- Ebene  einen  Bogen  von  der  Grösse  (2  —  a)n 
durchläuft  Dann  haben  wir  nach  §.  48  (16)  in  der  Umgebung 
des  Punktes  a  eine  Entwickelung  von  der  Form 

g  —  A=^{w  —  a)*-«[co  +  Ci  (tu  —  a)  +  c,  (te;  —  a)2  -f  . . .], 
worin  Co  von  Null  verschieden  ist.    Daraus  folgt 


] 
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1 


1^  =  (2  -  «)  CoCw  -  ay-"  +  (1  -  «)  t^(w  -  ay-"  + 

^^^  jj;;  =  (1  —  ")  ^^g(^  —  ^)  +  ^0  +  ^1  («^  —  a)  H — 

und  folglich 

(2)  ^  =  ^.j^^  +  ^1  +  2e2(M;  —  a)  +  ..., 

und  Entsprechendes  gilt  von  den  übrigen  Punkten  jB,  (7,  ... 

Dem  Punkte  w  =  0  entspricht  der  Werth  ^e?  =  oo,  und  zw^ 
so,  dass  einem  Kreislaufe  um  d^n  Nullpunkt  ein  einfacher  Kreis- 
lauf in  der  ;8r- Ebene  entspricht.  Folglich  gilt  in  der  Umgebung 
des  Nullpunktes  eine  Entwickelung  der  Form 

W  I  X  I 

dw  t(;2      '     ^    '       ^      ' 

mit  von  Null  verschiedenem  c_i;  daraus 

dz 

(3)  '"  2 

0  =  —  - +  ei  4- 2e2t(; +  •••        (m?  =  0). 

Es  bleibt  noch  der  Punkt  it;  =  oo  zu  betrachten,  dem  gleich- 
falls der  Werth  z  =  co  entspricht.  Für  diesen  hat  man,  da 
einem  einfachen  Kreislaufe  mit  hinlänglich  grossem  Radius  in 
der  i(;-Ebene  ein  einfacher  Kreislauf  in  der  ;Sf-Ebene  entspricht: 

Z  =  C^iW  +  ^0  +  ^    H » 

dz  Ci         2  Co 

dt(;         "^        i(;2         t(;3  ' 


(4) 


d.  h.,  es  muss  w^O  im  Unendlichen  noch  verschwinden. 
Aus  diesen  Bedingungen  ergiebt  sich  aber,  dass  die  Differenz 
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^  "^       w        w — a       w — 0       w  —  c 

in  der  ganzen  M;-Ebene  endlich  bleibt  und  im  Unendlichen  ver- 
schwindet, und  dass  sie  also  nach  dem  Satze  §.  48,  IL  identisch 
Null  ist. 

Hiernach  erhalten  wir  für  z  die  Differentialgleichung 

^  ^     dw     ^  dw  w    '    w—a    '    w  —  b    '    w  —  c    ' 

und  aus  (4)  ergeben  sich  noch  zwei  Bedingungen,  die  besagen, 
dass  bei  der  Entwickelung  der  rechten  Seite  nach  fallenden 
Potenzen  von  w  die  Coefficienten  von  tv^^  und  w^^  ausfallen 
müssen : 

(6)  2  (1  -  «)  =  2.    2«(i -«)  =  0; 

von  diesen  Bedingungen  ist  die  erste  von  selbst  erfüllt,  da  in 
einem  Polygon  von  n  Seiten  die  Winkelsumme 

(7)  7t  ^  a  =  (n  —  2)  7C 

ist.    Die  zweite  zerfällt,  da  die  a,  6,  c,  ...  complex  sind,   durch 
Trennung  des  reellen  und  imaginären  Theiles  in  zwei  Relationen. 
Aus  (5)  erhält  man  aber  durch  Integration,  wenn  Ci  und  C2 
die  Integrationsconstanten  sind: 

(8)  c,g -]-€,=  [^  (w  -  a)>-«  (w  -  by-fi  {to  -  cy 

Wenn  das  Polygon  in  der  ;8f- Ebene  durch  die  Coordinaten 
seiner  n  Eckpunkte  gegeben  ist,  so  hat  der  Ausdruck  (8)  2n  Be- 
dingungen zu  erfüllen.  Zu  ihrer  Befriedigung  hat  man  die 
n  reellen  Grössen  a,  /3,  . . .  die  n  Grössen  a,  6,  . . .  mit  dem  abso- 
luten Werthe  1  und  die  beiden  complexen  Constanten  c^,  Cg,  also 
2«-[-^  reelle  Constanten,  die  aber  noch  den  drei  Relationen  (6) 
genügen  müssen.  Also  ist  die  Anzahl  der  verfügbaren  Constanten 
um  1  grösser  als  die  Anzahl  der  zu  erfüllenden  Bedingungen. 
Dies  ist  nothwendig,  da  man,  wenn  die  Aufgabe  auf  eine  Art 
gelöst  ist,  den  Kreis  in  der  ti;- Ebene  noch  um  einen  beliebigen 
Winkel  drehen  kann. 

Durch  eine  Veränderung  des  Coordinatensystems  in  der 
j?- Ebene  und  durch  ähnliche  Vergrösserung  oder  Verkleinerung 
kann  man  den  Ausdruck  (8)  auf  die  Form  bringen 


ci- 
k 

hl: 


— y 


(9)     0  =  j^(w-  ay-"  (w  -  by-fi  (tv  -  cy 


—  Y 
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und  in  dieser  Form  giebt  er,  wenn  a,  ft,  c, ...  irgend  welche 
Grössen  mit  dem  absoluten  Werthe  1,  und  a,  /3,  y, ...  irgend 
Zahlen  zwischen  0  und  2  sind,  die  den  Bedingungen  (6)  ge- 
nügen, immer  die  Abbildung  des  Einheitskreises  in  der  w-Ehem 
auf  ein  geradliniges  Polygon  in  der  ;sr- Ebene  mit  den  Winkeln 
an^  ßn^  yn^  ... 

Wenn  wir  für  a,  ft,  c,  . . .  die  vier  Punkte  ±  e  *  ,  und 
a  =  /3  =  y  . . .  =  V2  annehmen ,  so  sind  die  Bedingungen  (6) 
befriedigt,  und  wir  erhalten  aus  (9) 

(10)  ,  =  jynr^^, 

also  ein  elliptisches  Integral  (zweiter  Gattung).  Lassen  wir  tu 
über  die  Kreisperipherie  gehen,  so  setzen  wir  w  =  e*^  und  er- 
halten   

dis  =  i  y2cos2'9'd'9'; 

es  ist  also  ä0  reell  oder  rein  imaginär,  und  wir  haben  in  dex 
;8r- Ebene  ein  Quadrat  mit  der  Seitenlänge 


=   j  V2cos20'  dO-i). 

7t 


§.  141. 
Influenz  zweier  cylindrischer  Leiter. 

Es  seien  jetzt  zwei  parallele  cylindrische  Leiter  von  be^ 
liebigen  Querschnitten  gegeben,  auf  denen  die  constanten 
Potentialwerthe  Ci,  C^  herrschen  sollen.  Dann  ist  das  Gebiet  S 
in  der  ;8f- Ebene  von  zwei  Curven  «1,82 1  den  Querschnittlinien 
der  Cylinder,  innerlich  begrenzt,  und  erstreckt  sich  ins  ün* 
endliche. 

Das  Gebiet  S  ist  zweifach  zusammenhängend,  weil  es  durch 
einen  die  Curven  Sj,  S2  verbindenden  Schnitt  nicht  in  getrennte 


^)  H.  A.  Schwarz:    „üeber  einige  Abbildungsaufgaben" ,    Cr  eile's 

•Journal,  Bd.  70  (1869).    E.  B.  Christoffel:   „Sul  problema  delle  tempera- 

ture  Stationarie",    Annali  die  Matematica,  Ser.  2,  T.  I  (1867),  T.  IV  (1870). 
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Theile  zerfällt.  Das  elektrische  Potential  q>  ist  so  zu  bestimmen, 
dass  es  den  allgemeinen  Bedingungen  des  §.  136  genügt  und  an 
den  Curven  «j,  s^  die  Werthe  Fig.  59. 

Ci,  Ci  annimmt. 

Im  Allgemeinen  wird  die 
Function  q)  im  Unendlichen 
logarithmisch  unendlich  [§.  136 
(10)].  Es  kann  hier  aber  auch 
der  Fall  vorkommen,  dass  sie 
endUch  bleibt,  nämlich  dann, 
wenn  beide  Cylinder  gleiche 
und  entgegengesetzte  Elek- 
tricitätsmengen  enthalten,  also 
m  =  0  ist 

Auch  dieses  Problem  lässt  sich  auf  eine  Abbildungsaufgabe 
zurückführen,  wie  wir  jetzt  zeigen  werden. 

I.  Wir  nehmen  an,  dass  das  Gebiet /S  auf  das  Innere 
eines  Kreisringes  K  conform  abgebildet  sei,  so 
dass  die  beiden  Grenzkreise  fci,  fcg  den  Curven  Sj,  S2 
entsprechen. 

Die  Radien  der  begrenzenden  Kreise  wollen  wir  so  wählen, 
dass  ihr  Product  =  1  ist,  was  offenbar  durch  proportionale  Ver- 
grösserung  oder  Verkleinerung  zu  erreichen  ist,  wenn  es  nicht 
schon  von  vornherein  so  sein  sollte.  Wir  bezeichnen  demnach 
den  Radius  des  inneren  Kreises  mit  gV«,  den  des  äusseren  mit 
2^V«^  80  dass  q  ein  positiver  echter  Bruch  ist.  Dieser 
Kreisring  liege  in  der  Ebene  einer  complexen  Variablen  w. 

Da  wir  den  Kreisring  noch  in  seiner  Ebene  drehen  können, 
80  steht  es  uns  frei,  dem  unendlich  fernen  Punkt  des  Gebietes  ^ 
einen  Punkt  c  auf  dem  positiven  Theil  der  reellen  Axe  ent- 
sprechen zu  lassen.  Die  Wahl  von  q  und  c  wird  uns  aber  nicht 
mehr  freistehen,  sondern  von  den  Lagenverhältnissen  der  Curven 
5i,  $2  abhängen,  wie  wir  später  an  Beispielen  sehen  werden. 

Wenn  dies  Abbildungsproblem  gelöst  ist,  so  ist  w  in  dem 
Gebiete  S  eine  stetige,  endliche  und  von  Null  verschiedene 
Function,  deren  absoluter  Werth  an  den  Curven  Sj,  Sg  die  c'on- 
stanten  Werthe  g^/«  und  g-^/«  annimmt.    Wenn  wir  also 

(1)  j^  =  {p  -{-  itp  =  logw^     w  =  e'/'+*> 

setzen,  so  ist  9  der  reelle  Theil  einer  Function  %  von  z^  der  an 
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den  Curven  5i,  s^  die  constanten  Werthe  Vs^^SSi  — \'t^^i  ^^ 
nimmt,  und  hierdurch  ist  also  bereits  das  Problem  für  dea 
speciellen  Fall  gelöst,  dass  9  im  Gebiete  S  endlich 
bleibt,  also  die  Gesammtmenge  der  mitgetheilten 
Elektricität  gleich  Null  ist 

Im  AUgemeinen  haben  wir  aber  noch  eine  zweit«  Aufgabe 
zu  lösen: 

II.  Es  ist  eine  Function  Xi  =  Vi  +  •  ^1  des  com- 
plexen  Argumentes  s  in  dem  Gebiete  jS,  also 
auch  des  complexen  Argumentes  11;  innerhalb 
des  Kreisringes  K  so  zu  bestimmen,  dass 

a)  die  Function  x^  in  dem  Punkte  c  logaritb- 
misch  unendlich  wird,  so  dass 

Xi  —  log  ('«'  —  c) 
in  c  endlich  bleibt; 

b)  der  reelle  Theil  91  von  Xi  ^^  dem  Gebiete  £, 
abgesehen  von  dem  Punkte  c,  endlich,  stetig 
und  eindeutig  ist  und  an  den  Grenzen  ]ki,l| 
verschwindet. 

Der  imaginäre  Theil  ti  wird  in  Folge  der  Bedingung  a) 
nicht  eindeutig,  sein  können. 

Da  der  Punkt  to  =  c  dem  Punkte  m  =  co  entspricht,  so 
besteht  eine  Entwickelung  von  der  Form: 


w  c  = 

also 


^1     I    ^    I 

"•-'=  =  T  +  ]^  +  ---' 


log(i(;  —  c)  =  —  logj?  -|-  6b  4-  ^  + 

JS 


und  wenn  also  der  absolute  Werth  ]'x^  +  y*  von  m  mit  ü  be- 
zeichnet wird,  so  ist  nach  a) 

(2)  (jP,  +  log  B 

im  Punkte  ^  =  00    endlich. 
Setzen  wir  daher 

(3)  O  =  mg)^  -^  Äq)  -^  B, 

so  ist,  wenn  Ä  und  B  willkürliche  Gonstanten  bedeuten,  0  der 
reelle  Theil  einer  Function  complexen  Argumentes  ir,  die  n§A 
a)  und  b)  die  Eigenschaften  hat: 
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1.  $  +  )wlogJJ  ist  im  Unendlichen  endlich  [§.  137  (10)]. 
'^  2.  An  den  Grenzcurven  Si,  Sg  ist 


l; 


i: 


und  die  Constanten  Ä  und  J5  können  so  bestimmt 
werden,  dass  Ci  und  C2  beliebig  gegebene  Werthe  er- 
halten. 

Damit  ist  also  unser  elektrostatisches  Problem  auf  die  Lö- 
ji  8img  der  beiden  functionentheoretischen  Probleme  I.,  II.  zurück- 
geführt. Von  diesen  ist  das  zweite  von  der  Natur  der  Curven 
«1, «2  unabhängig  und  kann,  wie* wir  sehen  werden,  allgemein 
gelöst  werden.  Das  erste  aber  hängt  von  der  Gestalt  dieser 
Curven  ab  und  kann  nur  in  speciellen  Fällen  gelöst  werden. 

Wir  wenden  uns  zunächst  der  Behandlung  des  zweiten  Pro- 
blemes  zu. 


§.   142. 
Bestimmung  der  Function  Xi(w). 

Um  die  Function  x^  zu  bestimmen,  setzen  wir 

(1)  Xi  M  =  log/(^> 

Dann  ist/(w;)  eine  Function,  die  in  dem  Kreisringe  K  den  Be- 
dingungen genügen  muss: 

a)  Die  Function  f  (w)  wird  in  dem  Punkte  c  gleich 
Null,  und  zwar  so,  dass  der  Quotient /(w;)/(ti;  —  c) 
endlich  und  von  Null  verschieden  bleibt;  ab- 
gesehen von  dem  Punkte  c  ist  der  absolute  Werth 
von  f(w)  in  dem  Gebiete  K  endlich,  stetig,  ein- 
deutig und  von  Null  verschieden. 

b)  Der  absolute  Werth  von  f{w)  ist  an  den  beiden 
Peripherien  fci,  Äg  gleich  1. 

Um  eine  solche  Function  f(w)  zu  finden,  construiren  wir  zu 
einem  beliebigen  Punkte  w;,  den  wir  vorläufig  innerhalb  K  an- 
nehmen wollen,   die  Pole  in  Bezug  auf  die  beiden  Kreise  A^,  Äg, 
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und  nehmen  zu  diesen  Punkten  die  Spi'igelbilder  in  Bezug  axxf 
die  reelle  Axe  Wi  und  w-i.    Es  ist  dann 

(2)  wwi=^  q^      ww^i  =  g-^ 

Hierdurch  wird  das  ganze  Gebiet  K  auf  zwei  angrenzende 
Gebiete  Zi,  K-i  conform  abgebildet,  und  die  innere  Begrenzung 
von  Kl  ist  ein  Kreis  mit  dem  Radius  q^\  die  äussere  Begrenzung 
von  K^i  ein  Kreis  mit  dem  Radius  q~\ 

Auf  dem  Kreise  h^  ist  Wi  mit  w  conjugirt  imaginär,  und 
ebenso  ist  w-i  auf  1c^  mit  w  conjugirt  imaginär. 

Die  Function /(i(;)  muss  nun,  wie  aus  der  Symmetrie  folgt, 
eine  reelle  Function  sein,  d.  h.  eine  Function,  die  für  con- 

Fig.  60. 


jugirt  imaginäre  Werthe  des  Argumentes  selbst  conjugirte  Werthe 
erhält  (und  folglich  für  reelle  Argumentwerthe  reell  wird).  Dem- 
nach verlangt  die  Forderung  b),  äsiss  f{w)  f(Wi)  an  fci,  und 
f{w)f(w-i)  an  Äj  gleich  1  wird: 

(3)  f(^u;)f^l-^  =  i,        anfci, 

(4)  /(«;)/(^±)  =  1,        anfc,. 

Diese  Gleichungen  müssen  aber,  da  sie  an  Linien  erfüllt  sein 
sollen,  identisch  stattfinden. 


T' 


c; 
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Die  Function  f{w)  soll   nun  in   c  verschwinden.     Folglich 
wird  sie   nach   (3)  und  (4)    unendlich    in    den   Punkten  qc-^ 
r^c^t  und  wieder  Null  in  den  Punkten  q^c^  q~^c,  und  indem 
wir  so  weiter  schliessen,  folgt 

f(w)  =  0    in  den  Punkten  c,    q-^c^    q-^c  ..., 

f(w)  =  cx>     „     „  „        q.c-\    q^H-\    q-^c-\  ..., 

eiüe  Function,  die  diese  Nullpunkte  und  ünendlichkeitspunkte 
hat,  lässt  sich  aber  leicht  durch  ein  unendliches  Product  bilden, 

nämlich 

JJ(l-3-- «»)(l-j— .— ) 

v=i  ^  / 

und  nach  bekannten  Sätzen  aus  der  Theorie  der  unendlichen 
Producte  convergirt  dieser  Ausdruck,  da  q  als  echter  Bruch 
vorausgesetzt  war,  für  jeden  endlichen,  von  Null  verschiedenen 
Werth  w. 

Nun  aber  genügt  F{w)  noch  nicht  vollständig  den  Bedin- 
gungen (3)  und  (4),  sondern  es  ist,  wie  eine  sehr  einfache 
Rechnung  zeigt: 

Setzen  wir  aber 

(7)  ^  f(w)  =  aw!^F{w), 

80  können  wir  die  beiden  Constanten  a,  /3  so  bestimmen,  dass 
(3)  und  (4)  befriedigt  werden.  Denn  es  ergiebt  sich  aus  (6) 
und  (7) 

und  es  muss  also 

1  =  u^q^^      1  =  a2c-2g-i  -ß 

sein.    Daraus  ergiebt  sich 

a  =  ±  f^q'^ 

(^^  .  ^        1        logc 

^  2        logg' 

worin    das   Vorzeichen    von    a   beliebig   gewählt    werden    kann. 
Nehmen  wir  das  negative,  so  ergiebt  sich 

Biemana- Weber,  Partielle  DifFerentialgleiohungen.  c^ 
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(9)  /  (w)  = 


^^m(^ß  ./«^    IT('-"")0-"^) 


{fi-iB 


jr]r(l-3«'-x«;c)(l-2«-i^ 

wodurch  alle  Bedingungen  unserer  Aufgabe  befriedigt  sind. 

Die  unendlichen  Producte,  die  hier  auftreten,  sind  aus  c 
Theorie  der  elliptischen  Functionen  bekannt,  und  wir  wollen 
noch    in    die    dort  gebräuchliche  Bezeichnung  übertragen, 
gründet   sich  die  Theorie  der  elliptischen  Functionen  auf  v 
sogenannte  -O*- Functionen,  die  in  folgender  Weise  durch  unei 
liehe  Producte  dargestellt  sindi): 

worin  Q  ein  gemeinschaftlicher,   von  v  unabhängiger  Factor  ; 
der  durch  q  so  dargestellt  wird: 

Q  =  U{l-qn 

In  allen  diesen  Producten  durchläuft  v  die  Reihe  der  nat 
liehen  Zahlen  1,  2,  3,  ...  bis  unendlich. 

Auf  diese  Functionen  wird  nun  der  Ausdruck  (9)  zurü< 
geführt,  wenn  wir  setzen 

(11)  W  =  e^'^»*',  C  =  e27ria^ 


— 27tia 


(12)  f{w)  =  iw  i«8« 


^ii{v  —  a) 


Der  Ausdruck  vereinfacht  sich  wesentlich  in  dem  besondei 
Falle,  wo  c  =  1,  also  a  =  0  ist.    Dann  wird 

Diese  Function  ist  doppelt  periodisch   und  lässt   sich  du 
die  elliptische  Function  sinus  amplitudinis  ausdrücken  wie  fol 


^)  Vergl.  H.  Weber,  Elliptische  Functionen  und  algebraische  Zah 
§.  21,  S.  61  und  62. 
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Conforme  Abbildung  auf  den  Kreisring. 
f(w)  =  ifjc  sn(2  Kv), 
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wenn 


IJ^ X  =  V2  gV.  2J  _LI 


1  -j-q^ 

2v— 1  ' 


a 


2K 


—    =    JJ  (1    -   g2>),  (1   +  g2v-l)4 

gesetzt  ist,  was  für  die  Leser,  die  mit  der  Theorie  dieser  Func- 
tionen vertraut  sind,  hier  angeführt  sei  (H.  Weber,  Elliptische 
Functionen,  S.  62,  110,  111). 

Die  hier  betrachtete  Function  f(w)  hat  für  das  Ring- 
gebiet und  das  logarithmische  Potential  eine  ähnliche  Be- 
deutung, wie  die  Green' sehe  Function  für  das  Newton'sche 
Potential. 


§.  143. 
Conforme  Abbildung  auf  den  Kreisring. 

Es  bleibt  jetzt  noch  übrig,  die  in  §.  141  charakterisirte 
Abbildungsaufgabe  I.  zu  lösen,  was  nur  in  besonders  einfachen 
Fällen  möglich  ist. 

Sehr  leicht  ist  die  Lösung  für  den  Fall,  wo  die  Grenz- 
curven  Si,  s^  des  Gebietes  S  zwei  Kreise  sind,  die  einander  aus- 

Fig.  61. 


schliessen,  auf  Grund  des  Satzes  (§.  51),  dass  bei  der  con- 
formen  Abbildung  durch  gebrochene  lineare  Functionen  allen 
Kreisen  der  einen  Ebene  auch  Kreise  der  anderen  entsprechen. 
Legen  wir  die  Mittelpunkte  der  Kreise  Si,  Sa  auf  die  reelle  Axe 
in  der  ;8?-Ebene  und  bezeichnen  die  Abscissen  der  Schnittpunkte  der 
Kreise  mit  dieser  Axe  der  Reihe  nach  mit  a,  /3,  y,  d,  so  haben 

1%* 
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wir  w  als  lineare  gebrochene  Function  von  ^  so  zu  bestimmen, 
dass  sich  die  Werlhe 

z  =        a,  /3,         y,  8 

gegenseitig  entsprechen. 

Wenn  also  die  vier  Werthe  a,  /3,  y,  d,  d.  h.  die  Kreise  Si,  Sg, 
gegeben  sind,  so  ist  q  nicht  mehr  willkürlich,  sondern  durch  die 
gegebenen  Grössen  bestimmt    Man  erhält 

,  .  l  —  q  l^q'/^w  ^  y  — /3  ir  — « 

^^  1  +  g    I  — gV«^(;  y  — a   ;^  — j3' 

^^  \i  +  gy       (y-«)(ö-/3)' 

und  daraus  ergiebt  sich  ein  Werth  von  g,  der  ein  positiver 
echter  Bruch  ist. 

Schwieriger,  aber  auch  interessanter,  ist  das  folgende  Bei- 
spiel, an  dem  Helmholtz  zuerst  den  Nutzen  der  Abbildungs- 
theorie für  diese  Art  elektrostatischer  Probleme  nachgewiesen 
hat  1). 

Das  Gebiet  S  sei  begrenzt  durch  zwei  parallele 
geradlinige  Schnitte,  deren  Endpunkte  die  Ecken 
eines  Rechtecks  bilden.  Das  Gebiet  S  erfüllt  also  die 
ganze  ;8r- Ebene,  hat  aber  an  diesen  beiden  Schnitten  ünstetig- 
keiten,  und  die  Ränder  der  Schnitte  sollen  den  beiden  Grenz- 
kreisen des  Ringgebietes  in  der  w-Ehene  entsprechen. 

Physikalisch  handelt  es  sich  hierbei  um  die  Vertheilung 
der  statischen  Elektricität  auf  zwei  unendlich  langen  ebenen 
Streifen,  die  sich,  etwa  wie  die  Platten  eines  Condensators, 
gegenüberstehen. 

Die  Schnitte  in  dem  Gebiete  S  mögen  parallel  mit  der 
y-Axe  angenommen  werden,  und  ihren  Endpunkten  mögen  die 
Werthe  0  ■=  ±  a  -i:  ßi  entsprechen. 

Denken  wir  uns  die  Hälfte  des  Gebietes  S,  in  dem  x  einen 
positiven  Werth  hat,  auf  den  Kreisring  abgebildet,  dessen 
innerer  Kreis   den  Radius  1,   und   dessen   äusserer   den  Radius 


*)  lieber  discontinuirliche  Flüssigkeitsbewegungen.  Monatsbericht  der 
Akademie  der  Wissenschaften  in  Berlin  vom  13.  April  1868.  Gesammelte 
Abhandlungen,  Bd.  I.,  S.  157.  Die  Endformel  ist  übrigens  bei  Heimholte 
nicht  richtig  angegeben. 
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3—^/«  hat,  80  wird  die  andere  Hälfte  auf  dem  Kreisringe  1,  q^'^ 
abgebildet,  wenn  man  dem  Punkte  — z  den  Werth  Xjw  ent- 
sprechen lässt.    Setzen  wir  also 

(3)  .  i8f  =  9  (tc;), 

so  wird 

(4).  -^  =  <^G)' 

und  die  Function  ^(w;)  muss  also  die  Eigenschaft  haben: 


(5) 


*^©  =  -*^(^)- 


Wir  können,  wie  aus  der  Symmetrie  unserer  Figuren «^^ folgt, 
die  Abbildung  so  annehmen,  dass  conjugirt  imaginären  Werthen 


Fig.  62. 


d. 


von  w  auch  conjugirt  imaginäre  Werthe  von  z  entsprechen, 
d.  h.  so ,  dass  9  iyo)  eine  reelle  Function  ist.  Eine  Folge  davon 
ist  dann  [nach  (5)],  dass  die  Punkte  t(;  =  +  1  den  Punkten 
jer  =  0, 00  entsprechen.  Wir  wollen  feststellen,  was  freisteht, 
V)  •=  -\-  \  sei  das  Bild  von  ;8?  =  00 , 

In  zwei  symmetrisch  gelegenen  Punkten  z^  z*  des  Schnittes 
ah  haben  wir  die  Werthe 

jg?  =  a  -[-  2/  i,        z'=^a  —  yi^=2a  —  z^ 

und  die  entsprechenden  Werthe  von  iv  sind  w  und  I/^k;. 

Es  hat  also  die  Function  9  {w)  auf  der  Kreisperipherie  g— V« 
die  Eigenschaft: 

(6)  <]p(^)  =  2«-  q>{w), 

und  die  Gleichungen  (5)  und  (6)  müssen  nun  wieder  identisch, 
d.  h.  für  alle  Werthe  von  w  befriedigt  sein. 


l 


i 
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Ausserdem  muss  (p{w)  eine  reelle  Function  von  w  sein,  die'"^ 
in  dem  Kreisringe  K  nur  in  dem  Punkte  w  =  l  unendlich,  som 
überall  endlich  und  stetig  ist. 

Aus  (6)  ergiebt  sich  dann  mit  Hülfe  von  (5),  wenn  man  w 
durch  1/w  ersetzt, 

(7)  g,(l"^  =  —  2a^q>(w). 

Ferner  ergiebt  sich  noch  aus  (5)  und  (6) 

(8)  (p{qw)  =  —  2cc  -{-  q) (w). 

Wenn  nun  umgekehrt  cp  (w)  diesen  Forderungen  gemäss 
bestimmt  ist,  so  zeigt  die  Relation  (6),  dass,  wenn  w  und  1/qw^ 
conjugirt  imaginär  sind,  d.  h.  an  der  äusseren  Kreisperipherie, 
der  reelle  Theil  von  z  =  <p  (w)  constant  =  a  ist,  und  dass  der 
imaginäre  Theil  von  z^  während  w  auf  der  Kreisperipherie 
herumgeht,  sich  zwischen  zwei  endlichen  Grenzen  — ß  und  ß 
bewegt.  In  den  Endpunkten  der  Schnitte,  d.  h.  da,  wo  der 
Werth  von  z  umkehrt,  ist  der  Differentialquotient  (p'{w)  =  0. 
Dadurch  wird  ein  Zusammenhang  zwischen  ß  und  q  hergestellt. 

Denken  wir  uns  durch  (5)  und  (6)  die  Function  (p(w)  in 
der  ganzen  w-Ehene  bestimmt,  so  erhalten  wir  eine  Function,  die 
in  allen  Punkten  w  =  g"  für  v  =  0,  +1,  ±2,  ...  unendlich  wird. 
Demnach  führen  wir  eine  Function  &(w)  ein,  die  wir  durch  das 
unendliche  Product 

OD 

(9)  &{w)  =  (t(;V*  —  lu-'A)  JJ(1  —  q'w)  (1  —  g^'t«;-!) 

Vz=zl 

definiren.  Diese  Function  geht,  von  einem  constanten  Factor 
abgesehen,  in  die  Function  '9'ii(v)  (§.  142)  über,  wenn  q  durch 
.g2  und  w  durch  e'^''*^  ersetzt  wird.  Es  hat  aber  diese  Function 
0(w)^  wie  sich  aus  (9)  leicht  ergiebt,  die  Eigenschaft 

(10)  /  1  \ 

und  wenn  wir  also 

(11)  w(w)  =  2a     j  , — ^^^  =  2aw  ^;   : 
^     ^  ^^  "^  d\ogw  0(w) 

setzen,  so  genügt  diese  Function  allen  Bedingungen,  durch  die 
die  Function  q>(w)  bestimmt  war,  und  diese  Function  ist  also 
durch  (11)  dargestellt. 
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Führt  man  die  Entwickelung  (9)  in  (11)  ein,  so  erhält  man 
p(w)  durch  eine  unendliche  Reihe  dargestellt: 


1  —  w  -^^    1  —  q"  w 

T  1  — t(r-i  ^  "^"^  ^  l  —  q^w-^  . 

Wir  unterlassen  es  hier,  auf  die  Einführung  der  elliptischen 
Functionen  in  diese  Resultate  näher   einzugehen,   bei   der   sich 
auch   eine   explicite  Darstellung  der  Relation  zwischen  q  und  ß 
ergeben  würde. 


Siebenzehnter  Abschnitt. 
Magnetismus* 


§.  144. 
Das  magnetische  Gleichgewicht. 

Nach  der  Hypothese  von  Maxwell  tritt  im  Aether  und  in 
anderen  Körpern  neben  der  elektrischen  Spannung  eine  magne- 
tische Spannung  auf,  die  genau  denselben  Gesetzen  folgt,  wie  die 
elektrische  Spannung.  Um  die  eine  Theorie  aus  der  anderen 
abzuleiten,  ist  nur  eine  Veränderung  in  der  Bezeichnung  nöthig. 

Wir  nehmen  einen  magnetischen  Kraftvector  2K  und 
einen  Verschiebungsvector  ^  an,  zwischen  denen  die  Relation 
besteht 

(1)  4  7C^  =  fim, 

worin  (i  eine  der  Dielektricitätsconstanten  entsprechende  magne- 
tische Constante  ist,  die  für  das  Vacuum  gleich  1  angenommen 
wird.  Sie  heisst  die  Magnetisirungsconstante  oder  auch  die 
Permeabilität  und  ist  ihrer  Natur  nach  eine  positive  Zahl. 
Der  Vector  ^  wird  auch  die  magnetische  Polarisation  ge- 
nannt. 

Die  Betrachtungen  des  fünfzehnten  Abschnittes  über  Elek- 
tricität  lassen  sich  dann  auf  die  magnetischen  Erscheinungen 
übertragen,  wenn  durchweg 

durch 

ersetzt  wird.  Es  sind  jedoch  folgende  wesentliche  Unterschiede 
vorhanden. 
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Die  für  die  magnetischen  Erscheinungen  wichtigsten  Körper, 
Eisen  und  Stahl,  folgen  diesen  Gesetzen  nicht.  Bei  diesen  ist, 
wie  die  Erscheinungen  des  remanenten  und  permanenten  Magne- 
tismus (die  sogenannte  Hysteresis)  zeigen,  die  Polarisation  der 
magnetischen  Kraft  keineswegs  proportional.  Die  Polarisation 
folgt  der  magnetischen  Kraft  nur  mit  einer  gewissen  Verzögerung 
oder  Trägheit,  und  es  bleibt  ein  Theil  von  ihr  zurück,  auch 
wenn  die  magnetische  Kraft  aufgehört  hat  zu  wirken.  Dieser 
Umstand  setzt  der  mathematischen  Behandlung  der  magnetischen 
Erscheinungen  grosse  Schwierigkeiten  entgegen  und  zwingt  uns, 
die  Betrachtung  auf  zwei  ideale  Grenzfalle  zu  beschränken,  die 
dem  in  der  Gleichung  (1)  ausgesprochenen  Gesetze  gehorchen, 
und  denen  sich  die  wahren  Vorgänge  in  höherem  oder  ge- 
ringerem Grade  annähern.  Diese  beiden  Fälle  bezeichnen  wir 
als  den  des  vollkommen  weichen  Eisens  und  des  voll- 
kommen harten  Stahls,  aus  dem  die  permanenten 
Magnete  bestehen. 

Ausserdem  sind  es  noch  folgende  Unterschiede,  durch  die 
sich  die  Theorie  der  magnetischen  Erscheinungen  von  der  der 
elektrischen  unterscheidet: 

1.  Bei  denMagnetisirungsconstanten  ^i  kommen  weit  grössere 
Unterschiede  vor  als  bei  den  Dielektricitätsconstanten. 
Während  s  bei  allen  Körpern,  soweit  bekannt,  grösser 
als  1  ist,  zerfallen  die  Körper  in  Bezug  auf  die  Magne- 
tisirungsconstante  ^i  in  zwei  Classen,  die  diamagneti- 
schen, bei  denen  ^  kleiner  ist,  und  die  paramagnetischen, 
bei  denen  fc  grösser  als  1  ist.  Im  harten  Stahl  wird 
fi  =  1  angenommen,  während  ^  im  weichen  Eisen  einen 
sehr  grossen  Werth  hat. 

2.  Es  giebt  keine  Leiter  des  Magnetismus  in  dem  Sinne, 
wie  es  Leiter  der  Elektricität  giebt. 

3.  Nennt  man,  wie  bei  der  Elektricität,  die  Grösse  div^ 
den  wahren  Magnetismus,  so  ist  wahrer  Magnetismus 
nur  in  den  permanenten  Magneten,  also  im  harten  Stahl, 
vorhanden. 

Es  ist  also  überall,  mit  Ausnahme  der  permanenten 
Magnete 
(2)  div  ^  =  0. 

In  einem  permanenten  Magnete  ist 


i 
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(3)  div  ^  =  m, 

die  Dichtigkeit  des  wahren  Magnetismus,  eine  gegebene 
Function  dös  Ortes,  von  der  noch  angenommen  wird^ 
dass  die  in  einem  solchen  Körper  vorhandene  Gesammt- 
menge  verschvdnde,  dass  also  das  über  das  Volumen  eines 
permanenten  Magneten  genommene  Integral 


(4)  [  mdt  =  0 


sei. 

4.  Auch  an  Rächen  tritt  wahrer  Magnetismus  nicht  auf, 
d.  h.  die  Normalcomponente  P«  ist  an  jeder  Fläche  zu 
beiden  Seiten  gleich  i). 

Nach  diesen  Voraussetzungen  ist  die  in  dem  Volumelement 
dt  enthaltene  Menge  magnetischer  Energie 

(5)         d  T  =  i  PMdz  =  1  {P,M,  +  PyMy  +  P,M;)  dz, 


oder  auch 


_   ^ 


(6)  =^(^Ml  +  M^y  +  Ml)  dz, 

und  die  Aufgabe,  das  magnetische  Gleichgewicht  in  einem  Felde 
zu  bestimmen,  in  dem  keine  mechanischen  Bewegungen  statt- 
finden, ist  mathematisch  gar  nicht  verschieden  von  dem  elektro- 
statischen Problem  unter  der  Voraussetzung,  dass  in  einem  elek- 
trischen Felde  von  veränderlicher  Dielektricitätsconstante  ein- 
zelne mit  wahrer  Elektricität  geladene  Nichtleiter  eingebettet 
sind.  Es  fallen  nur  hier  die  besonderen  Bedingungen  weg,  die 
auf  der  Gegenwart  von  Leitern  im  Felde  beruhen;  dagegen  tritt 
die  Verschiedenheit  von  ft  hier  weit  mehr  in  den  Vordergrund. 

Die  Bedingungen,  die  sich  hier  ergeben,  sind  demnach  wie 
im  §.  127  die  folgenden. 

Die  magnetische  Kraft  hat  überall  ein  Potential  q>. 

II.    Die  Function  (p  ist  im  ganzen  Felde  stetig  und  genügt 
der  Differentialgleichung 


^)  Vgl.  H.  Hertz:   „Ueber  die  Grundgleichungen  der  Elektrodynamik 
für  ruhende  Köi*per",  a.  a.  0. 


§.  145.  Permanente  Magnete.  363 

worin  m  überall  ausserhalb  der  permanenten  Magnete 
verschwindet,  in  den  permanenten  Magneten  eine  der 
Bedingung  (4)  genügende  gegebene  Ortsfunction  ist. 

IIL  An  einer  Fläche,  in  der  zwei  verschiedene  Werthe  von 
|x  zusammenstossen,  ist  P»  stetig,  also 

IV.  Wird  das  Feld  im  Unendlichen  als  unmagnetisch  voraus- 
gesetzt, so  verschwindet  q)  im  Unendlichen,  wie  die  —  2*® 
Potenz  der  Entfernung. 

Durch    diese   Bedingungen    ist    die   Function   9,   wie 
schon  bei  der  Elektrostatik  gezeigt  ist,  eindeutig  bestimmt. 


§.  145. 
Permanente  Magnete. 

Wenn  in  dem  ganzen  Felde  ft  =  1  ist,  was  wir  anzunehmen 
haben,  wenn  nur  permanente  Magnete  im  leeren  Räume  oder  in 
der  Luft  in  Betracht  kommen,  so  geht  §.  144  (7)  in  die  Glei- 
chung 

(1)  ^q)  =  —  4:7cm 

über,  deren  allgemeines  Integral  wir  bereits  im  elften  Abschnitt, 
§.  99  (8),  dargestellt  haben.    Es  ergiebt  sich  danach 

Cmdv 

(2)  ^=J^^' 

worin  r  den  Abstand  des  Punktes  x^  y,  js  von  dem  Element  dt 
bedeutet,  und  die  Integration  nur  über  den  Theil  des  Raumes 
zu  erstrecken  ist,  in  dem  m  von  Null  verschieden  ist,  d.  h.  über 
die  permanenten  Magnete  des  Feldes. 

Für  die  gesammte  Energie  des  Feldes  finden  wir  nach 
§.  144  (6)  den  Ausdruck: 
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Nach  der  Formel 


dx  ^  dx^' 


ÄV  — 


und  nach  §.  144,  I.  können  wir  hierfür  auch  setzen 

(4)  T=  —  ^  f  div<p3Jldr  —  ^  f  q>^q>dx. 

Da  der  Vector  g)9}l  nicht  an  Flächen  unstetig  ist,  und  nach 
§.  144,  IV.  im  Unendlichen  stärker  als  die  —  2*®  Potenz  der 
Entifernung  verschwindet,  so  ist  nach  dem  Gauss' sehen  Satze 
das  erste  Integral  in  dieser  Formel  gleich  Null  (§.  128),  und 
es  folgt 

(5)  ^=^  f  9^^^^- 

Dieser  Ausdruck  wird  auch  das  Potential  des  Systems 
auf  sich  selbst  genannt. 

Eine  Aenderung  in  der  gegenseitigen  Lage  der  Theile  des 
Systems  wird  einen  gewissen  Arbeitsaufwand  erfordern,  der,  wenn 
in  jedem  Augenblicke  die  Bedingungen  des  magnetischen  Gleich- 
gewichtes als  erfüllt  angesehen  werden  können,  durch  den  Zu- 
wachs, den  die  Grösse  T  erfährt,  gemessen  wird  (§.  120). 

Nehmen  wir  an,  dass  zwei  permanente  Magnete  Jlfi,  M^  vor- 
handen seien,  so  zerfällt  der  Ausdruck  T  in  drei  Theile : 

T=T, +  !,  +  !,,, 

worin  nach  (5)  und  (2) 

rp    CC  mim'idtxdt'i 

(6)  '    ;; 


m  r.,  =  W 


m.i 

m'^dx^ 

)dX2 

nix 

^2  2 

m^dzi 

dx2 

12 


gesetzt  werden  kann.  Hierin  sind  2\,  Ta  ^^^  Potentiale  der 
Magnete  itfi,  M2  auf  sich  selbst,  während  2\a  das  Potential 
der  beiden  Magnete  auf  einander  genannt  wird. 

Die  Bedeutung  dieser  doppelten  Integrationen  ergiebt  sich 
von  selbst.  Zur  Erläuterung  sei  aber  noch  bemerkt,  dass  z.  B., 
um  Ti  zu  bilden,  irgend  zwei  Elemente  dx^^  dx'i  des  Magneten 
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Ml  mit  den  zugehörigen  Dichtigkeiten  mi,  mi  multiplicirt  und 
das  Product  mim[dtidt'i  durch  die  Entfernung  Tu  von  dri,  dt[ 
zu  dividiren  ist  Jedes  solche  Product  kommt  dann  nach  (2) 
und  (5)  zwei  Mal  in  T  vor,  und  die  Summe  aller  dieser  ist  Ti, 
wenn  in  dem  Integral  (6)  jedes  solche  Product  nur  ein  Mal  ge- 
nommen und  deshalb  der  Factor  V^  weggefallen  ist. 

Wenn  jetzt  die  Magnete  jMi,  Jlfg  gegen  einander  bewegt 
werden,  ohne  dass  ihre  Gestalt  und  Magnetisirung  geändert 
wird,  so  bleiben  Ti  und  Ta  ungeändert,  und  der  Zuwachs  von 
Tu  allein  giebt  die  Arbeitsgrösse,  die  bei  dieser  Veränderung 
aufgewandt  wird.  Dies  ist  die  Grundlage  für  die  Berechnung 
der  gegenseitigen  Einwirkung  zweier  permanenter  Magnete. 


§.  146. 
Die  magnetischen  Momente. 

Das  über  das  Volumen  eines  permanenten  Magneten  aus- 
gedehnte Integral 

/i\  Cmdt 

(1)  ^""JT"' 

das  in  den  Formeln  des  vorigen  Paragraphen  vorkommt,  heisst 
das  Potential  dieses  Magneten.  Es  ist  eine  von  diesem  Magneten 
und  seiner  Lage  allein  abhängige  Function  des  Ortes,  die  im  Un- 
endlichen verschwindet. 

Bezeichnen  wir  mit  x^  j/i,  0^  die  Coordinaten  eines  Punktes 
im  Inneren  des  Magneten  und  mit  rr,  y,  js  die  Coordinaten  eines 
entfernten  Punktes  und  setzen 

r^  =  {x  —  a?i)2  -\-{y  —  y^y  +  (^  -  ^i)\ 

so  folgt  durch  Entwickelung  nach  Potenzen  von  a?i,  t/i,  z^^  wenn 
wir  nach  dem  zweiten  Gliede  abbrechen: 

und  wenn  wir  also 

(3)  a  =     Ximdz^     ß  =      y^mdr,    y  =     Zimdz 

setzen,  so  folgt  aus  (1)  mit  Rücksicht  auf  die  Relation 
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(4)  \mdt  =  0, 

für  (p  die  Darstellung 

welche  gültig  ist,    wenn    man  Glieder  von  der  Ordnung   I/jB^ 
gegen  die  der  Ordnung  l/i?2  vernachlässigen  kann. 

Die  Summen  a,  /3,  y  heissen  die  magnetischen  Momente    j 
des  Magneten.     Sie  ändern  sich  nicht,  wenn  der  Coordinaten-     j 
anfangspunkt  unter  Beibehaltung  der  Richtimg  der  Goordinaten- 
axen  verlegt  wird,  und  transformiren  sich  bei  einer  Drehung  des 
Goordinatensystems   ebenso  wie  die  Goordinaten  eines  Punktes. 
Setzen  wir  also 


=ff 


i 


(6)  Z=ya2 -|- /32-f-y2 
und  definiren  eine  Richtung  X  durch 

(7)  l  cos  (A,  rr)  =  a,    l  cos  (A,  t/)  =  /3,    Z  cos  (A,  z)  =  y, 

so  ist  l  und  die  Richtung  A  von  der  Lage  des  Goordinatensystems 
unabhängig  und  sind  dem  gegebenen  Magneten  eigenthümliche 
Gonstanten;  A  heisst  die  Axe  und  l  das  Moment  (oder  auch 
das  Hauptmoment)  des  Magneten.  Isti/  eine  beliebige  andere 
Richtung  und 

(8)  n  =  1  cos  (A,  1/),  i 

so  heisst  n  das  Moment  in  Bezug  auf  die  Richtung  v. 
Lassen  wir  den  Punkt  x,  y,  z  in  der  Richtung  v  ins  Unendliche 
gehen,  und  bezeichnen  seine  Entfernung  von  einem  festen 
Anfangspunkte  mit  JJ,  so  ergiebt  sich  aus  (5)  eine  allgemeine 
Definition  des  magnetischen  Momentes  in  Bezug  auf  die  Rich- 
tung V,  nämlich  n  =  lim  R^  (p. 

Nehmen  wir  zwei  permanente  Magnete  Mi  und  M^  in  einem 
sonst  unmagnetischen  Felde  an,  und  zwar  in  so  grosser  Ent- 
fernung, dass  für  einen  Punkt  von  M^  der  Ausdruck  (5)  für  das 
Potential  von  Mi  gilt,  und  umgekehrt,  so  erhalten  wir  für  das 
Potential  der  beiden  Magnete  auf  einander  nach  §.  145  (7) 

rr,     (( mi7n,2dTidt2 


'12 

und  wenn   wir  mit  q)i   das  Potential  des  ersten  Magneten,   ge- 
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Bommen  für  einen  Punkt  des  zweiten,  verstehen,  nach  (1) 
(9)  Tu  =   I  (pifnzdt^. 

Sind  nun  ocj,  /J^,  y^;  a,,  /Jj,  y^  die  magnetischen  Momente  von 
Jfi  und  Ji/,  und  x^^  y^,  Z2  die  Coordinaten  eines  Punktes  in  Jlf2, 
so  können  wir  nach  (5)  setzen 

^  _  «1^2  +  /3iy2  +  yi^a 

worin  B  die  Entfernung  eines  beliebigen  Punktes  in  Mi  von  dem 
Punkte  a^a,  yj,  z^  ist  Mit  Vernachlässigung  von  Grössen  höherer 
Ordnung  können  wir  aber  unter  B  auch  die  Entfernung  zweier 
beliebiger  Punkte  von  Mi  und  M^  verstehen,  die  bei  der  Summa- 
tion  in  (9)  unverändert  bleiben,  und  dann  ergiebt  sich 

/im  T     —  "i«g  +  ft/^a  +  ^1^2 

<i^;  ^12  — 5^ 

Bezeichnet  man  mit  Z^,  l^  die  Hauptmomente  von  Jtfj,  Jfef,, 
mit  A|,  Aj  die  Axenrichtungen,  so  kann  man  nach  (7)  dafür  auch 

setzen 

^      _  Zi jacos (Ai, A2) 

Dieser   Ausdruck   wird    bei    unveränderlichem  Magnetismus 
«in  Minimum,  wenn  der  Winkel  (Aj,  X^  gleich  180^  ist,  und  die 
beiden  Magnete    befinden    sich    also  in   einem   stabilen  Gleich- 
gewicht, wenn  ihre  Axen  parallel,  aber  entgegengesetzt  gerichtet 
L:  sind. 

§.  U7. 
Magnetische  Induction.    Kugel. 

Wenn  in  ein  magnetisches  Feld  ein  Körper  von  anderer 
^Permeabilität  fi  gebracht  wird,  etwa  ein  Körper  aus  weichem 
Eisen,  in  dem  nach  unserer  Annahme  fc  einen  sehr  grossen  Werth 
bat  (etwa  2000),  so  wird  in  diesem  Körper  magnetische  Kraft 
und  Polarisation  hervorgerufen,  und  dieser  inducirte  Magnetis- 
mus wird  durch  die  allgemeinen  Vorschriften  des  §.  144  be- 
stimmt. 

Wir  wollen  annehmen,  dass  die  magnetische  Kraft  in  dem 
y  ursprünglichen  Felde  constant  sei  und  die  Componenten  J.,  B^  C 
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habe,  ein  Zustand,  der  angenähert  durch  den  Erdmagnetismus 
verwirklicht  ist.  Durch  die  Einfuhrung  des  Körpers,  den  wir 
den  inducirten  Körper  nennen,  wird  dann  der  magnetische 
Zustand  verändert,  aber  merklich  nur  in  einer  Entfernung,  die 
nicht  zu  gross  ist  im  Vergleich  zu  den  Dimensionen  des  indu- 
cirten Körpers,  und  das  magnetische  Potential  wird  also  durch 
die  folgenden  Bedingungen  bestimmt: 

(1)  z/9>  =  0 

im  ganzen  Felde, 

im  Unendlichen. 

Dazu  kommen  noch  die  Bedingungen  für  die  Grenze  des 
inducirten  Körpers.  Bezeichnen  wir  mit  (pi  und  (pa  die  Function 
(p  im  Inneren  und  ausserhalb  dieses  Körpers,  mit  n  eine  der 
beiden  Normalenrichtungen  an  der  Grenzfläche,  so  ist  an  dieser 
Fläche 

(3)  (pi  =  9«, 

(4)  u^  =  ^. 

Nehmen  wir  zunächst  an,  der  inducirte  Körper  habe  die 
Gestalt  einer  Kugel.  Wir  wählen  dann  die  Richtung  der  indu- 
cirenden  Kraft  zur  a;-Axe,  den  Kugelmittelpunkt  zum  Coordinaten- 
anfangspunkt,  und  führen  Polarcoordinaten  r,  d^  ein.  Dann  nimmt 
die  Differentialgleichung  ^(p  =  0  [nach  §.42(11)]  die  Form  an 

^^  8r2    ^  rsinO-         dd' 

Setzen  wir  hierin  versuchsweise 

(6)  q)  =  u  cosO" 

und  nehmen  an,  u  sei  allein  von  r  abhängig,  so  erhält  man 

eine  Gleichung,  die  die  beiden  particularen  Integrale  r  und  r~^ 
hat.  Bezeichnen  wir  mit  Ä,  Ci,  Cj  Constanten,  so  folgt  hieraus 
mit  Rücksicht  darauf,  dass   (pi  für  r  =  0  endlich  bleiben  muss : 
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(8)  ^^  =  (-Ar  +  ^)oo^»  =  -Äx  +  ^, 

(9)  q>i  =  C,rcoS'^  =        C^x 

und  die  Constante  A  ist  nach  (2)  die  inducirende  Kraft.  Zur 
Bestimmung  von  Ci  und  Cg  erhält  man  aus  (3)  und  (4)  zwei 
Gleichungen,  nämlich,  wenn  c  der  Eugelradius  ist: 

woraus 

Die  inducirte  magnetische  Kraft  ist  also  im  Inneren  der 
Kugel  constant. 

§.  148.    . 
Magnetische  Induction.    Ellipsoid. 

Das  Resultat,  das  wir  im  vorigen  Paragraphen  für  die  Kugel 
gewonnen  haben,  legt  die  Vermuthung  nahe,  dass  das  Verhalten 
bei  einem  Ellipsoid  ähnlich  sein  möge. 

Wir  verallgemeinern,  um  dies  zu  prüfen,  die  Formeln  §.  147 
(8),  (9),  indem  wir  bemerken,  dass  der  durch  (8)  gegebene  Aus- 
druck ffa  in  seinem  zweiten  Gliede  x/r^  die  a;-Componente  der 
Anziehung  enthält,  die  die  mit  homogener  Masse  erfüllte  Kugel 
nach  dem  Newton' sehen  Gravitationsgesetze  ausüben  würde 
(§§.  101,  106).    Dies  verallgemeinern  wir  nun,  indem  wir  setzen 

(1)  fp^  =  —  Ax  ^  By  ^  Cz  +  aX  +  /3r+  yZ, 

(2)  q>i  =  (^x -\' ß^y -{- y^z, 

worin  X,  F,  Z  die  Componenten  der  Anziehung  des  mit  homo- 
gener Masse  erfüllten  Ellipsoids  auf  einen  äusseren  Punkt  be- 
deuten,  und  a,  /3,  y;  aj,  ^j,  y^  zu  bestimmende  Constanten  sind. 

Durch  diese  Annahme  sind  die  Bedingungen  (1),  (2)  des 
vorigen  Paragraphen  befriedigt,  und  aus  (3)  und  (4)  müssen  die 
sechs  Constanten  a,ai,...  bestimmt  werden. 

Wir  nehmen  die  Hauptaxen  des  Ellipsoids  zu  Coordinaten- 
axen  und  setzen  seine  Gleichung  in  die  Form: 

x^       y^       z^ 
<3)  ^2  +  p  +  ^  "^  ^- 

Biemann-Weber,  Partielle  Differentialgleichungen.  ^^ 
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Es  ist  dann  an  der  Oberfläche 

^^  ^gw~-a^^     ^8w~P'     ^dn~c^' 

wenn  zur  Abkürzung 

(5)  n2  =  ^  +  y!  .  f! 

gesetzt  ist.    Nun  ist  nach  §.  107  (4),  wenn  dort  tcq  =  1  gesetzt 
wird,  das  Potential  eines  homogenen  EUipsoids: 


(6) 


worin  A  eine  Function  von  a;,  y,  z  ist,  die  für  die  Punkte   der 
Oberfläche  verschwindet,  und  2>  die  Bedeutung  hat: 


^=l/(^+Ä)('+p)('+D- 

Hieraus  ergiebt  sich 


dx 


•  X  =  -^^  =  —  xX^, 


worin  Xo  eine  Function  von  x  ist,  die  für  einen  Punkt  der  Ober- 
fläche in  eine  Constante 

^^^  Xo  =  2  J  (^rqr^ 

0 

Übergeht,     Es  ist  ferner,  immer  für  einen  Punkt  der  Oberfläche 

[§.  107  (n)], 

dx  ~~  •  "*"  a«  8a; 

8Z  _  2^  8A 

8X  2a;  8A 


und  folglich 


dz  a2    8;8r 

Ferner  ist  nach  (4)  und  §.  107  (14) 

^  dn 
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und  folglich 

(8)  ^  ^  =  4  (4  -  Xo). 

Entsprechende  ;Formeln  gelten  für  Y  und  Z,  wenn  wir 


00 


(9)  ro  =  2J^p-p^,    Zo_2J^^5-p^ 

0  0 

setzen. 

Hiemach  erhalten  wir  nach  (1)  und  (2)  für  die  Punkte  der 
Oberfläche: 

9«  =  -  (^  +  €cXo)x  -{B  +  ß  To)y  -  (C  +  yZo)^, 
(Pi  =  ociX  '^ß2y  +  yi^ 
und  ferner  nach  (8): 

g^  =  ^[A  +  a(Xo-^y]^,-[B  +  ß{Y,-  4)]  |^, 
_[(7  +  y(Zo-4)]^, 

und  daraus  ergeben  sich  die  sechs  Gleichungen  zur  Bestimmung 
der  Constanten  a,  /J,  3',  «i,  /Jj,  y^: 

^  +  a  Xo  +  «1  =  0,      ^  +  a  (Xo  —  4)  +  ^«1  =  0, 

(10)  B  +  /3ro  +  A  =  0,      B^ß{Yo-4)  +  iiß,  =  0, 

(7  +  y  2o  +  n  =  0,       C  +  y  (Zo  -  4)  +  ^  y^  =  0. 

Es  ist  also  auch  hier  die  inducirte  magnetische  Kraft  und 
daher  auch  die  Polarisation  im  Inneren  des  EUipsoids  nach  Rich- 
tung und  Grösse  constant. 


§.  149. 
Ein  permanenter  Magnet  im  magnetischen  Felde. 

Wir  betrachten  jetzt  ein  beliebiges  magnetisches  Feld,  dessen 
Magnetisirungsconstante  ^  =  l  ist,  in  dem  das  magnetische 
Potential  O  herrscht,  das  der  Differentialgleichung  ^0  =z  0  ge- 
nügen soll,  so  dass  die  Componenten  der  magnetischen  Kraft 
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«     ^=-il-  ^=-lf.  ^=-11 

sind.  In  dieses  Feld  werde  nun  an  irgend  einer  Stelle  ein  per- 
manenter Magnet  M  gebracht,  den  wir  der  Kürze  wegen  die 
Bussole  nennen  wollen.  Durch  das  Einbringen  dieses  Körpers 
wird  das  gegebene  Magnetfeld  verändert,  und  es  ergiebt  sidi, 
wenn  r  die  Entfernung  eines  Punktes  x^y^  z  des  Feldes  tod 
einem  Punkte  in  M  ist,  und 

(2)  9==\jäv 

gesetzt  wird,  für  das  Potential  in  dem  yeränderten  Felde 

(3)  X  =  ^  +  <P, 

denn  durch  diese  Function  sind  alle  Bedingungen  des  magne* 
tischen  Gleichgewichtes  befriedigt.  Es  ist  dabei  Torausgesetit» 
dass  überall  fc  =  1  ist,  dass  sich  also  z.  B.  keine  Massen  von 
weichem  Eisen  im  Felde  befinden;  angenähert  wird  aber  der 
Ausdruck  (3)  auch  für  diesen  Fall  noch  gelten,  wenn  wir  an- 
nehmen, dass  die  Bussole  so  klein  und  in  solcher  Entfemimg 
von  diesen  Körpern  sei,  dass  sie  keinen  merklichen  Einfloss  auf 
die  magnetische  Induction  hat. 

Wir  schliessen  nun  die  Bussole  durch  eine  Fläche  0  ^ 
die  ausser  ihr  keinen  permanenten  Magneten  enthält,  und  be- 
rechnen die  magnetische  Energie,  die  in  dem  von  dieser  Fläche 
umschlossenen  l'beile  des  Feldes  enthalten  ist.  Hierfür  erhaltea 
wir  nach  §.  145  (4) 

Auf  das  erste  dieser  Integrale  wenden  mx  den  Gauss'scheii 
Satz  an  und  erhalten  dafür,  da  x^  nicht  an  Flächen  unstetig 
ist,  nach  §.  144,  I. 

8^  J  ^  ät  ^^' 

worin  n  die  an  der  Oberfläche  0  nach  aussen  gezogene  Normale 
bedeutet  und  die  Integration  über  alle  Elemente  do  dieser 
Fläche  zu  erstrecken  ist. 

In  dem  zweiten  Integrale  der  Formel  (4)  ist  nach  §.  145  (1) 

d%  =  J  q>  =  —  4^n}, 


Ul 
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und  wir  erhalten  danach 

worin  das  Integral  nach  dt  nur  über  den  Magneten  M  zu  er- 
strecken ist. 

Der  Einfachheit  halber  nehmen  wir  jetzt  die  Oberfläche  0 
als  Kugelfläche  mit  dem  Radius  ü  an,  deren  Mittelpunkt  irgendwo 
in  der  Bussole  liegen  mag.  Wir  nehmen  aber  femer  die  Bussole 
als  unendlich  klein  an;  genauer  ausgedrückt,  wir  setzen  voraus, 
dass  an  der  Oberfläche  dieser  Kugel  und  darüber  hinaus  eine 
Bewegung  der  Bussole  keinen  merklichen  Einfluss  mehr  auf  das 
Feld  hat,  und  dass  dabei  doch  die  Kugel  als  so  klein  angenommen 
werden  kann,  dass  in  ihrem  Inneren  die  Componenten  X,  F,  Z 
der  magnetischen  Kraft  des  Feldes  als  constant  angesehen  werden 
können.    Dann  können  wir  im  Inneren  der  Kugel 

(6)  0  =  —  Xx—  Yy  -^  Zz,     ■ 

und  an  ihrer  Oberfläche 

(7)  ^^«o^  +  g  +  y. 

setzen,  wenn  a,  /3,  y  die  magnetischen  Momente  der  Bussole  sind. 
Bezeichnen  wir  mit  do  ein  Element  der  Einheitskugel  und  mit 
I)  1},  %  seine  Goordinaten,  so  ist  für  das  Element  do\ 

a;  =  JJJ,      y  =  Bri^      ^sr  =  J?g,      do  =  R^dco^ 

Und  man  findet  leicht  durch  Integration  mittelst  Polarcoordinaten 
oder  auf  anderem  Wege 

(8)  {  |2dcD  =  {  ri'd(o  =  f  t^d(o  =  ^, 

(9)  j  ijgdö  =  {  e|do  =  J  ^ridcj  =  0. 

Es  ist  femer  an  der  Fläche  0 

0  =  _B(X|+Xi2  +  Zg),     ||  =  _(X|+  Ti^  +  Zg). 

^^  ^l+_ßri±jn  d<p  _        2(ag  +  ^7y  +  yg) 

^  B^  '  dn  i?3 

Und  daraus  ergiebt  sich,  wenn  man  Glieder  der  Ordnung  R-^ 
u^iberücksichtigt  lässt,  §.  146  (3): 
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Xmdt  =  l  (pmdt  —  (Xa  -(-  Yß  -\-.Zy\ 


1 


;f    II   dO    =  +   ^   JR»   (X^    +     y''  +   Z') 

+  ^  (X«  +  X/3  +  Zy). 


Bezeichnen  wir  mit  l  das  Hauptmoment  der  Bussole  und 
zugleich  die  Richtung  seiner  Axe,  ferner  mit  L  die  Grösse  und 
Richtung  der  magnetischen  Kraft  X,  Y,  Z,  so  ist  also 

T  =  i  f  (pmdt  -\-^B^U  —  ^Ll  cos  (L,  T), 

Hierin  ist  das  erste  Integral  das  Potential  des  Magneten  M 
auf  sich  seihst,  und  daher  unabhängig  von  der  Lage  dieses 
Magneten.  Der  Theil,  der  allein  von  der  Lage  abhängig  ist, 
und  dessen  Vergrösserung  also  den  zu  einer  Lagenänderung 
erforderlichen  Arbeitsaufwand  misst,  ist  daher 

(10)  Ti  =  —  ^  LZ  cos  (L;  l). 

Ist  z.  B.  L  die  erdmagnetische  Kraft,  und  nehmen  wir  an, 
der  Magnet  sei  um  eine  durch  seinen  Schwerpunkt  gehende  ver- 
ticale  Axe  drehbar,  während  die  magnetische  Axe  in  der  Hori- 
zontalebene bleibt,  so  ist,  wenn  i  die  magnetische  Inclination, 
%  den  Winkel  bedeutet,  den  die  Axe  des  Magneten  mit  dem 
magnetischen  Meridian  bildet: 

2\  =  —  -^  LI  cosi  cosO", 

o 

oder,  wenn 

H  =  L  cos  i 

die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus  ist: 

T^  =  — l-  Hl  cosd: 

Wenn  nun  der  Magnet  in  Schwingungen  versetzt  wird,  so 
ergiebt  sich  aus  dem  Satze  von  der  lebendigen  Kraft,  da. hier- 
bei gegen  die  Schwerkraft  keine  Arbeit  zu  leisten  ist,  wenn  t 
die  Zeit  und  K  das  Trägheitsmoment  des  Magneten  bedeutet: 

l  ^  {wf  =  jHlcos&-j-  const. 
und  durch  DifiFerentiation 
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Der  Magnet  schwingt  also  wie  ein  einfaches  Pendel,  dessen 
Länge  5  =  gK/\Hl  ist,  wenn  g  die  beschleunigende  Kraft  der 
Schwere  bedeutet. 

Nach  §.  144  (5)  ist  hier  die  Einheit  der  magnetischen  Kraft 
dadurch  bestimmt,  dass  sie  in  der  Volumeneinheit  die  Einheit  der 
Arbeit  hervorbringt.    Sie  hat  nach  jener  Formel  die  Dimension 

[M]  =  [rn^* V^^* f^^].      Dies    ist    das    absolute    Gauss' sehe 
Maass  des  Magnetismus^). 


§.  150. 
Magnetische  Doppelflächen. 

Wir  wollen  jetzt  noch  einen  Fall  betrachten,  der  zwar 
nicht  unmittelbar  realisirbar  ist,  aber  wegen  seiner  Beziehung 
zu  der  Theorie  der  elektrischen  Ströme  von  grosser  Bedeu- 
tung ist. 

Wir  nehmen  an,  es  sei  in  einer  dünnen  Schicht  von  der 
Dicke  n,  die  sich  über  ein  Oberflächenstück  0  hinlagert,  per- 
manenter Magnetismus  von  der  Dichte  m  ausgebreitet,  und 
zwar  so,  dass  nicht  nur  die  Gesammtmenge  des  wahren  Magne- 
tismus verschwinde,  sondern  dass  auch  in  jedem  einzelnen, 
über  einem  Flächenelement  do  stehenden  Prisma  ndo  die  Menge 
des  wahren  Magnetismus  Null  sei.  Ist  dann  R  die  Entfernung 
eines  Raumpunktes  p  von  einem  Punkt  q  dieses  permanenten 
Magneten,  so  ist  das  Potential  des  Magneten  im  Punkte  p 


(I)  9=11 


n 

mdodv 


R 


worin  v  den  Abstand  eines  variablen  Punktes  auf  der  .Normalen 
in  do^  in  einer  beliebigen  Richtung  positiv  gerechnet,  bedeutet. 
Bei  feststehendem  do  ist  JR  eine  Function  von  v,  und  wir 
können,  wenn  wir  n  unendlich  klein  und  p  in  endlicher  Ent- 
fernung von  0  annehmen,  nach  dem  Taylor' sehen  Lehrsatz 


*)  GaasB,  „Intensitas  vis  magneticae  terrestris  ad  mensuram  absolu- 
tum  revooatur".    Werke,  Bd.  V. 
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1  Uli 

setzen,  wenn  r  die  Entfernung  des  Punktes  p  vom  Element  do 
ist.    Dies  giebt,  in  (1)  eingesetzt,  da  nach  der  Voraussetzung 

do  \mdv  verschwindet: 


(2) 


mvdv. 


Wenn  wir  nun 

mvdv 


(3)  1?  =  j 


setzen,   so  ist  rido  das  nach  der  Richtung  v  geschätzte  Moment 
des  über  do  stehenden  Elementarmagneten,  und  wir  erhalten 


9>  = 


ri  ^—  do. 
'    dv 


Hierin  ist  rj  eine  Function  des  Ortes  auf  der  Fläche  O  und 
der  Ausdruck  (4)  ist  das  New  ton 's  che  Potential  einer  Doppel- 
belegung mit  den  Massendichten  rj  (§.  100). 

Wir  nennen  eine  solche  Fläche  0  eine  magnetische 
Doppelfläche.  An  ihr  ist  die  Function  q>  nicht  mehr  stetig, 
sondern  es  ist,  wenn  wir  die  Werthe  von  qp  auf  beiden  Seiten 
der  Fläche  durch  g>+  und  g?-  unterscheiden,  nach  §.  104  (14): 

(5)  g?+  —  q>~~  =  —  4^1^. 

Wenn  daher  in  einem  irgendwie  beschaffenen  magnetischen 
Felde  solche  Doppelflächen  vorkommen,  so  müssen  die  Grenz- 
bedingungen, die  zur  Bestimmung  des  Gleichgewichtszustandes 
dienen,  dahin  erweitert  werden,  dass  die  Function  q>  nicht  mehr 
stetig  ist,  sondern  an  diesen  Flächen  der  Bedingung  (5)  genügt. 


Achtzehnter  Abschnitt. 

Elektrokinetik. 


§.  151. 
Elektrische  und  magnetische  Ströme. 

Wir  haben  im  fünfzehnten  Abschnitt  gesehen,  dass  der  elek- 
trische Zustand  eines  nichtleitenden  Feldes  bestimmt  ist  durch 
den  elektrischen  Kraftvector  @,  dem  die  elektrische  Verschiebung 
3)  nach  der  Formel 

(1)  ®  =  r-  ® 

entspricht  Wenn  sich  der  elektrische  Zustand  mit  der  Zeit  ver- 
ändert, so  wird  zu  dem  Kraftvector  ein  neuer  Kraftvector  hin- 
zutreten, den  wir  mit 

dt 

bezeichnen  können,  und  dieser  wird  eine  Verschiebung  hervor- 
bringen, die  nach  (1)  durch  den  Yector 

dargestellt  werden  kann. 

Den  Vector  ©  nennen  wir  den  elektrischen  Strom,  der 
im  Felde  stattfindet,  und  sein  Tensor  S  heisst  die  Strom - 
dichte. 

Ebenso  bezeichnen  wir,  wenn  in  einem  magnetischen  Felde 
der  Kraftvector  9Ä  veränderlich  ist,  den  Vector 

(3)  ®  =  f^ 

^  ^  4:7C    dt 
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als  den  magnetischen  Strom.  Wenn  es  erforderlich  ist,  unter- 
scheiden wir  den  elektrischen  und  den  magnetischen  Strom  durch 
die  Bezeichnung  ©*,  ©*~. 

Anders  verhält  sich  aber  die  Sache  bei  den  Leitern  der 
Elektricität.  Für  den  Gleichgewichtszustand  haben  wir  an- 
genommen, dass  in  einem  Leiter  elektrische  Kraft  und  elektrische 
Verschiebung  gleich  Null  sein  müssen.  Dieser  Zustand  ist  aber 
nicht  nothwendig  mit  der  Natur  des  Leiters  verbunden,  sondern 
er  ist  nur  dem  elektrischen  Gleichgewicht  eigenthümlich.  Die 
Elektrokinetik  geht  von  folgender  Vorstellung  aus.  Wenn  eine 
elektrische  Kraft  im  Leiter  vorhanden  ist,  die  eine  ihr  propor- 
tionale Verschiebung  hervorgerufen  hat,  so  hat  die  elektrische 
Kraft  die  Tendenz,  im  Laufe  der  Zeit  dahin  zu  schvrinden. 
Der  Spannungszustand  löst  sich  allmählich,  und  zwar  um  so 
schneller,  je  besser  dais  Leitungsvermögen  des  Körpers  ist  i). 

Bei  einem  isotropen  Körper  nehmen  wir  an,  dass  eine  vor- 
handene elektrische  Kraft  ohne  Zufuhr  von  neuer  Kraft  in  dem 
Zeitelement  dt  einen  Verlust  erleide,  der  der  Grösse  der  Kraft 
selbst  und  der  Zeit  dt  proportional  ist,  ohne  dass  sich  die  Rich- 
tung der  Kraft  verändert  2). 

Bezeichnen  wir  also  mit  6  den  Kraftvector,  mit  @  eine  dem 
Leiter  eigenthümliche  Constante,  die  (bei  inhomogenen  Körpern) 
auch  eine  Function  des  Ortes  sein  kann,  so  ist  ohne  Zufuhr  von 
neuer  Kraft  im  Verlaufe  der  Zeit  dt 

(4)  *       6  in  g  (1  —  &dt) 

übergegangen.    Wird  aber  eine  weitere  Kraft  &dt  hinzugefügt, 

so  wird 

6  in  6  (1  —  @dt)  +  &dt 

übergehen,  und  es  ist  daher  die  Zunahme  von  @  auf  die  Zeit- 
einheit berechnet 


^)  Um  ein  Bild  des  Vorganges  zu.  haben,  denke  man  sich  etwa  eine 
elastische  Feder  um  ein  gewisses  Stück  zusammengedrückt,  und  dann  die 
elastische  Kraft  allmählich  erlahmen.  Um  die  Spannung  wieder  herzu- 
stellen, muss  ein  weiteres  Zusammendrücken  der  Feder  erfolgen, 

*)  Bei  krystallinischen  Substanzen  könnte  das  Verhältniss  anders  sein, 
man  müsste  im  Allgemeinen  den  Verlust  an  Kraft  gleich  einer  linearen 
homogenen  Function  der  drei  Kraftcomponenten  setzen.  Die  Leitangs- 
fähigkeit  würde  sich  dann  in  verschiedenen  Eichtungen  verschieden  er- 
geben. 
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(5)  ^  =  g'_06. 

Die  Kraft  &dt  ruft  nun  eine  gewisse  elektrische  Verschie- 
bung ®dt  hervor,  und  es  ist  nach  der  fundamentalen  Annahme 

(G)  ®  =  /-  6'. 

Setzen  wir  also  noch 

60  ergiebt  sich  aus  (5)  und  (6) 

(8)  ©=^^  +  A6. 
^  4:7C  dt 

Dieser  Vector  ist  es,  der  für  den  Fall  eines  Leiters  als  der 
elektrische  Strom  bezeichnet  wird. 

Der  Vector  @  ist  aus  zwei  Theilen  zusammengesetzt,  von 
denen  der  eine 

(9)  3  =  A6 

der  Leitungsstrom  genannt  wird,  während  zum  Unterschied 
hiervon  ©  der  wahre  Strom  heisst. 

Der  absolute  Werth  «7 von  3  heisst  die  Dichte  des  Leitungs- 
stromes. Der  Factor  A  wird  die  Leitfähigkeit  der  Substanz 
genannt.  Sie  kann  eine  Function  des  Ortes  sein  und  hat  die 
Dimension  einer  reciproken  Zeit.  Sie  kann  auch  noch  von 
anderen  Umständen,  z.  B.  von  der  Temperatur,  abhängig  sein. 
Die  Constante  0  ist  gleichfalls  eine  reciproke  Zeit  und  ihr  reci- 
proker  Werth  1/0  heisst  die  Relaxationszeit. 

Die  Formel  (9)  enthält  das  Ohm'sche  Gesetz,  welches 
besagt,  dass  die  Stromdichte  der  elektrischen  Kraft  und  der 
Leitfähigkeit  proportional  ist. 

Ist  6  die  zur  Zeit  t  vorhandene  elektrische  Kraft,  so  ist 
nach  §.  126  die  im  Element  dt  enthaltene  Energiemenge 

(10)  dT=^  E'dt. 

Von  dieser  Energie  geht  aber  nach  (4)  in  dem  Zeitelement 
dt  ein  gewisser  Theil  dQdt  verloren,  und,  da  man  die  zweite 
Potenz  von  dt  vernachlässigen  darf,  so  ist 

(11)  dQ  =  ^  ®E^dx  =  XEHt. 
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Diese  Energiemenge  ist  aber  nur  für  die  elektrischen  Er- 
scheinungen verloren  und  muss  sich  nach  dem  Princip  von  der 
Erhaltung  der  Energie  in  einer  anderen  Form  wiederfinden.  In 
metallischen  Leitern  nimmt  sie  die  Form  von  Wärme  an 
(Joule'sche  Wärme).    Nach  (11)  und  (9)  ist 

(12)  17  =  1'^'  =  «"^' 

wenn  w  =  l/l  der  reciproke  Werth  der  Leitfähigkeit  oder  der 
specifische  Widerstand  der  Substanz  ist  Die  Formel  (12) 
enthält  das  Joule'sche  Gesetz,  nach  dem  die  in  der 
Volumeneinheit  in  der  Zeiteinheit  durch  den  elektri- 
schen Strom  erzeugte  Wärme  mit  dem  Quadrat  der 
Stromdichte  und  mit  dem  specifischen  Widerstände  pro- 
portional ist. 

Wenn  sich  die  elektrische  Kraft  mit  der  Zeit  verändert,  so 
ist  die  auf  die  Zeiteinheit  berechnete  Zunahme  der  elektrischen 
Energie  in  dem  Volumenelement  dv 

und  daraus  ergiebt  sich  nach  (8)  und  (11) 

(^^)  ^^+dQ  =  (S.E,  +  SyEy  +  S^E;)  dt. 

Der  Stromvector  ©  stellt  also  eine  elektrische  Ver- 
schiebung dar,  entsprechend  einer  Arbeitsgrösse  der 
elektrischen  Kraft,  die  der  Zunahme  der  elektrischen 
Energie,  vermehrt  um  die  verlorene  Energie,  gleich- 
werthig  ist. 

Für  den  Magnetismus  sind  Erscheinungen,  die  der  Leitung 
der  Elektricität  entsprechen,  nicht  bekannt,  und  hierin  besteht 
wieder  eines  der  Unterscheidungsmerkmale  zwischen  Elektricität 
und  Magnetismus. 
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§•   152. 

•  

Die   MaxweH'scben  GrundgleichuQgen  des  Elektro- 
magnetismus. 

Ist  nun,  wie  im  vorigen  Paragraphen,  ©  der  wahre  Slalom 
in  einem  elektrischen  Felde,  so  nehmen  wir  jetzt  eine  berandete 
Fläche  0  mit  der  in  einer  beliebigen  der  beiden  Richtungen 
positiv  gerechneten  Normalen  r,  und  bilden  das  Integral 


<i)  i=f 


Svdo 


über  diese  Fläche.  Das  Integral  heisst  die  Stärke  oder  In- 
tensität des  durch  die  Fläche  0  äiessenden  elektrischen 
Stromes. 

Nehmen  wir  z.  B.  einen  sogenannten  linearen  Leiter,  d.  h. 
einen  Leiter  in  Form  eines  Drahtes,  dessen  Querdimensionen  als 
unendlich  klein  gegen  die  Längendimensionen  betrachtet  werden 
können,  so  ist,  wenn  v  in  der  Axe  dieses  Drahtes  gemessen  wird, 
und  q  den  Querschnitt  bedeutet: 

(2)  i  =  gÄ, 

die  Intensität  des  in  diesem  Drahte  fliessenden  wahren  Stromes. 
Auf  diese  Formel  kommt  man,  wenn  man  in  (1)  das  Flächen- 
stück 0  unendlich  klein  annimmt,  und  mit  q  zusammenfallen 
lässt,  und  in  diesem  Sinne  gilt  sie  an  jeder  Stelle  des  elek- 
trischen Feldes,  welche  Lage  auch  das  Flächenelement  q  haben 
mag. 

Die  Begriffsbildung,  die  allen  diesen  Betrachtungen  zu  Grunde 
liegt,  hat  den  Zweck  und  setzt  also  die  Möglichkeit  voraus,  die 
Erscheinungen,  die  durch  die  Beobachtungen  der  Physiker  seit 
lange  bekannt  sind,  darzustellen.  Wir  machen  also  auch  die 
Annahme,  dass  der  Ausdruck  (2)  den  Vorgängen  entspricht,  wie 
sie  in  einem  von  einem  elektrischen  Strome  durchflössen  en  Leiter 
stattfinden,  wenn  j  die  Bedeutung  hat,  die  man  schon  früher 
der  Stromintensität  in  einem  solchen  Leiter  beilegte.  Die  elek- 
trischen Ströme  haben  aber,  wie  längst  bekannt  ist,  magnetische 
Wirkungen,  und  durch  diese  lässt  sich  sogar  die  Stromintensität 
messen.  Die  Erfahrung  zeigt  nun,  dass  in  der  Nähe  eines 
linearen  Leiters   ein  der  Stromintensität  proportionales  magne- 
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tisches  Kraftfeld  entsteht,  in  dem  die  Kraftrichtung  in  einer 
auf  der  Stromrichtung  senkrechten  Ebene  liegt  und  so  gerichtet 
ist,  dass  ein  Fortschreiten  in  der  Stromrichtung,  verbunden  mit 
einer  gleichzeitigen  Drehung  in  der  Richtung  der  magnetischen 
Kraft,  eine  Rechtsschraubung  ergiebt  (Ampere'sche  Regel). 
Wenn  wir  daher  den  Rand  s  der  Begrenzung  von  q  in  dem 
Sinne  durchlaufen,  dass  ein  positives  dv  und  ein  positives  d$ 
eine  Rechtsschraubung  ergeben    und  mit  3K  den  magnetischen 

Kraftvector  bezeichnen,  so  ist  das  Integral  I  Jlf«ds  eine  mit  J 

proportionale  Grösse,  und  wir  setzen  also 

(3)  4:7cqSy  =  c  1  Msds, 

worin  c  eine  Gonstante  ist.  Setzen  wir  noch  für  den  Augen- 
blick 

curl9K  =  e, 

so  ist  nach  dem  Stokes'schen  Satze  (§.  89,  IL) 


f  M,ds  =  [  Cdo, 


und  es  ergiebt  sich  also,  wenn   wir  q  als  unendlich  klein  an- 
nehmen, aus  der  Vergleichung  mit  (3) 

oder  die  erste  Maxwell'sche  Gleichung 

I.  ccurlTO  =  4ä©*  =:  b^-\-  4ÄAg, 

Ol 

wenn  ©«  der  wahre  elektrische  Strom  ist. 

Hierzu  kommt  noch  eine  zweite  ähnliche  Gleichung,  durch 
die  der  magnetische  Strom  aus  dem  elektrischen  Kraftvector  ab- 
geleitet wird.  Zu  dieser  zweiten  Gleichung  kann  man  durch 
ähnliche  physikalische  Erwägungen  gelangen,  die  sich  auf  das 
F  a  r  a  d  a  y '  sehe  Gesetz  für  die  Induction  eines  elektrischen  Stromes 
durch  eine  Veränderung  im  Magnetfelde  stützen  i).  Wir  wollen 
uns  hier  auf  die  Reciprocität  stützen,  die  zwischen  Elektricität 
und  Magnetismus  besteht,  und  demgemäss  diese  zweite  Gleichung 
nach  der  Analogie  der  Gleichung  I.,  zunächst  als  Hypothese^ 
bilden : 


^)  Heaviside,  Electrical  papers,  Vol.  I,  Art.  30. 
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n.  ccurl®  =  —  4ä©»"  =  —  ^  -^Ti 

et 

wenn  @  den  elektrischen  Kraftvector,  und  ©"»  den  magnetischen 
Strom  bedeutet.  Dass  die  Constante  c  in  den  beiden  Formeln 
L  und  IL  dieselbe  sein  muss,  und  dass  auf  der  rechten  Seite  von 
II.  das  negative  Zeichen  stehen  muss,  lässt  sich,  wie  wir  gleich 
zeigen  werden,  aus  dem  Princip  von  der  Erhaltung  der  Energie 
ableiten. 

Bezogen  auf  ein  directes  rechtwinkliges  Coordinatensystem 
lassen  sich  die  Formeln  I.  und  II.  auf  Grund  der  im  §.  150 
gegebenen  Ausdrücke  für  S*'  und  ©*»  explicite  so  darstellen: 

^(^M,       dMy\  dE^    ,  j^  oe 


m 

X 


/dE,        8-EA  8M,  .     o 

C  (-^ x-^]  =  —  ß  -;rT-  =  —  4«jS 

\  dy  dz  /  '^    dt       • 

...  (dE^        dE,\  dMy  .     ^ 

\dx  dy  /  ^    dt  ^  ' 

und  diese  Gleichungen  haben  die  beiden  anderen  zur  Folge 
(6)  div  ©«  =  0,        div  ©♦«  =  0. 

Unter  der  elektromagnetischen  Energie  des  Feldes  ver- 
stehen wir  die  Summe  aus  der  elektrischen  und  der  magnetischen 
Energie  und  es  ist  also  an  der  Stelle  des  Volumenelementes  dt 
die  auf  die  Volumeneinlieit  berechnete  Energiemenge 

(7).  ^  =  J-E^+^M^. 

^  '^  dt        Stc  ^    Stc 

Dieser  Ausdruck  gilt  aber,    wenn   für   Energiegrössen   das 
übliche  Maass  [ml^f^]  angewandt  wird,    nur  unter   der  Vor- 
aussetzung, dass  für  Elektricität  und  Magnetismus  das  elektro- 
statische   und    Gauss'sche   Maasssystem    angewandt    wird, 
und  demnach  haben  E  und  31  die   Dimensionen  [m^^^V^^^t"^]. 
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Die  Dimension  von  c  ist  hiemach  pt""^],  d.  h.  c  ist  eine  Ge- 
schwindigkeit, und  die  Beobachtungen  haben  das  merkwürdige 
Resultat  ergeben,  dass  c  gleich  der  Lichtgeschwindigkeit 
im  leeren  Räume  ist  (SOO-lO^cm/sec.)  ^). 


§.  153. 
Der  Energievector. 

Nach  (7)  des  vorigen  Paragraphen  ist  die  in  irgend  einem 
Raumtheile  r  zur  Zeit  t  enthaltene  elektromagnetische  Energie 
dargestellt  durch  das  über  diesen  Raumtheil  erstreckte  Integral 

(1)     T  =  jy^iEl  +  EI-\-E;)  +  ^im+MS+Mf)\dt. 

Die  Zunahme  der  elektromagnetischen  Energie  in  dem 
Zeitelement  dt  ist  daher,  auf  die  Zeiteinheit  berechnet 

Drücken  wir  hierin  die  Differentialquotienten  dE^/dt^  ... 
dMas/dt^  ...  nach  §.  152  (4),  (5)  ;durch  die  Componenten  des 
elektrischen  und  magnetischen  Stromes  aus,  so  folgt: 

(^^         W-\  (^«^  +  -^«"S;  +  E'S:)  dr  -  j  XE'dt 

+  ^{M, ^  +  Jlf, S;  +  Jf,Ä,")  dr, 
und  nach  §.  151  (11)  ist  das  Integral 

Q  =  {  XE^dt, 

die  auf  die  Zeiteinheit  berechnete  im  Zeitelement  dt  nach  dem 
Joule' sehen  Gesetz  erzeugte  Wärmemenge.  Hiernach  ist  der 
Ausdruck 


*)  Wenn  man  cE  durch  E  ersetzt,  so  wird  in  den  Formeln  (2)  c=l, 
während,  in  (1)  c'  an  Stelle  von  c  zu   setzen  ist.    Dann  erhält  das  neae  E 

die   Dimension   [m^^  l^*  *~^J'     I^ies  ist  das  elektromagnetische  Maass  für 
die  elektrische  Kraft. 
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j (E,St  +  EyS'y  +  i;,S  +  Jf,Sr  +  MyS;  +  M,ST)  dx 

der  Energiezuwachs,    den    der   Baomtheil  r    im  Zeitelement  dt 
erfahren  hat  (berechnet  auf  die  Zeiteinheit). 

Wenn  wir  hierin  für  dieS*,S~  die  Ausdrücke  aus  den  Max- 
well'schen  Gleichungen  [§.  152  (4),  (5)]  einführen,  so  nimmt  der 
Ausdruck  unter  dem  Integralzeichen  die  Form  an : 

,ßx  J_  rd(KMy  —  EyM,y       d{E,M,  —  E,M^) 

d    {EyM,     -     E,My)-\ 

"^  dz  y 

und  wir  führeu  also  einen  Vector^  ein,  den  wir  den  Energie- 
vector nennen  wollen,  dessen  Componenten  sind 

H^    =    EyM,     —E,My, 

(6)  Hy  =  E,M,-  E^M,, 

E,  =  E^My  —  EyM^. 

Dann  erhält  man  aus  (4) 
oder  nach  dem  Gauss' sehen  Integralsatz 

wenn  do  ein  Element  der  Grenzfläche  von  r  und  n  die  nach 
innen  gerichtete  Normale  bedeutet. 

Diese  Formel  rechtfertigt  die  Bezeichnung  von  ^  als  Energie- 

vector.     Wenn  wir  uns  nach  8.  85  den  Vector  ■-—  ö  durch  die 

^  4;r  ^ 

Strömung  einer  Substanz  veranschaulichen,  so  drückt  das  Integral 

hindurchgegangene  Menge  dieser  Substanz  aus,  und  diese  ist 
also  nach  (8)  gleich  dem  Zuwachs  an  Energie,  den  der  Baum 
T  in  der  gleichen  Zeit  erfahren  hat^).     Wir  erörtern  hier  nicht 

*)  J.  EL  Pointing,  Phil.  Transactions,  1884,  II,  S.  343. 

Biemann- Weber,  Partielle  Differentialgleichungen.  25 


T—  I  SLdo  die  in  der  Zeiteinheit  durch   die  Oberfläche  von  r 
4^ 
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die  noch  bestrittene  Frage,  in  wie  weit  man  dieser  Vorstellung 
eine  physikalische  Bedeutung  beilegen  kann,  mit  anderen  Worten, 
in  wie  weit  man  die  Energie  als  eine  Substanz  betrachten  darf. 
Die  Gleichung  (8)  soll  hier  nur  als  eine  mathematische  Folge- 
rung aus  den  Maxwell'schen  Gleichungen  betrachtet  werden, 
die  uns  sehr  wichtige  Schlüsse  über  die  Integration  dieser  Glei- 
chungen gestattet. 

Ehe  wir  dazu  übergehen,  diese  Schlüsse  zu  ziehen,  leiten  wir 
aus  (6)  die  Gleichungen  ab: 

M.H,  +  MyHy  +  M,H,  =  0 


(10)  H  =  Ym-fEf-fB!  =  EM  sin  (6,  3»), 

wenn  (@,  9Jl)   den  Winkel  zwischen  den  Richtungen  der  beiden 
Kraftvectoren  ß  und  TO  bedeutet. 

Hieraus  schliessen  wir,  dass  der  Energievector 
senkrecht  steht  auf  dem  elektrischen  und  dem 
magnetischen  Kraftvector,  und  zwar  so,  dass 
^,  6,  3Jl  ein  Reclitssystem  bildet,  und  dass 
die  Intensität  H  des  Energievectors  gleich  dem 
Product  der  Intensitäten  von  6  und  von  9W  und 
dem  Sinus  des  von  ihnen  eingeschlossenen  Win- 
kels ist. 

Bei  der  Anwendung  des  Gauss' sehen  Satzes  in  der  Formel 
(8)  ist  vorausgesetzt,  dass  der  Energievector  im  ganzen  Gebiete 
endlich  und  stetig  ist;  kommen  Punkte,  Linien  oder  Flächen 
vor,  in  denen  diese  Voraussetzung  verletzt  ist,  so  muss  man  diese 
zunächst  durch  Hüllen  von  dem  Gebiete  t  ausschliessen ,  und 
wenn  man  dann  bei  unendlicher  Annäherung  einer  solchen  Hülle 
an  dem  Unstetigkeitsort  in  (8)  einen  endlichen  Beitrag  erhält, 
«0  hat  man  diese  Stellen  als  (positive  oder  negative)  Energie- 
quellen zu  betrachten.  Hat  man  z.  B.  in  dem  Gebiete  t  eine 
Fläche,  in  der  fl^»  fiy,  Ä  unstetig  sind,  so  rechne  man  beide 
Seiten  dieser  Fläche  zur  Begrenzung,  und  wenn  sich  dann 
die  Normalcomponente  Hn  beim  Durchgange  durch  die  Fläche 
unstetig  ändert,  so  ist  die  Fläche  als  eine  Energiequelle  zu 
betrachten. 
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§.  154. 
Das  Energieprincip. 

Betrachten  wir  ein  unendliches  Feld,  in  dem  die  elektrischen 
und  magnetischen  Kräfte  im  Unendlichen  so  verschwinden,  wie 
wir  es  im  fünfzehnten  und  siebenzehnten  Abschnitt  [§.  126  (12), 
§.  144]  für  solche  Felder  angenommen  haben,  so  verschwindet 

das  Integral  I  Hndo^  wenn  wir  den  Raum  r  ins  Unendliche  aus- 
dehnen und  die  Formel  §.  153  (8)  giebt,  wenn  T  die  gesammte 
Energie  des  Feldes  ist,  in  üebereinstimmung  mit  dem  Satze  von 
der  Erhaltung  der  Energie 

Die  Gesammtenergie  des  Feldes  bleibt  also  in  der  Zeit  un- 
geändert. 

Es  lässt  sich  nun  leicht  zeigen ,  dass  mit  dem  Princip  von 
der  Erhaltung  der  Energie  nur  die  Annahme  verträglich  ist,  dass 
der  Factor  c  in  den  beiden  Systemen  §.  152  (4),  (5)  denselben 
Werth  hat. 

Ersetzen  wir  nämlich  diesen  Factor  in  dem  System  (5)  durch 
c'  und  bezeichnen  mit  (7x,  (7y,  Cz  die  Componenten  des  Curls 
der  magnetischen  Kraft,  so  erleidet  die  Betrachtung  des  vorigen 
Paragraphen  nur  eine  kleine  Aenderung,  und  es  folgt  für  ein 
unendliches  Feld 

^+  Q  =  '^^  ^(E^C:,  -\-  JEyCy  +  L\Cz)dr. 

Nun  können  wir  uns  den  Anfangszustand  beliebig  gegeben 
denken ,  und  wenn  wir  also  am  Anfang  (für  ^  =  0)  JE^.  =  Cx> 
Ey  =  Cy^  Et  =.  Cz  setzen,  so  ist  für  ^  =  0 

dt  ^  ^  4.7t    ] 

ist  also  der  Curl  der  magnetischen  Kräfte  am  Anfang  nicht  =  0, 
und  d  von  c  verschieden,  so  würde  gleich  zu  Anfang  ein  Verlust 
oder  ein  Gewinn  an  Energie  eintreten,  was  dem  Energieprincip 
widerspricht.  Es  ist  also  mit  diesem  Princip  nur  die  Annahme 
c  =  cf  verträglich. 


G^d 


388  Achtzehnter  Abschnitt.  §.  155. 


§.  155. 

Wirkung  der  elektrischen   Kraft   auf  Elektricitäts- 

m  engen. 

Wir  betrachten  jetzt  ein  beliebiges  elektrisches  Kraftfeld,  das 
constant  oder  mit  der  Zeit  veränderlich  sein  mag,  und  in  diesem 
Felde  sei  in  einem  bestimmten  Augenblicke  eine  Vertheilung  der 
wahren  Elektricität  mit  der  Dichte  q  gegeben,  die  irgend  eine 
Function  des  Ortes  sein  kann.  Der  Einfachheit  halber  sehen 
wir  hier  von  flächenhafter  Vertheilung  der  Elektricität  ab. 

Wir  geben  nun  einem  Theil  des  Feldes  eine  infinitesimale 
Deformation,  indem  wir  den  Coordinaten  a?,  y,  0  eines  Punktes 
die  Aenderungen  dx^  dy,  dz  ertheilen,  von  der  wir  voraus- 
setzen, dass  keine  räumliche  Dilation  stattgefunden  habe,  dass 

also 

dSx        ddy^        dö^_ 

^^  dx    ^   dy    ^   dz    ~ 

sei. 

Die  räumliche  Dichtigkeit  q  der  Elektricität  verschieben  wir 

zugleich  mit  dem  Raumpunkte  x^  t/,  z^  dem  sie  angehört,  so  dass 

an  der  Stelle  x,  «/,  z  nach  der  Verschiebung  die  Dichtigkeit 

(2)  9_|£d^_|9öy-|^«^ 

^  ^  ^       dx  dy     ^        dz 

dQÖx       dQÖy       dgSz 

~  ^  dx  dy  87" 

herrscht. 

Wir  können  uns  diesen  Vorgang  dadurch  veranschaulichen, 
dass  wir  uns  die  Elektricität  als  eine  incompressible  Substanz 
vorstellen,  die  aber  an  verschiedenen  Stellen  verschiedene  Dich- 
tigkeit hat,  und  dass  wir  dieser  Substanz  eine  infinitesimale 
Deformation  ertheilen. 

Ausserhalb  eines  begrenzten  Raumtheiles  x  soll  die  Ver- 
schiebung dx^  dy,  öz  Null  sein. 

Die  durch  die  Formel  (2)  ausgedrückte  Dichtigkeitsänderung 
können  wir  aber  auch  durch  einen  elektrischen  Verschiebungs- 
vector  05)  hervorrufen,  und  zwar  auf  unendlich  viele  verschiedene 
Arten.     Dazu  muss  die  Bedingung  erfüllt  sein  (§.  126) 
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dx  dy  dz 

oder 

,oN     d{8D,  +  Q8x)       d(dDy-j-QÖy)       djSD.  +  gdz)  _ 

f     ^^  dx  '^  dy  '^  dz  ~ 

Diese  Gleichung  besagt  aber  nach  §.  94,  dass  es  einen  Vector 
%  geben  muss,  so  dass 

JD.  =  -,«.  + ^  -  M., 

(4)  j,i,,  =  _,j,  +  ^_^, 

Durch  diese  Verschiebung  wird  nun  im  elektrischen  Felde 
ein  Energiezuwachs  von  der  Grösse 

(5)  dT=  {  {E^dD^  +  EydDy  +  EsSD,)  dz 

hervorgerufen. 
Es  ist  aber 

/^_^X  /^_^X  /8^_^N 

\  dy  dz  J    ^      ^  \  dz  dx  )    ^         \  dx  dy  J 

,     .    (dEy        dE,\.     ,    (dE,        dEA,     .   (dE^        dEy\ 

■^ "^" VW ~ w) "^  ' \d^ ~ ~w) "^    \W ~ ~w) 

=    A    (E,Ay-EyÄ,)    +^   {E,As-E,A,)    ^^^{EyA.-E.Ay\ 

und  hieraus  ergiebt  sich,  wenn  wir  annehmen,  dass  6  und  21 
jenseits  des  Baumes  r  verschwinden,  nach  den  Gleichungen 
§.  152  (5) 

8T=  —  [  Q  {E^Sx  +  Ey8y  +  E,8z)  dx 


ii   [(dM,    .    ^^^y  A   ^^MLA\dx 

"  7  J  vdT  ^^  +  "W^^  +  -^r  ^v  '^^' 


Wenn  die  magnetischen  Kräfte  mit  der  Zeit  unveränderlich 
sind,  80  bleibt  nur  der  erste  Theil  dieses  Ausdruckes  bestehen, 
und  er  besagt,  dass  zur  Verschiebung  der  Elektricitätsmenge 
Qdt  =  e  in  der  Richtung  dx  ein  Arbeitsaufwand  von  der 
Grösse 
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§. 


(6)  eEa:Sx  =  eE  cos(E^x)öx 

erforderlich  ist,  und  es  ist  also  keine  elektrische  Arbeit  zu  leisl 
wenn  die  Verschiebung  senkrecht  zur  Richtung  von  @  erfol 
Die  Grösse  dieser  Arbeit  ist  von  dem  Vector  91  nicht  abhänj 

Diese  Ergebnisse  können  wir   auch   so    aui 
drücken,    dass     der     elektrische    Kraftvect( 
@   eine   Elektricitätsmenge    e  in  seiner   Ric! 
tung    mit    der    Intensität    eE    fortzubewegei 
sucht. 


z 


§.  156. 

Eindeutigkeit  der  Lösung  der  Maxwell'schen 

Gleichungen. 

Die  Darstellung  des  Energiezuwachses,  die  wir  in  §.  IM] 
gegeben  haben,  lehrt  uns  ein  System  von  Bedingungen  kennen, 
durch  die  die  Vectoren  6  und  9M  eindeutig  bestimmt  sindJ 
Hierzu  dient  uns  die  Bemerkung,  dass  die  gesammte  elektro- 
magnetische Energie  eines  Systems  nur  dann  gleich  Null  sein] 
kann,  wenn  die  Kraftcomponenten  ^  und  Jf  überall  identisch  ver- 
schwinden. 

Wir  machen  zunächst  immer  die  Annahme,  dass,  wenn  sich 
das  Feld  ins  Unendliche  erstreckt,  dort  die  Bedingungen  der 
§§.  126,  144  erjfüllt  seien.  Ferner  schliessen  wir  den  Fall  aus, 
dass  die  Kraftcomponenten  JB,  M  in  Punkten  oder  Linien  un- 
endlich oder  unstetig  werden.  Da  wir  aber  den  Fall  nicht 
ausschliessen  dürfen,  dass  das  Feld  aus  verschiedenartigen  Stoffen 
besteht,  so  müssen  wir  Unstetigkeiten  an  Flächen  für  A,  s,  fi 
zulassen. 

Für  diesen  Fall  machen  wir  die  Annahme: 

1.  An  jeder  Fläche  im  Felde  r  ändern  sich  die 
tangentialen  Componenten  der  Vectoren  @,  9K 
beim  Durchgange  stetig. 

Die  Normalcomponenten  i?„,  Mn  müssen  nach  dieser  Vor- 
aussetzung an  einer  Fläche,  in  der  a,  A,  ^  unstetig  sind,  in  einer 
gewissen  Weise  unstetig  werden,  die  durch  die  Maxwell' sehen 
Gleichungen  selbst  näher  bestimmt  ist. 

Aus  dieser  Voraussetzung  folgt,  dass  die  Normalcomponente 
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des  Energievectors  bei  Durchgang  durch  die  Fläche  stetig 
Bibt,  wie  man  sieht,  wenn  man  in  §.  153  (6)  die  0-Axe  mit  der 
Ichennormale  zusammenfallen  lässt,  und  es  ist  also  die  Formel 
153  (8)  anwendbar. 

Wenn  in  irgend  einem  Augenblick,  von  dem  aus  wir  die 
5it  zählen,  in  dem  also  ^  =  0  ist,  die  sechs  Componenten  jE?^,  J5Jy,  £«, 
t,  My,  Mg  beliebig  gegeben  sind,  so  werden  durch  die  Max- 
ell'sehen  Gleichungen  [§.  152  (4),  (5)]  die  Veränderungen 
ieser  Functionen  in  der  Zeit  bestimmt,  wenn  noch  gewisse  Be- 
idingungen  an  den  Grenzen  hinzukommen. 

Wir  nennen  das  System  der  Werthe  £,  Jtf"  für  ^  =  0  den 
Anfangszustand,  und  beweisen  zunächst,  indem  wir  immer  die 
allgemeinen  Voraussetzungen,  die  wir  oben  formulirt  haben,  fest- 
halten: 

2.  In  einem  unbegrenzten  Felde  ist  durch  den  An- 
I  fangszustand  der  weitere  Verlauf  der  Erschei- 
::               nung  vollständig  bestimmt. 

'         Haben  wir  nämlich  zwei  Vectorenpaare  6, 5R ;  6',  5R',  die  dem- 

-  selben  Anfangszustande  entsprechen,   so   ergiebt  sich  ein  dritter 

'  g"  =  6  —  &,  W  =  m  —  W,  der  dem  Anfangszustande  Null 

entspricht,  d.  h.  dem  Zustande,  in  dem  alle  Componenten  Null 

sind.    Für  diesen  ist  also  auch  der  Anfangswerth  Tq  der  Energie 

gleich  Null  und  aus  §.  154  (1)  ergiebt  sich   durch  Integration 

nach  der  Zeit 

t 

T  +  {  Qdt  =  0. 

0 

Da  aber  T  und  Q  niemals  negativ  sein  können,  so  folgt 
hieraus,  dass  6  —  &  und  5)1  —  W  verschwinden,  also  6,  3JI  mit 
(S',  W  identisch  sein  müssen. 

Wir  nehmen  ferner  einen  durch  eine  geschlossene  Fläche 
begrenzten  Raum  und  in  diesem  einen  Anfangszustand  für  6 
und  9JJ.  Für  diesen  lässt  sich  ebenso  leicht  der  folgende  Satz 
beweisen : 

3.  In  einem  endlichen  Felde  ist  die  Lösung  der 
Maxwell'schen  Gleichungen  eindeutig  bestimmt, 
wenn  ausser  dem  Anfangszustande  an  jedem 
Punkte  der  Oberfläche  die  Componenten  von  g 
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in  der  Richtung  der  Tangentialebene  der  Ober- 
fläche für  alle  Zeit  gegeben  sind. 

Denn  nehmen  wir  wieder  zwei  denselben  Bedingungen  ge- 
nügende. Vectorenpaare  6,  2K;  6',  3JI',  so  ergiebt  sich  ein  drittes 
Vectorenpaar  6  —  6'  =  6",  5«  —  SJl'  =  2K",  für  welches  der 
Anfangszustand  Null  ist,  und  bei  dem  der  Vector  6"  an  der 
Oberfläche,  wenn  er  nicht  verschwindet,  überall  die  Richtung  der 
Normalen  hat.  Der  Energievector  ^",  der  ja  auf  6"  senkrecht 
stehen  muss,  wird  daher  für  jeden  Punkt  der  Oberfläche  in  die 
Oberfläche  selbst  fallen  und  es  ist  folglich  an  der  ganzen  Ober- 
fläche Hn  =  0.  Demnach  giebt  die  Gleichung  §.  153  (8)  für 
die  Energie  T"  des  ganzen  Systems 

und  folglich,  da  T"  am  Anfang  verschwindet, 

t 


T"  +  [  Q'dt  =  0. 


Es  ist  also,  wie  vorher,  6",  W  identisch  gleich  Null,  und 
daher  sind  die  beiden  Vectorenpaare  6,  3Jl;  6',  9JlVmit  einander 
identisch. 

Man  kann  noch  bemerken,  dags  die  Lösung  ebenso  bestimmt 
ist,  wenn  statt  der  Componenten  von  "6  die  Componenten  von  9M 
in  der  Richtung  der  Oberfläche  gegeben  sind.  Man  kann  sogar 
noch  allgemeiner  sagen,  dass  die  Lösung*  bestimmt  ist  durch  den 
Anfangszustand  und  durch  die  Componenten  in  den  Oberflächen- 
richtungen irgend  eines  Vectors  «6  -|-  /J3JI,  wenn  a,  ß  Constanten 
oder  auch  gegebene  Ortsfunctionen  an  der  Oberfläche  sind. 


§.  157. 
Elektromotorisch  wirksame  Flächen. 

Die  Resultate  des  vorigen  Paragraphen  sind  unter  der  in  1. 
ausgesprochenen  Voraussetzung  über  die  Stetigkeit  gewonnen. 
In  einem  für  die  Anwendungen  sehr  wichtigen  Falle  können  wir 
aber  diese  Annahme  nicht  aufrecht  erhalten,  nämlich  dann,  wenn 
im  Felde  Flächen  vorkommen,  in  denen  eine  Contactkraft  thätig 
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ist,  wie  wir  sie  in  §.  130  betrachtet  haben.  Solche  Flächen 
wollen  wir  elektromotorisch  wirksam  nennen. 

Ist  do  ein  Element  einer  solchen  Fläche  0,  in  dem  zwei 
Körper  J.,  B  mit  der  Spannungsdifferenz  (J.,  B)  zusammen- 
stossen,  und  ist  Sn  die  Normalcomponente  des  elektrischen 
Stromes  in  der  Richtung  von  Ä  nach  B^  so  wird  durch  den 
Strom  beim  Durchgang  durch  die  Fläche  0  in  der  Zeiteinheit 
eine  Arbeit  geleistet  von  der  Grösse 

(1)  B  =  {A,B)  {  Sndo. 

Diese  Arbeitsleistung  geschieht  auf  Kosten  der  elektro- 
magnetischen Energie,  ebenso  wie  die  Erzeugung  der  Joule'- 
schen  Wärme  Q^  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass,  während  Q 
stets  positiv  ist,  B  je  nach  dem  Vorzeichen  von  (J.,  B)  positiv 
oder  negativ  sein  kann. 

Ist  z.  B.  A  Zink  und  B  Kupfer,  so  ist  (J.,  B)  und  also  bei 
positivem  Sn  auch  B  positiv. 

Die  verlorene  (oder  gewonnene)  Energie  B  muss  aber  gleich- 
falls in  anderer  Form  wieder  zu  Tage  treten,  und  sie  nimmt 
entweder  die  Form  von  Wärme  an  (Peltier- Wärme)  oder  sie 
wird  in  chemische  Energie  verwandelt  i). 

Sind  verschiedene  elektromotorisch  wirksame  Flächen  vor- 
handen, so  erhalten  wir  mehrere  Ausdrücke  2J,  ü',  ...  von  der 
Form  wie  (1),  und  wegen  der  Erhaltung  der  Energie  im  ganzen 
System  ist 

<^)  ^+e  +  B  +  i?'  +  -  =  0. 

Hierin  ist  nach  §.  153  (7) 

was  eine  einfache,  rein  mathematische  Consequenz  der  Max- 
well'sehen  Gleichungen  ist,  und  es  sind  noch  die  Ausdrücke 
JJ,  B', ...  näher  zu  untersuchen. 

Ist  0  eine  geschlossene  Fläche,  so  ist  nach  dem  Gauss' - 
sehen  Integralsatze 


Sndo  =  —     div©«dr. 


*)  Hertz,  Gesammelte  Werke,  Bd.  II,  S.  232. 


{Sndo  =  -^iM.dS, 


394  Achtzehnter  Abschnitt.  §.  157., 

wenn  das  zweite  Integral  nach  dt  über  den  von  0  umschlossenen 
Raum  erstreckt  wird,  und  es  ergiebt  sich  nach  §.  152  (6)  für 
diesen  Fall  B  =  0.  Geschlossene,  elektromotorisch  wirksame 
Flächen  kommen  also  bei  der  Berechnung  der  Energie  nicht 
weiter  in  Betracht. 

Es  sei  also  0  eine  berandete  Fläche  mit  der  Randcurve 
S,  auf  der  wir  das  Element  dS  so  zählen,  dass  in  einem  Rand- 
punkte dn^  dS  und  das  Innere  der  Fläche  0  ein  Rechtssystem 
bilden,  d.  h.  so,  dass  ein  in  der  Richtung  dn  aufrecht  stehender, 
in  der  Richtung  dS  fortschreitender  Wanderer  das  Innere  der 
Fläche  zur  Linken  hat.  Dann  ergiebt  sich,  wenn  wir  mit  6* 
den  Curl  der  magnetischen  Kraft  bezeichnen,  nach  §.  152,  I: 

und  nach  dem  Satze  von  S tokos  (§.  89) 


also 

(4)  B  =  (A,B)-^{  MsdS, 

worin  das  Integral  über  die  Randcurve  S  von  0  zu  erstrecken 
ist.  Es  hängt  also  B  nicht  von  der  Gestalt  der  Fläche  0,  son- 
dern nur  von  deren  Randcurve  ab. 

Hiernach  werden  wir  die  elektrischen  und  mag- 
netischen Kräfte  und  folglich  auch  den  Energie- 
vector  im  ganzen  Felde,  mit  Ausnahme  der  Rand- 
linien S  der  elektromotorisch  wirksamen  Flächen^ 
stetig  annehmen. 

Um  das  Verhalten  dieser  Grössen  in  der  Nähe  der  Curve  S 
zu  erkennen,  denken  wir  uns  diese  Curven  zunächst  durch  canal- 
förmige  Flächen  y,  y\  ...  eingehüllt ,  die  dadurch  erzeugt  sein 
mögen,  dass  ein  Kreis  mit  dem  Radius  q  so  längs  der  Curve  S 
hinbewegt  wird,  dass  sein  Mittelpunkt  immer  in  S  bleibt,  wäh- 
rend seine  Ebene  auf  B  senkrecht  steht.  Das  über  den  Innen- 
raum dieser  Canäle    genommene  Integral  1  div^dr  muss  dann^ 

wenn  das  Integral  in  der  Formel  (3)  überhaupt  einen  Sinn  haben 
soll,  für  ein  unendlich  kleines   ^   verschwinden,  und  wenn  wir 
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auf  den  Aussenraum  des  Feldes,  der  sich  ins  Unendliche  erstrecken 
mag,  das  Gauss 'sehe  Theorem  anwenden,  so  ergiebt  sich  aus  (3) 

und  aus  (2) 


li-^B'-\-...  =  --^^H,dy, 


wenn  dy  die  Elemente  der  Canal flächen  y,  y',  . .  .  durchläuft. 
Diese  Gleichung  befriedigen  wir  durch  die  Annahme 

(5)       ^  =  - ^ j^^'^y'  ^  =  - i^l^^^y"'  •••' 

worin  die  Integrale  über  die  einzelnen  Canalflächen  y,  y',  . . .  zu 
erstrecken  sind.  Es  können  also  die  Curven  S,  iS',  ...  als  die 
Quellen  für  die  Energiemengen  B,  B\  ...  angesehen  werden. 

Bezeichnet  d'  den  Winkel,  den  der  Radius  q  mit  einem  festen 
Ausgangsradius  bildet,  so  können  wir  dy  =  gdd'dS  setzen,  und 
die  erste  der  Gleichungen  (5)  giebt  nach  (4) 

(Ä,  B)  [  MsdS  =  —  {{QH^dddS, 

und  diese  Gleichung  befriedigen  wir,  indem  wir  setzen: 

27t 

(6)  (A,  B)M,  =  -{  QH^d», 

0 

worin  q  als  unendlich  klein  anzusehen  ist. 

Rechnen  wir  die  positive  Drehungsrichtung  d"  so,  dass  ein 
Fortschreiten  längs  dS  und  gleichzeitige  Drehung  in  der  Rich- 
tung dd"  eine  Rechtsschraube  ist,  so  können  wir  ein  directes 
Coordinatensystem  a?,  j/,  0  legen,  so  dass  a?,  3/,  0  der  Reihe  nach  mit 
dp,  dd'^  dS  zusammenfallen,  und  dann  ist  nach  §.  153  (6) 

und  wenn  wir  die  magnetischen  Componenten  und  die  Kraft  Es 
als  endlich  voraussetzen,  so  wird  für  ein  unendlich  kleines  q 

qH^  =  MsqE^, 

und  es  ergiebt  sich  aus  (6) 

27t 

(7)  (A,B)=-({QE»d»^^^, 
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wenn  wir  die  magnetischen  Kräfte  und  ihren  Curl  endlich  an- 
nehmen und  wenn  wir  ausserdem  86/8^  endlich  annehmen  (z.B. 
bei  stationärem  Zustande),  so  zeigt  die  erste  der  Maxwell'schen 
Gleichungen  (§.  152,  L),  dass  auch  die  elektrische  Kraft  6  in 
Leitern  nicht  unendlich  werden  kann.  Da  aber  die  Gleichung  (7) 

ein  Unendlichwerden  von  E^  verlangt, 
so  kann  dies  nur  im  Dielektricum  statt- 
finden. 

Nehmen  wir  z.  B.  für  J.,  B  eine  Com- 
bination  Zink -Kupfer,  so  ist  (J.,  B)  posi- 
tiv. Die  Berührungsfläche  sei  in  der 
Figur  durch  P,  P'  dargestellt;  P  und 
P'  sind  die  Spurpunkte  der  Linie  S  mit 
der  Ebene  der  Zeichnung.  Nach  aussen  mögen  beide  Metalle 
an  die  Luft  grenzen.  Die  Curve  S  geht  im  Punkte  P  nach 
oben,  in  P'  nach  unten.  Die  positive  Richtung  von  d"  in  P 
ist  durch  den  Pfeil  angedeutet.  Im  Dielektricum  wird  E^  für 
^  =  0  negativ  unendlich,  d.  h.  wir  haben  im  Dielektricum  eine 
im  Punkt  P  unendlich  gross  werdende  Kraft  in  der  Richtung 
vom  Zink  zum  Kupfer  anzunehmen. 

Wir  erhalten    die   folgende  Ergänzung  zu  den  Sätzen    des 
§.  156: 

4.  Wenn  berandete,  elektromotorisch  wirksame 
Flächen  im  Felde  sind,  so  kann  die  elektrische 
Kraft  nicht  mehr  überall  stetig  sein,  sondern  sie 
wird  an  der  Randcurve  so  unendlich,  wie  es  die 
Gleichung  (7)  angiebt.  Sind  für  jede  solche 
Fläche  die  Constanten  (Ä^B)  gegeben,  so  ist  hier- 
durch und  durch  die  sonstigen  Bestimmungen 
der  Sätze  2.  und  3.  des  §.  156  der  elektromagne- 
tische Zustand  eindeutig  bestimmt. 

Der  letzte  Theil  dieses   Satzes  wird  ebenso  wie  in   §.  156 
bewiesen. 

Es   ergiebt  sich    aus    diesen  Betrachtungen   noch  eine  für 
später  wichtige  Folgerung. 

Wir  ziehen  eine  beliebige  in  sich  zurücklaufende  Linie  s  im . 
Inneren  des  Feldes  und  legen  durch  diese  eine  stetig  gekrümmte 
einfach  zusammenhängende  Fläche  ß.  Wir  wählen  eine  positive 
Normalenrichtung  v  auf  Sl  und   eine  positive  Richtung  ds  auf 
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der  Grenzcurye  s,  so  dass,  wie  oben  dv^  ds  und  das  Innere  von 
ß,  ein  Rechtssystem  bildet. 

Die  Fläche  ß  wird  im  Allgemeinen  von  einigen  der  Curven 
S  durchdrungen  werden,  einem  solchen  Durchstosspunkt  P  geben 
wir  das  Zeichen  +,  wenn  S  in  der  Richtung  des  positiven  dv 
durch  iQ  hindurchgeht,  sonst  das  Zeichen  — .  Die  Punkte  P 
schliessen  wir  durch  kleine  Kreise,  die  als  die  Spuren  der  Canal- 
flächen  y,  y',  ...  angesehen  werden  können,  von  der  Fläche  Sl 
aus,  wodurch  sich  eine  Fläche  ß'  ergeben  mag.  Ist  nun  6*  der 
Curl  der  elektrischen  Kraft,  so  folgt  aus  dem  Theorem  von 
Stokes,  wenn  do  ein  Element  von  ß'  ist: 

{cidc3  =  {  Esds 
und  nach  der  zweiten  MaxwelPschen  Gleichung: 


Mydo^ 


worin  das  Integral  nach  ds  über  die  ganze  Begrenzung  von  ß' 
zu  erstrecken  ist.  Das  Integral  nach  dco  kann  über  Sl  ge- 
nommen werden,  da  wir  den  magnetischen  Vector  als  stetig  vor- 
aussetzen. 

Ist  nun  P  einer  der  vorhin  charakterisirten  Durchstoss- 
punkte  der  Linie  S  mit  ß,  und  hat  der  diesen  Punkt  aus- 
schliessende  Kreis  den  unendlich  kleinen  Radius  q,  so  kommt 
in  dem  Integral  auf  der  linken  Seite  von  (8)  ein  Bestandtheil 
vor,  der  wegen  (7)  die  Gestalt  annimmt 

27t 


+  jp^^d^  =  ±(^P), 


je  nachdem  der  Punkt  P  nach  der  oben  getroffenen  Bestimmung 
das  positive  oder  das  negative  Zeichen  hat.  Demnach  ergiebt 
die  Formel  (8)  für  das  über  die  Begrenzung  von  Sl  erstreckte 
Integral 

(9)  [  Esds  =  —  ^  ^  f  M.dcj  +  (A,  B)  qi  {A',  B')  ... 

Wenn  eine  der  Curven  S  die  Fläche  Sl  mehrmals  schneidet, 
so  werden  diese  Durchstosspunkte  abwechselnd  das  Zeichen  i 
haben,  und  die  entsprechenden  Bestandtheile  in  (9)  werden  sich 
also  aufheben.  Hiernach  können  wir  an  Stelle  der  Curven  S  die 


n  -* 
B 
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elektromotorisch  wirksamen  Flächen  0  in  die  Betrachtung  ein- 
führen.   Wenn  nämlich  in  der  Figur  PP  die  Spur  einer  solches 
Fig.  64.  Fläche  in  der  Ebene  der  Zeichnung  ist,  die  die 

P'  Raumtheile  A,B  von  einander  trennt,  und  s  die 

durch  den  Pfeil  angedeutete  Richtung  hat,  80 
geht  in  P  die  positive  Richtung  Yon  S  nach 
oben,  wie  die  Richtung  dv  und  P  hat  also  das 
A  Zeichen  4-*  ^^^  positive  Richtung  von  s  geht 
in  der  Richtung  dn  durch  die  Fläche  0  hin- 
durch. Demnach  können  wir  dem  Satze  (9) 
auch  den  Ausdruck  geben: 

Es  ist 

(10)     -  ^Esds  =  {AB)  4-  {Ä^B)  +  ...  +  ^^  ^  jjlf.rf«. 

wenn  (JL,  5),  (Ä\  B')  die  Spannungsdifferenzen 
an  den  Punkten  bedeuten,  wo  die  Gurve  5  die 
elektromotorisch  wirksamen  Flächen  in  der  Rich- 
tung von  A  nach  B  durchdringt 


§.  158. 
Ausgleichung  einer  elektrischen  Ladung. 

Die  Gleichungen  (4)  §.  152  geben  für  ein  constantes  l  o^^  ; 
£,  wenn  man  sie  der  Reihe  nach  in  Bezug  auf  x^y^z  differentiirt  | 
und  dann  addirt:  ' 

(1)  ift^^^®  +  ^^^^®  =  0' 

oder,  wenn  man  die  Dichtigkeit  der  wahren  Elektricität  mit  9 
bezeichnet,  also  nach  §.  126  (1),  (2) 

-r—  div  6  =  p 

setzt,  und  für  A  die  Constante  ®  =  4:nk/6  einführt  (§.  151) 

(2)  ll  +  0p  =  0, 

woraus  durch  Integration 

(3)  p  =  c-  ^'  Qo, 

wenn  Qq  der  Anfangswerth  von  q  ist    Die  räumliche  Dichtigkäi 
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der  Elektricität  nimmt  also  mit  der  Zeit  ab,  und  zwar  um  so 
schneller,  je  grösser  die  Leitfähigkeit  der  Substanz  ist  und  nähert 
sich  der  Grenze  Null.  Da  die  wahre  Elektricität  nach  unserer 
Voraussetzung  nicht  zerstörbar  ist,  so  muss  sie  also  bei  dieser 
Aenderung  an  die  Grenze  zwischen  Leiter  und  Nichtleiter  wandern. 

Um  dies  an  einem  einfachen  Beispiele  zu  erläutern,  nehmen 
wir  an,  es  sei  für  einen,  in  einem  Dielektricum  schwebenden  be- 
grenzten Leiter  das  elektrostatische  Problem  gelöst.  Es  ist  also 
nach  dieser  Annahme  im  äusseren  Räume  eine  Function  q)  des 
Ortes  bekannt,  die  im  Unendlichen  verschwindet,  und  an  der 
Oberfläche,  des  Leiters  den  constanten  Werth  Ä  annimmt,  und 
der  Bedingung  ^9  =  0  genügt. 

Wir  nehmen  zweitens  eine  willkürliche  Function  ^  im  Inneren 
des  Leiters  an,  von  der  wir  nur  voraussetzen  wollen,  dass  auch 
sie  an  der  Oberfläche  den  constanten  Werth  A  erhält.  Wir 
nehmen  dann  folgenden  Anfangszustand  an. 

Die  magnetischen  Kräfte  seien  im  ganzen  Felde  zu  Anfang 
gleich  Null.    Es  sei  femer 

im  Dielektricum  i?«  =  _  ||,    £•  =  _  g,    El  =  -^, 

ox  oy  oz. 

im  Leiter  ^S  =  -  g^,     ^v  =  -  ^^    ^'  =  -  W 

Dann  sind  die  Gleichungen  §.  152  (4)  und  (5)  befriedigt, 
wenn  wir  über  den  weiteren  Verlauf  die  folgenden  Annahmen 
machen: 

1.  Die  magnetischen  Kräfte  bleiben  dauernd  Null. 

2.  Im  Dielektricum,  wo  A  =  0  ist,   sind  die  elektrischen 
Kräfte  von  der  Zeit  unabhängig 

Esc    =    Ex,         Ey    =    Ey^         Ez    =    Eg. 

3.  Im  Leiter  ist 

E^  =  e-^*El    Ey  =  e-^'ES,    Ez  =  e-^*El 

Die  räumliche  Dichtigkeit  der  wahren  Elektricität  ist  nach 
diesen  Annahmen  im  Dielektricum  dauernd  =  0;  im  Leiter  ist 

und  die  Dichtigkeit  6  an  der  Oberfläche  ist,  wenn  s  im  Dielek- 
tricum =  1  angenommen  und  die  Normale  n  positiv  in  den  Leiter 
hineingerechnet  wird 


e  =  —  -r-  er^* 


(j^*.,  +  f|fa.) 
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^^''  *^  —       4ä^      8»^43r  8n' 

Die  Gesammtmenge  der  wahren  Elektricität  ist 

(7)  ^  "^     ^^^  "t"     ^^^' 

also 

dq 
und  daher  nach  dem  Gauss' sehen  Integralsatz 

^  ^  4:7t  J  dn 

also,  wie  es  sein  muss,  von  der  Zeit  unabhängig.  Für  t  ^=  co 
wird  p  =  0  und  4Ä<J  =  8g)/3w,  und  dies  ist  der  elektrostatische 
Zustand.  (Hier  wird  man  e  als  Basis  der  natürlichen  Logarithmen 
nicht  mit  der  Elektricitätsmenge  e  verwechseln.) 

Bei  dieser  Elektricitätsbewegung  ist  der  elektrische  Strom 

dauernd  gleich  Null. 


~  4:7t  }  dn 
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Elektrolytisolie  Leitung. 


§.  159. 
Wirkung  der  elektrischen  Kraft  auf  die  Ionen. 

Eine  besondere  Form  nehmen  die  Gleichungen  für  die  elek- 
trischen Bewegungen-  in  den  Lösungen  an,  die  durch  den  elek- 
trischen Strom  chemisch  zersetzt  werden.  Hier  ist  es  unmöglich, 
die  elektrischen  Bewegungen  von  den  Bewegungen  durch  Diffusion 
zu  trennen,  und  beide  müssen  also  gleichzeitig  berücksichtigt 
werden.  Bei  der  Ableitung  dieser  Gleichungen,  die  zuerst  N ernst 
gegeben  hat,  und  die  dann  von  Planck  noch  eingehender  be- 
gründet und  discutirt  sind,  stützen  wir  uns  auf  die  Anschauungen 
von  van't  Hoff  über  die  Natur  äer  Lösungen,  die  jetzt  in  der 
Physik  allgemein  angenommen  sind.  Nach  diesen  herrschen  hier 
dieselben  Gesetze,  die  bei  Gasen  längst  bekannt  sind,  nämlich 
die  Gesetze  von  Boyle-Mariotte,  Gay-Lussac,  Avogadro  i). 

Die  chemischen  Verbindungen,  die  durch  den  elektrischen 
Strom  zersetzt  werden,  bestehen  aus  einem  elektropositiven 
und  einem  elektronegativen  Bestandtheile.  Diese  Substanzen 
sind  in  einem  Lösungsmittel  gelöst,  etwa  in  Wasser,  dessen  Natur 


^)  Nernst,  Zeitschr.  f.  physikalische  Chemie,  Bd.  4  (1889).  Planck, 
Annalen  der  Physik  und  Chemie,  neue  Folge,  Bd.  39  (1889).  F.  Kohl - 
rausch,  Sitzungsbericht  der  Berliner  Akademie  vom  19.  November  1896, 
und  Annalen  der  Physik  und  Chemie,  Bd.  62  (1897). 

Biemann-Weber,    Partielle  Differentialgleichungen.  ^Q 
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nicht  in  Betracht  kommt.    Die  Bestandtheile  heissen  die  Ionen, 
die  elektropositiven  die  Kationen,  die  negativen  die  Anionen. 
So  ist  beispielsweise  in  einer  Lösung  von  KCl  oder  Na  Gl  das    !5 
Metall 9  Kalium  oder  Natrium,  das  Kation,  Chlor  das  Anion.   In    \ 
einer  Lösung  von  Salzsäure  ist  der  Wasserstoff  das  Kation,  Chlor     ] 
das  Anion.    Auch  complicirtere  Verbindungen  können  in  Betracht     j 
gezogen  werden,  wie  z.  B.  Schwefelsäure,  H2SO4,  bei  der  H  das 
Kation,  Vs^^*  ^^^  Anion  ist. 

Wir  werden  aber  auch  annehmen,  dass  mehrere  solcher  Ver- 
bindungen gleichzeitig  in  der  Lösung  gemischt  sind.  Wenn  die 
Lösung  hinlänglich  verdünnt  ist,  wie  wir  hier  voraussetzen,  so 
sind  die  Ionen  vollständig  dissociirt  und  sind  dann  in  ihrer 
Beweglichkeit  gegenseitig  von  einander  unabhängig. 

Die  Concentration  der  Ionen  in  einer  Lösung  wird  hier  nun 
zweckmässig  nicht  nach  Procenten,  sondern  nach  sogenannten 
Grammäquivalenten  oder  Grammionen  gemessen. 

Unter  einem  Grammion  (Grammäquivalent),  einer  Ionen- 
art,  deren  Aequivalentgewicht,  bezogen  auf  den  Wasserstoff  als 
Einheit,  gleich  A  ist,  versteht  man  eine  Menge  von  A  Gramm 
dieser  Substanz,  also  z.  B.  bei  der  Zersetzung  von  Schwefel- 
säure würde  ein  Grammion  von  SO4,  wenn  S  und  0  die 
Atomgewichte  von  Schwefel  und  Sauerstoff  sind,  gleich  V2SO4. 
=  48  sein. 

Befinden  sich  dann  in  der  Volumeneinheit  (im  Cubikcenti- 
meter)  a  Grammionen,  so  heisst  a  die  Concentration  der 
Lösung,  die  natürlich  auch  eine  Function  des  Ortes  sein  kann. 
Dann  würden  wir  genauer  sagen,  das  Volumen  dement  dt  ent- 
hält adt  Grammionen. 

Sind  in  einem  Liter  der  Lösung  m  Gramm  einer  lonenartul 
vom  Aequivalentgewichte  A  gelöst,  so  enthält  also  das  Liter 
II  =z  m/A  Grammionen,  und  es  ist  a=10^^m/A  Eine  Lösung, 
in  der  (i  =  1  ist,  die  also  im  Liter  ein  Grammäquivalent  ent- 
hält, heisst  nach  Kohlrausch  eine  Normallösung. 

Befindet  sich  eine  solche  Lösung  in  einem  elektrischen  Felde, 
so  wirkt  die  elektrische  Kraft  E  erfahrungsgemäss  so,  als  ob 
jedes  Ion  eine  ganz  bestimmte  Menge  rj  von  Elektricität  mit  sich 
führte  (§.  155),  und  zwar  die  Kationen  positive,  die  Anionen 
negative  Elektricität,  d.  h.,  es  wirkt  auf  ein  Kation  die  Kraft 
-]-  rjE,  auf  ein  Anion  die  Kraft  —  rjE.  Die  Constante  ri  ist,  in 
elektrostatischem  Maasse  ausgedrückt, 


!■ 
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rj  =  2Sd  .  1012  1), 

und  so  viele  Elektricitätseinheiten  wandern  also  mit  einem 
Grammion. 

§.  160. 
Der  osmotische  Druck. 

Ausser  der  elektrischen  Kraft  wirkt  auf  die  Ionen  noch  der 
osmotische  Druck  p.  Dieser  ist  abhängig  von  der  Concentra- 
tion  a  der  lonenart,  aber  unabhängig  von  den  etwa  noch  sonst 
in  der  Lösung  enthaltenen  Ionen  anderer  Art.  Ist  v  das  Volumen 
eines  Grammions,  so  ist  hiernach 

(1)  pv  =  B, 

worin  B  der  absoluten  Temperatur  proportional,   aber  von  der 

Qualität  der  Ionen  unabhängig  ist.    Es  ist  für  die  Temperatur 

von  18® 

B  =  2,414  .  1010, 

wenn  auch  hier  das  Aequivalentgewicht  des  WasserstofiFs  als 
Emheit  gilt.  Nun  ist,  wenn  a  die  Concentration  in  dem  fest- 
gesetzten Sinne  bedeutet,  v  ==  1/a,  und  daher 

(2)  p  =  aB. 

Der  osmotische  Druck  erzeugt  nun  eine  Kraft,  die  die  Ionen 
von  den  Stellen  höheren  Druckes  nach  denen  von  niedrigerem 
Druck  treibt,  und  die  dem  Druckgefälle  proportional  ist. 

Der  osmotische  Druck  wirkt  auf  die  Ionen  ebenso,  wie  der 
Druck  in  Gasen  wirkt,  d.  h.,  wenn  do  irgend  ein  Flächenelement 
ist,  so  wirkt  gegen  dieses  Flächenelement  normal  eine  nur  von 
der  Stelle,  nicht  von  der  Orientirung  von  do  abhängige  Kraft 
pdo,  Grenzen  wir  irgend  ein  Volumen  z  durch  eine  geschlossene 
Fläche  0  ab  mit  den  Elementen  dt  und  do,  so  ist  nach  dem 
Gauss' sehen  Satze  (§.  89) 


^)  In  elektromagnetischem  Maasse  ist  >?  =  9650.  Kohlrausch  (An- 
nalen  der  Physik  und  Chemie,  neue  Folge,  Bd.  62,  1897)  misst  die  Con- 
centration nach  elektrochemischen  Aequivalenten  in  der  Volumeneinheit, 
wobei  also  bei  jedem  Ion  diejenige  Menge  gleich  Eins  ist,  mit  der  die 
positive  oder  negative  Elektricitätsmenge  Eins  wandert.  In  diesem  Sinne 
ist  also  17  a  die  Concentration. 
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% 

(3)  p  cos  {nx)do  =  —      ^^^' 

und  dies  ist  also  die  a?-Componente  der  auf  die  gesammte  Ober- 
fläche von  r  wirkenden  Druckkraft.  Denken  wir  uns  das 
Volumen  r  als  starr,  so  ist  dies  die  von  dem  osmotischen  Druck 
herrührende,  auf  die  in  diesem  Volumen  enthaltenen  Ionen  wir- 
kende Kraft. 

Wenden  wir  dies  auf  ein  einzelnes  Volumenelement  dt  an, 
so  wirkt  also  auf  dieses  in  der  a? -Richtung  die  Kraft 

(4)  -l£dT  =  -R^dT, 
^  ^  dx  ex 

und  da  nun  adt  Grammionen  im  Elemente  dt  enthalten  sind, 
so  wirkt  auf  ein  einzelnes  Grammion  die  osmotische  Kraft 

a    ex 

Nehmen  wir  hierzu  die  im  vorigen  Paragraphen  näher  be- 
stimmte elektrische  Kraft,  so  wirkt  also  im  elektrischen  Felde 
auf  ein  Grammion  in  der  a;-Richtung  die  Kraft 

(5)  P.  =  _Iil||±,^., 

worin  das  obere  Zeichen  für  die  Kationen,  das  untere  für  die 
Anionen  gilt.  Der  Ausdruck  (5)  ist  die  a;-Componente  eines 
Kraftvectors  ^,  der  nach  unserer  Vectorbezeichnung  mit 

(6)  ^  z=  —  iJ  grad  log«  ±  i? 6 

zu  bezeichnen  wäre. 

Eine  auf  die  Ionen  wirkende  Kraft  bewirkt  nicht,  wie  in 
der  Mechanik  träger  Massen  angenommen  wird,  eine  Beschleuni- 
gung, sondern  eine  Geschwindigkeit,  was  man  als  eine  Folge  des 
Widerstandes  des  Lösungsmittels  ansehen  kann.  Eine  auf  ein 
Ion  wirkende  Kraft  P  ertheilt  daher  diesem  eine  Geschwindig- 
keit in  ihrer  Richtung,  die  mit  P  proportional  ist,  die  wir  gleich 
a  P  setzen.  Der  Coefficient  a  ist  die  durch  die  Einheit  der  Kraft 
hervorgerufene  Geschwindigkeit  und  heisst  die  Beweglichkeit 
der  betreffenden  lonenart.  Die  Beweglichkeit  a  hängt  nicht  bloss 
von  der  Natur  der  lonenart,  sondern  auch  von  ihrer  Concentration 
und  sogar  von  der  Concentration  der  etwa  noch  gleichzeitig  in 
der  Lösung  enthaltenen  anderen  lonenarten  in  einer  nicht  näher 


[ 
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bekannten  Weise  ab.  Sie  nähert  sich  aber  bei  abnehmender 
Concentration  der  Lösung  einer  festen  Grenze,  und  bei  sehr  ver- 
-  J  dünnten  Lösungen  und  constanter  Temperatur  kann  man  daher 
a  genähert  als  eine  Constante  der  Substanz  ansehen.  Einst- 
weilen ist  es  aber  nicht  nothwendig,  hierüber  eine  Annahme  zu 
machen. 

Hiemach  erhalten  wir  aus  dem  Kraftvector  ^  einen  Ge- 
schwindigkeitsvector  a^-P,  der  die  Geschwindigkeit  einer  lonen- 
art  Ä  von  der  Concentration  a  und  der  Beweglichkeit  a  nach 
Grösse  und  Richtung  bestimmt. 

Dieser  Geschwindigkeitsvector  verändert  die  Concentration 
nach  den  im  zehnten  Abschnitte  allgemein  aus  einander  gesetzten 
Grundsätzen. 

Es  ist  nämlich  die  in  ein  Volumen  r  einströmende  Menge 
der  lonenart  J.,  auf  die  Zeiteinheit  berechnet,  gleich  dem  über 
die  Oberfläche  von  r  erstreckten  Integral 


I 


aaPndo^ 


wenn  n  die  nach  innen  gerichtete  Normale  ist,  oder  nach  dem 
Gauss' sehen  Satze 


=  —  I  diva«^^  dz. 


Durch  diesen  Zufluss  wird  aber  die  Concentration,  wenn  t 
die  Zeit  bedeutet,  in  der  Zeiteinheit  um  da/dt  vermehrt,  und 
es  ist  daher  dieses  Integral  auch 


=1 


woraus  sich  die  Gleichung 


ö 


(7)  If  =  -  di^««^ 

ergiebt,    und   eine   solche   Gleichung   erhält   man   für  jede   der 
lonenarten  i). 


*)  Die  Dimensionen  der  hier  vorkommenden  Grössen  sind  folgende: 

M  =  [?»«-«],  M  =  [j«-*],  [«]  =  ['«r«],  [«]  =  [<], 

d.  h.,  es  ist  a  eine  Zeit. 
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§.  161. 
Der  elektrische  Strom. 

Um  die  Maxwe IT  sehen  Gleichungen  auf  den  Fall  der 
elektrolytischen  Leitung  anwenden  zu  können,  haben  wir  nur 
noch  festzustellen,  was  wir  unter  dem  elektrischen  Strome  zu 
verstehen  haben.  Dies  ergiebt  sich  aber  aus  der  Definition 
§.  151. 

Wenn  man,  was  der  Wirklichkeit  jedenfalls  sehr  nahe  ent- 
spricht, das  Lösungsmittel  wie  einen  Nichtleiter  behandelt,  so 
haben  wir  keinen  Verfall  von  elektrischer  Kraft,  wie  bei  den 
metallischen  Leitern,  anzunehmen.  Dagegen  wird  ein  Theil  der 
vorhandenen  elektrischen  Energie  zur  üeberwindung  des  Wider- 
standes, den  das  Lösungsmittel  der  Ionen  Verschiebung  entgegen- 
stellt, verbraucht,  und  auch  hier  in  Wärme  verwandelt.  Diesen 
Theil  können  wir  berechnen,  wenn  wir,  wie  schon  oben,  an- 
nehmen, dass  die  Ionen  die  Träger  bestimmter  positiver  oder 
negativer  Elektricitätsmengen  sind. 

In  §.  155  haben  wir  die  Arbeitsgrösse  bestimmt,  die  zur 
Verschiebung  einer  gewissen  Elektricitätsmenge  im  elektrischen 
Felde  erforderlich  ist. 

Die  im  Volumenelement  dt  enthaltene,  an  die  Ionen  a  ge- 
bundene Elektricität  ist  ±  i^  a  d  r,  und  diese  wird  in  der  Richtung 
des  Vectors  ^  um  die  Strecke  aPdt  verschoben.  Die  elek- 
trische Krafb  E  leistet  also  hierbei  die  Arbeit 

(1)  ±  riaaPE  cos(P,  E)  dt  dt 

=  ±  riaa  {P^^E^  +  PyEy  +  PzE,)  dt  dt. 

Die  Arbeit  der  elektrischen  Kräfte  bei  der  Verschiebung 
aller  Ionen  erhalten  wir  hieraus,  wenn  wir  die  Summe  dieser  für 
die  verschiedenen  lonenarten  gebildeten  Ausdrücke  nehmen,  also, 

wenn  wir  diese  Summe  durch  das  Zeichen  ^  andeuten: 

<2)  dQdt  = 

ri  (^E^^±aaP:,-\-  ^y^±  ««^y  -^  E,^±aaPs)dtdt. 

Bedeutet  also  d  T  die  elektrische  Energie  im  Volumenelement 
dt,  so  genügt  der  im  §.  151  eingeführte  Stromvector  ©  der 
Gleichung : 
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(3)  ^f+dQ  =  {E^S,  J^EySy  +  E.S.)  dt. 

Es  ist  aber  nach  §.  126 

dT=±^(El  +  El  +  Ei)dt, 
und  folglich 
n\         ^^^ *   /'j?  ^■^»    I    TP  ^^y  _i_  V  ^^*\  j,. 

(^>        TT  =  4^  r'TT  +  -^"-gT  +  ^'  -W)^^' 

man  genügt  also  nach  (2)  und  (4)  der  Gleichung  (3),  wenn  man  setzt: 

worin  ^"  der  durch  §.  160  bestimmte  Kraftvector  für  die  lonen- 

art   Ä  ist   und   die   Summe  ^^  über   sämmtliche  vorhandenen 

lonenarten  zu  nehmen  ist.  Hierin  bedeutet  s  die  Dielektricitäts- 
constante  der  Lösung.  Diesen  Vector  ©  betrachten  wir  als  den 
elektrischen  Strom,  der  in  die  MaxwelTschen  Gleichungen  ein- 
zusetzen ist. 

Da    nun    in  Folge    der  Maxwell' sehen  Gleichungen  div© 
immer  gleich  Null  ist,  so  ergiebt  sich  aus  (5),  wenn  wir 

(6)  Q  =  IT-  div  6 

setzen,  also  unter  q  die  Dichtigkeit  der  wahren  Elektricität  ver- 
stehen, nach  §.  160  (7): 


d{Q-v^±^)  _ 


Es  ist  also  Q  —  rj  ^  ±  a  von  der  Zeit  unabhängig,  und 
wenn  der  Werth  dieser  Differenz  zu  irgend  einer  Zeit  gleich 
Null  ist,  so  bleibt  er  im  \y eiteren  Verlaufe  des  Vorganges  immer 
gleich  Null.    Dies  wollen  wir  annehmen,  und  setzen  demnach 

(8)  Q  =  n^±a. 

Es  ist  also  dann  die  Dichtigkeit  der  wahren  Elek- 
tricität gleich  dem  üeberschusse  der  von  den  Kationen 
getragenen  positiven  Elektricität  über  die  negative  der 
Anionen. 

Setzen  wir  die  Gleichung  (8)  mittelst  (6)  in  die  Form 

(9)  y]±o^  =  T^diyiS, 
^  ^                               --^  4jri^ 
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SO  zeigt  sie,  dass,  wenn  div(5  nicht  einen  sehr  grossen  Werth 

hat,  ^  ±  a  sehr  klein  ist,  weil  das  im  Nenner  stehende  ij  einen 

sehr  grossen  Werth  hat  (289  .  10 ^a).  Es  sind  also  immer 
nahezu  ebenso  viele  positive  wie  negative  Grammionen 
in  einem  Volumen  enthalten. 

Wir  wollen  schliesslich  die  Gleichungen,  die  wir  in  der 
Vectorbezeichnung  aufgestellt  haben,  in  expliciter  Form  schreiben. 

Zunächst  ergiebt  sich  aus  §.  160  (6),  (7)  die  partielle  Diffe- 
rentialgleichung 

d 


+  ^(*''l?T.,««s), 


und  eine  solche  Gleichung  besteht  für  jede  lonenart,  wenn  immer 
das  obere  Zeichen  fiir  die  positiven,  das  untere  für  die  negativen 
Ionen  statt  hat. 

Ferner  zerlegt  sich  der  Stromvector  ©  hier  nach  (5)  in  drei 
Bestandtheile,  nämlich 

(11)  ©=^||  +  ,B2:Fagrad«  +  ,,*g2««' 
und  es  ist,  wenn  wir 

(12)  A  =  1^2  ^  aa 

setzen, 

(13)  3  =  A  g 

der  Leitungsstrom.    Hierzu  tritt  aber  noch  ein  Strom 

(14)  S  =  ^1?  ]^qiagrada, 

den  wir  den  Diffusionsstrom  nennen  können. 
Die  iT-Componente  des  wahren  Stromes  ist 

Der  Coefficient  A  heisst  auch  hier  die  Leitfähigkeit. 

Die  Summe  des  Leitungsstromes  und  des  Diffusionsstromes, 
also 

(16)  6  =  3  +  5, 

können  wir  den  lonenstrom  nennen.    Sein  Ausdruck  ist  nach  (5) 
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(17)  &  =  ri^±  aa^", 

und  da  nun  a$"  die  Geschwindigkeit  der  lonenart  -4,  und  rju 
die  in  der  Volumeneinheit  mit  dieser  lonenart  verbundene 
Elektricitätsmenge  ist,  so  können  wir  die  Stromdichte  des  lonen- 
stromes  definiren 

als  die  in  der  Richtung  des  Vectors  6  in  der 
Zeiteinheit  durch  die  Flächeneinheit  hindurch- 
gehende Menge  positiver  Elektricität,  vermehrt 
um  die  in  entgegengesetzter  Richtung  fliessende 
Menge  negativer  Elektricität; 

diese  Definition  der  Stromdichte,  die  sich  hier  aus  der  Theorie 
der  elektrolytischen  Leitung  ergiebt,  bildet  in  der  älteren  Theorie, 
die  auf  der  Annahme  zweier  elektrischer  Fluida  beruht,  die 
Definition  für  den  elektrischen  Strom  überhaupt,  auch  in  den 
Leitern. 

Nehmen  wir  die  Lösung  homogen,  also  die  Concentrationen  a 
constant  an,  so  werden  auch  die  davon  abhängigen  Beweglich- 
keiten a  constant,  und  folglich  wird  auch  die  Leitfähigkeit' A 
constant.  Der  DiflFusionsstrom  fällt  ganz  weg  und  der  Ausdruck 
für  8  und  die  daraus  abgeleiteten  Maxwell'schen  Gleichungen 
kommen  der  Form  nach  in  völlige  Uebereinstimmung  mit  denen, 
die  wir  für  metallische  Leiter  aufgestellt  haben.  Das  ganze 
System  der  DiflFerentialgleichungen  (10)  kommt  auf  die  eine 
Gleichung 

(18)  divg  =  0 

zurück. 

Die  Grenzbedingungen,  besonders  die  für  die  Elektroden 
gültigen,  sind  wesentlich  abhängig  von  den  chemischen  Vor- 
gängen, die  da  stattfinden,  und  einer  mathematischen  Formu- 
lirung  im  Allgemeinen  kaum  zugänglich. 


Zwanzigster  Abschnitt. 

Stationäre  elektrische  Ströme. 


§.  162. 
Stationäre  Zustände. 

In  §.  156  haben  wir  nachgewiesen,  dass  die  Anfangswerthe 
ui)d  gewisse  Grenzbedingungen  die  Lösungen  der  Maxwell'schen 
Gleichungen  bestimmen.  Eine  davon  verschiedene  Frage,  deren 
Beantwortung  wir  uns  jetzt  zuwenden,  ist  aber  die: 

Wie  muss  der  Anfangszustand  beschaffen  sein,  damit 
der  Zustand  stationär  sei,  dass  also  der  elektrische  und 
der  magnetische  Kraftvector  von  der  Zeit  unabhängig 
werden? 

Ein  solcher  Zustand  wird  zwar  nicht  von  vornherein  her- 
stellbar sein,  wohl  aber  zeigt  die  Erfahrung,  dass  auch  nicht 
stationäre  Zustände  sich  einem  stationären  oder  wenigstens  fast 
stationären  Zustande  annähern,  so  dass  sie  oft  nach  sehr  kurzer 
Zeit  nicht  mehr  merklich  davon  unterschieden  sind.  Dagegen 
ist  aber  wieder  zu  bemerken,  dass  es  einen  absolut  stationären 
Zustand  im  strengen  Sinne  des  Wortes  wohl  überhaupt  nicht 
geben  kann,  weil  durch  die  umgesetzte  elektromagnetische  Energie 
immer  langsame  thermische  oder  chemische  Veränderungen,  sei 
es  im  Felde  selbst,  sei  es  an  den  Grenzflächen,  vor  sich  gehen. 
Von  dem  Einflüsse  dieser  Veränderungen  auf  das  elektro- 
magnetische Feld  sehen  wir  aber  hier  ab. 

Die  erste  Bedingung  für  einen  stationären  Zustand  ist  die, 
dass,  wenn  6  und  3Jl  der  elektrische  und  magnetische  Kraft- 
vector ist, 
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m  86  _  0         ^  _  0 

(^^  eJ-^'      dt  -^' 

sein  soll,  und  d^^raus  ergiebt  sich  nach  den  beiden  MaxwelT- 
schen  Grundgleichungen  I.  und  IL  (§.  152) 

(2)  curl  g  =  0, 

(3)  0  curigÄ  =  43rAg, 
and  aus  (3)  folgt  dann 

(4)  divA6  =  0. 

Die  Gleichung  (2)  besagt,  dass  @  ein  Potentialvector  sein 
muss,  dass  also  ein  elektrisches  Potential  (p  existiren  muss, 
so  dass 

(^^         ^^--ai'    ^'-~d'y'    ^'--d-z 

wird. 

Die  Gleichung  (4)  ergiebt  dann  für  die  Function  g?  die 
DifiTerentialgleichung 

8a|^       dA       8a|5^ 

^'  dx     '^      dy     '^      dis      ~    ' 

oder  kürzer: 

I*.  divAgradg)  =  0, 

die  mit  Hülfe  des  Gauss' sehen  Theorems  auch  so  ausgedrückt 
werden  kann: 

T** 


J      cn 


wenn  sich  die  Integration  über  die  Begrenzung  eines  Raum- 
theiles  erstreckt,  in  dem  k  und  dtpjdn  nicht  an  Flächen  un- 
stetig ist. 

Für  den  nichtleitenden  Theil  des  Feldes,  also  für  das  um- 
gebende Dielektricum,  in  dem  A  =  0  ist,  besagt  die  Gleichung  I. 
nichts.  In  diesem  Theile  ist  aber  div  6  die  Dichtigkeit  der  freien 
Elektricität,  und  wenn  wir  also  annehmen,  dass  im  nichtleitenden 
Theile  des  Feldes  keine  in  Betracht  zu  ziehende  elektrische 
Massen  vorhanden  sind,  so  gilt  hier  die  Gleichung 

II.  A  g)  =  0. 
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Für  den  Fall,  dass  A  vom  Orte  unabhängig  ist,  geht  die  iur 
die  Leiter  gültige  Fomiel  I.  in  dieselbe  Form  IL  über,  und  sie 
besagt  dann,  dass  bei  einem  stationären  Zustande  im  Inneren 
der  Leiter  keine  Elektricität  vorhanden  ist. 

Hierzu  kommen  nun  noch  Grenzbedingungen  für  die  Flächen, 
in  denen  verschiedene  Substanzen  zusammenstossen. 

Wenn  elektromotorisch  wirksame  Flächen  vorhanden  sind, 
so  ist  noch  die  Bedingung  §.  157  (10)  zu  berücksichtigen: 

(6)  -^E.ds  =  {A,B)^(Ä\B') 
oder  nach  (5) 

(7)  j  ll  ds  =  (^,  5)  + (4'.  B')+--, 

worin  das  Integral  über  irgend  eine  geschlossene  Gurre  zu 
nehmen  ist.  Nehmen  wir  die  Gurve  s  so,  dass  sie  von  der 
Seite  B  nach  der  Seite  Ä  einer  der  Contactflächen  führt,  ohne 
diese  Fläche  zu  durchdringen,  und  nehmen  an,  dass  sich  qp  längs 
dieser  Curve  stetig  ändere,  so  ergiebt  sich  dieselbe  Bedingung 
wie  in  der  Elektrostatik: 

^a  —  (fh  =  (Ä,  B). 

Die  Function  (p  ist  durch  (5)  nur  bis  auf  eine  additive  Con- 
stante  bestimmt,  und  diese  Gonstante  wollen  wir  so  annehmen, 
dass  q)  im  Unendlichen  verschwindet  (vgL  §.  126).  Dann  haben 
wir  die  erste  Grenzbedingung: 

111.  Die  Function  q)  ist  überall,  mit  Ausnahme  der 
elektromotorisch  wirksamen  Flächen,  stetig 
und  im  Unendlichen  gleich  Null.  An  einer 
Gontactfläche  mit  der  Spannungsdiffereoz 
(A^  B)  ist  9  unstetig,  und  es  ist 

q>a  —  q>h  =  {A,  B). 

Es  ist  hierbei  nicht  ausgeschlossen,  dass  mehrere  elektro- 
motorisch wirksame  Flächen  in  einer  Kante  zusammenstossen. 

Wir  haben  endlich  noch  eine  Bedingung  für  solche  Flächen, 
in  denen  Körper  von  verschiedener  Leitungsfahigkeit  li  and  l^ 
zusammenstossen. 

Da  wir  immer  angenommen  haben,  dass  die  Componente 
der  magnetischen  Kraft  in  der  Richtung  einer  Fläche  beim 
Durchgange  durch  die  Fläche  stetig  bleibt,  so  ist  die  Normal- 
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componente  des  Curls  der  magnetischen  Kraft  gleichfalls  stetig. 
Demnach  ergiebt  sich  aus  (3),  wenn  n  die  Normale  an  der  Be- 
rührungsfläche bedeutet: 


lY. 


^'  (a?)  =  ^'  {d^\ 


Hierbei   ist    es    gleichgültig,    ob   die   Berührungsfläche   elektro- 
motorisch wirksam  ist  oder  nicht. 

Für   die  Grenze  zwischen   einem  Leiter  und  einem  Nicht- 
leiter ergiebt  sich  aus  IV.  die  Bedingung 

V.  1^  =  0. 

dn 
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Wir  habeh  nun  zu  untersuchen,  in  wie  weit  durch  die  Be- 
dingungen I.  bis  V.  der  Zustand  des  Feldes  bestimmt  ist.  Zu 
diesem  Zwecke  denken  wir  uns  irgend  ein  Leitersystem  im  un- 
endlichen Dielektricum  eingebettet  und  beweisen  zunächst  den 
folgenden  Satz: 

Durch    die   Bedingungen   L    bis   V.    (§.    162), 
nämlich 

I.     div  X  grad  9  =  0 
im  Innern  der  Leiter, 

in.     (fa  —  (pb  =^  {A,  B) 
an  jeder  elektromotorisch  wirksamen  Fläche, 

an  der  Grenze  zweier  verschiedener  Leiter  und 

V.  1^  =  0 

dn 
an  der  Leiteroberfläche, 

ist  die  Function.  9  im  Innern  des  Leitersystems 
vollständig  bestimmt  bis  auf  eine  additive  Con- 
stante. 
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Dies  wird  bewiesen  sein,  wenn  wir  zeigen  können,  dass  g> 
constant  sein  muss,  falls  alle  (J[,  B)  =  0  sind.  Denn  haben  wir 
zwei  den  Bedingungen  I,,  III.,  IV.,  V.  genügende  Functionen  <p^ 
so  wird  ihre  DiflFerenz  denselben  Bedingungen  mit  (-4,  B)  =  O 
genügen. 

Dies  folgt  aber  einfach  durch  eine  schon  mehrfach  an- 
gewandte Schlussweise.    Es  ist  nämlich 

<»         '  KU)' +(lf)' +(!!)•] 

=  diY  k(p  grad  <p  —  9  div  A  grad  <p , 

und  folglich ,   wenn   wir  über   den  Raum   der  Leiter  integriren, 
mit  Anwendung  des  Gauss 'sehen  Satzes  nach  I.  und  V. 

was  nur  möglich  ist,  wenn  <p  constant  ist. 

Hierdurch  wird  nun  eine  bemerkenswerthe  Theilung  des 
Problems  herbeigeführt.  Wenn  nämlich  die  Function  g?  im 
Innern  des  Leitersystems  bekannt  ist,  so  kennt  man  auch  den 
Stromvector 

(2)  ©  =  —  A  grad  9. 

Um  dann  den  elektrischen  Zustand  im  umgebenden  Di- 
elektricum  zu  finden,  hat  man  die  Function  (p  im  Aussenraume 
der  Bedingung  /\(p  =  0  gemäss  so  zu  bestimmen,  dass  sie  im 
Unendlichen  verschwindet  und  an  der  Oberfläche  mit  dem  für 
das  Innere  gefundenen  Werth  übereinstimmt,  oder,  wenn  an  der 
Oberfläche  noch  elektromotorische  Kräfte  angenommen  werden, 
um  eine  gegebene  Grösse  grösser  ist. 

Die  bei  dem  ersten  Theile  des  Problems  übrig  gebliebene 
additive  Constante  bei  <p ,  die  auf  den  Strömungszustand  keinen 
Einfluss  hat,  bestimmt  sich  schliesslich  aus  der  Menge  der  dem 
Leiter  mitgetheilten  Elektricität.  Dieser  Theil  der  Aufgabe  ist 
also  ein  Problem  der  Elektrostatik.  Ist  so  der  elektrische  Zu- 
stand bekannt,  so  bestimmt  sich  endlich  der  magnetische  Zu- 
stand des  Feldes  aus  den  drei  ersten  Max  well' sehen  Glei- 
chungen, §.  152  (4). 
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§.  164. 
Das  Kirchhoff'sche  Gesetz  der  Strombrechung. 

Der  Grenzbedingung  IV.,  die  an  der  Grenze  zweier  hetero- 
gener Leiter    stattfindet,    hat  Kirchhoff   einen    anschaulichen 
geometrischen   Ausdruck   gegeben,   der  in  seiner  Form   an   das 
Gesetz  der  Brechung  des  Lichtes  an  der  Grenze  zweier  durch- 
sichtigen Medien  erinnert.     Legen  wir,  um  die  Betrachtung  zu 
vereinfachen,   die  ^-Axe  in   die   Normale   der   Trennungsfläche 
zweier  Leiter  von   verschiedenem   Leitvermögen   ^1,^3,  so   sind 
die  Componenten  Sa-,  Sy  des  Stromvectors  ©  bei  dem  üebergang 
von  negativen  zu  positiven  Werthen  von  £!  stetig,  während  sich 
Sg  unstetig  ändert,  und  zwar  nach  der  Formel 

k,  S'^^  =  k,  Sf.  ^ 

Legen  wir  die  y-Axe  senkrecht  auf  die  Richtung  von  ©,  so  wird 
S^^^>  =  S^2>  =  0  und  S^'^  =  Sf .  Nun  sind  S^,  Sy,  &  die  Compo- 
nenten der  Strömung  ©  und  bestimmen  also  die  Richtung  der 
Stromlinie,  die  vom  ersten  Mittel  in  das  zweite  übergeht. 
Diese  Linie  erleidet  beim  Durchgange  durch  die  Fläche  einen 
Knick,  aber  beide  Theile  liegen  mit  der  Richtung  der  Normale 
(der  £r-Axe)  in  einer  Ebene.  Sind  S^^^  und  S^^)  ^jq  Strömungen 
und  ij,  «2  <iie  Winkel,  die  sie  mit  der  ^-Axe  bilden,  so  ist 

Ai  /S(i)  cos  ii  =  A2  S(2)  cos  ia , 

Sa)  sin  ii  =  S(2)  sin  ^ , 
also 

tgij  _  tg  ij 

Bedienen  wir  uns  also  der  in  der  Optik  üblichen  Aus- 
drücke, so  können  wir  das  Gesetz  der  Strombrechung  so  aus- 
drücken : 

Der  einfallende  und  der  gebrochene  Strom  liegen 
mit  dem  Einfallslothe  in  einer  Ebene,  und  die  Tan- 
genten des  Einfallswinkels  und  des  Brechungswinkels 
stehen  in  constantem  Verhältniss,  nämlich  in  dem 
der  Leitungsfähigkeiten. 
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§.  165. 
Lineare  Leiter.     Stromverzweigung. 

In  vielen  Fällen  lässt  sich  das  Problem  der  stationären 
Strömung  noch  weiter  vereinfachen  durch  eine  Annahme,  die 
freilich  auch  nur  eine  Annäherung  an  die  wahren  Verhältnisse 
darstellt.    Dazu  führt  die  Formel  §.  162,  I**.: 

(1)  _js,do  =  JA||do  =  0, 

in  der  die  Integration  sich  über  die  Oberfläche  eines  Theiles  r 
des  Leiters  erstreckt.  Dieser  Baum  r  sei  jetzt  begrenzt  dui'ch 
zwei  Stücke  A^B  zweier  Niveau  flächen,  in  denen  q>  die 
Constanten  Werthe  g)«,  g)^  hat,  und  durch  ein  System  von 
Stromlinien,  die  von  den  Punkten  der  Peripherie  von  A  nach 
den  Punkten  der  Peripherie  von  B  verlaufen.  Es  sei  also  r  ein 
Stück  eines  Canals,  in  dem  die  Strömung  verläuft.  Es  ist  dann 
©  senkrecht  auf  A  und  auf  JB,  und  an  der  von  den  Stromlinien 
gebildeten  Mantelfläche  ist  Sn  =  0. 

Es  ergiebt  sich  also  aus  (1),  wenn  dA  und  dB  die  Elemente 
von  A  und  B  sind, 

(2)  ^SndA=  \SndB  =j, 

und  der  gemeinsame  Werth  j  dieser  beiden  Integrale  heisst  die 
Stromintensität  in  dem  betrachteten  Canal.  Definirt  man 
die  Grösse  W  durch  die  Gleichung 

(3)  j  W  =  (p^  -^  g?6, 

so  heisst  W  der  Widerstand  des  Raumtheiles  r.  Für  die 
in  der  Zeiteinheit  im  Raumtheile  r  erzeugte  Joule 'sehe  Wärme 
ergiebt  sich  nach  §.151 

und  nach  der  Formel  §.  163  (1) 

(4)  <2  =  _  I  A()p  ll  do  =  JCya-g'O  =  J'W. 
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Die  Formel  (3)  ist  das  Ohm 'sehe  und  (4)  das  Joule 'sehe 
Gesetz  für  ein  endliches  Leiterstück. 

Wenn  wir  einen  linearen  Leiter  betrachten,  d.  h.  ein 
Leiterstück  nach  Art  eines  Drahtes,  dessen  Querdimensionen  als 
unendlich  klein  im  Vergleiche  zu  den  Längendimensionen  zu  be- 
trachten sind,  so  geben  uns  diese  Formeln  wichtige  Resultate. 
Wir  können  dann  genähert  die  Querschnitte  dieses  Drahtes  als 
Niveauflächen  betrachten  und  die  Stromlinien  der  Axe  des  Drahtes 
parallel  verlaufend  annehmen.  Zählen  wir  die  Länge  s  auf  der 
Axe  des  Drahtes  von  einem  beliebigen  Anfangspunkte  aus,  so  ist 
if  im  Draht  eine  Function  von  s  und  es  ist 


(5) 


Sn  =  —   ^ 


ds 


also,  wenn  wir  mit  q  den  Querschnitt  des  Drahtes  bezeichnen, 
nach  (2) 

(6) 


1  ^9 


WO  dann  also  j  die  Stromstärke  in  dem  Draht  bedeutet. 

Nehmen  wir  q  und  A  von  s  unabhängig  an  und  bezeichnen 
mit  c  eine  Gonstante,  so  wird 


O) 


<p  =  c ^  s 

^  qk 


oder  eine  lineare  Function   von   s.     Nach  (3)   ist,   wenn   l 
Länge  des  Drahtes  zwischen  irgend  zwei  Punkten  bedeutet, 

der  Widerstand   des   Drahtstückes   l. 


die 


Fig.  65. 


(9) 


Nehmen  wir  an,  dass  von  einem  irgend- 
wie beschaflFenen  Leitertheile  mehrere  Lei- 
tungsdrähte 1,  2,  3,  ...  auslaufen,  während 
der  Leitertheil  sonst  durch  Nichtleiter  be- 
grenzt ist,  so  legen  wir  in  jedem  dieser  Zu- 
leitungsdrähte  in  beliebiger  Entfernung  einen 
Querschnitt  und  wenden  die  Formel  (1)  auf 
den  so  begrenzten  Raumtheil  an.  Sind  dann 
jitj^tjzy  •••  die  Stromintensitäten  in  diesen 
Drähten,  positiv  gerechnet,  wenn  sie  in  den 
Leitertheil  hineingerichtet  sind,  so  ergiebt  sich 

h  +  h  +  is  +  •  •  •  =  0, 


Biemann-Weber,  Partielle  Differentialgleichungen. 


*n 
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und  diese  Formel  gilt  auch  dann,  wenn  mehrere  Leitungsdrähte 
in  einem  Knotenpunkte  zusammenlaufen. 

Eine  zweite  wichtige  Formel  erhalten  wir  durch  Anwendung 
der  Formel  §.  162  (7): 

Wenn  wir  in  einem  irgendwie  verzweigten  System  linearer 
Leiter  einen  geschlossenen  Weg  durchlaufen,  der  nach  einander 
durch  die  Leiter  Xri,  Lj,  Lj,  . . .  zum  Ausgangspunkte  zurück- 
führt, und  wenn  in  diesen  Leitern  die  Intensitäten  j\,  j^^  J3,  . . . 
herrschen,  positiv  gerechnet  in  dem  Sinne,  wie  der  Umkreis  be- 
schrieben wird,  wenn  ferner  TFi,  TTj,  TTj,  ...  die  Widerstände 
der  Leiter  -Li,  -La,  -L3  [nach  der  Formel  (8)]  sind,  wenn  endlich 

(Li,  -La,  Ls,  ...)  =  (Ä,  B)  +  {A\  5')  +  •  •  • 

die  Summe  der  SpannungsdiflFerenzen  bedeutet,  die  sich  auf  dem 
Umkreis  ergeben,  so  ist  nach  §.  162  (7) 

(10)       h  ^1  +  h  T^2  +  i»  TF3  +  ...  =  (Li,  ia,  is,  ...). 

Die  Grösse  (ij,  La» -Lg,  .,.)  ist  die  elektromotorische 
Kraft  in  dem  durchlaufenen  Umkreise.  Diese  ist  eine  durch 
die  Natur  der  Leiter  gegebene  Grösse,  und  ist  gleich  Null  zu 
setzen,  wenn  die  Drähte  nicht  elektromotorisch  wirksam  gegen 
einander  sind,  oder  wenn  ihre  elektrischen  Differenzen  dem 
Spannungsgesetze  gehorchen. 

Die  Gleichungen  (9)  und  (10)  sind  die  Kirchhoff'schen 
Gleichungen  für  die  Stromverzweigung.  Aus  ihnen 
kann  man,  wenn  die  Widerstände  und  elektromotorischen  Kräfte 
gegeben  sind,  in  jedem  System  irgendwie  verzweigter  linearer 
Leiter  die  Intensitäten  durch  Auflösung  linearer  Gleichungen 
berechnen  1). 

§.  166. 
Die   Elektroden. 

Nehmen  wir  nun  an,  dass  an  der  Oberfläche  eines  beliebig 
begrenzten,  räumlich  ausgedehnten  Leiterstückes  r  überall  die 
Normalcomponente  /S„  der  Strömung  gegeben  sei,  jedoch  so,  dass 
die  Bedingung  §.  165  (1): 

^)  Kirchhoff,  Poggendorff's  Annalen,  Bd.  72  (1847).  Von  mathe- 
matischen Gesichtspunkten  sind  diese  linearen  Gleichungen  untersucht  von 
Ahrens.    Mathematische  Annalen,  Bd.  49  (1897). 
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Sndo  =  0 


1 

befriedigt  ist,  so  ist  also  an  der  Oberfläche 

und  hierdurch  ist,  mit  Hinzuziehung  der  Gleichung  §.  162,  I** 
(2)  j 


dn 


in  der  die  Integration  über  die  Oberfläche  eines  beliebigen 
Theiles  von  r  erstreckt  ist,  die  Function  9  im  Innern  des 
Raumes  r,  abgesehen  von  einer  additiven  Constanten,  eindeutig 
bestimmt,  wie  sich  mittelst  der  Schlussweise  von  §.  163  leicht 
ergiebt.  Diese  Voraussetzung  ist  nun  zwar  in  den  realisirbaren 
Fällen  niemals  streng  erfüllt,  kann  aber  doch  häufig  mit  grosser 
Annäherung  angenommen  werden. 

Der  wichtigste  Fall  dieser  Art  ist  der  der  sogenannten 
punktförmigen  Elektroden. 

Wenn  einem  räumlich  ausgedehnten  Leiter  durch  Leitungs- 
drähte ein  Strom  von  bekannter  Stärke  zu-  und  abgeleitet  wird, 
so  wird  der  Zustand  zwar  in  unmittelbarer  Nachbarschaft  der 
Mündungen  der  Drähte,  die  wir  die  Elektroden  nennen,  in 
unberechenbarer  Weise  von  der  Beschaffenheit  dieser  Stellen  ab- 
hängig sein;  aber  in  Entfernungen,  die  im  Vergleich  zu  der 
Dicke  der  Drähte  gross  sind,  ist  dieser  Einfluss  nicht  mehr 
merklich,  und  die  Vertheilung  der  Strömung  ist  dieselbe,  als 
wenn  die  Elektroden  Punkte  wären. 

um  die  Bedingungen,  die  sich  hieraus  für  die  Function  (p 
ergeben,  zu  erhalten,  denken  wir  uns  zunächst  eine  solche  punkt- 
förmige Elektrode  e  im  Innern  des  Leiters  r,  durch  die  ein  Strom 
von  der  Intensität  j  zugeführt  wird.  In  der  Nähe  dieser  Elek- 
troden, wo  der  Einfluss  der  entfernteren  Elektroden  nicht  mehr 
merklich  ist,  können  wir  dann  die  Niveauflächen  als  Kugelflächen 
betrachten,  deren  Mittelpunkt  in  e  liegt,  und  wenn  wir  über 
eine  solche  Kugelfläche  mit  dem  Radius  r  integriren,  so  ergiebt 
sich  nach  §.  165  (2) 

(8)  |A|2.0  =  4.A..^  =  -i, 
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woraus  durch  Integration  nach  r  folgt: 

^        4jrAr' 

Diese  Gleichung  gilt  natürlich  nur  für  ein  unendlich  kleines 
r,  d.  h.  die  Function  <p  unterscheidet  sich  von  dem  Ausdrucke 
—  j 1 4cnkr  nur  durch  einen  Bestandtheil,  der  in  e  endlich  bleibt. 
Um  dies  anzudeuten,  wollen  wir  nach  Kiemann's  Vorgang 
setzen 

(4)  op  =  T-A; h  funct.  cont., 

worin  funct.  cont.  oder  wohl  auch  f.  c.  eine  Abkürzung  für 
„functio  continua**  ist  und  eine  Function  des  Ortes  bedeutet,  die 
im  Punkte  e  endlich  und  stetig  ist. 

Wenn  die  Elektrode  e  nicht  im  Innern,  sondern  an  der 
Oberfläche  des  Leiters  liegt,  und  zwar  a^  einer  Stelle,  die  eine 
bestimmte  Tangentialebene  hat,  so  tritt  an  die  Stelle  der  Kugel, 
die  wir  benutzt  haben,  eine  Halbkugel,  und  die  Formel  (4)  wird 
so  modificirt: 

• 

(5)  9  =  2^—  +  funct.  cont. 

Neben  den  punktförmigen  Elektroden  betrachten  wir  auch 
noch  lineare  Elektroden;  diese  sind  Curven  e,  durch  deren 
Elemente  de  ein  Strom  von  der  Intensität  ^' de,  senkrecht  zu  de 
und  nach  allen  Seiten  gleichmässig  in  den  Leiter  tritt  Ist  e 
stetig  gekrümmt,  so  können  wir  das  Element  de  als  geradlinig 
ansehen,  und  die  Niveauflächen  in  unmittelbarer  Nähe  von  de 
werden  cylindrisch. 

Ist  Q  der  Radius  einer  solchen  cylindrischen  Fläche,  so 
ergiebt  die  Formel  §.  165  (2),  angewandt  auf  die  Flächen  eines 
solchen  elementaren  Cylinders, 

2nXQ  ^  de  =  —  jde, 

folglich  durch  Integration  nach  q 

■ 

(6)  (p  =  ^ — ^  logQ  +  funct.  cont., 

worin  jetzt  q  die  Entfernung  von  der  Elektrodenlinie  e  bedeutet. 
Die  Intensität  des  gesammten  durch  e  eintretenden  Stromes 
ist  hier 
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(7)  J  =  ji 


de. 


Liegt  die  Elektrode  e  an   der  Oberfläche   des  Leiters,  so   tritt 
eine  der  Formel  (5)  entsprechende  Modification  ein. 

Wir  wollen  ferner  flächenhafte  Elektroden  e  betrachten. 
Wenn  eine  solche  Elektrodenfläche  e  im  Innern  des  Leiters  liegt, 
so  ziehen  wir  eine  in  beliebigem  Sinne  positiv  zu  rechnende 
Normale  i;  an  e  und  unterscheiden  die  positive  und  die  negative 
Seite  der  Fläche  e  durch  die  Indices  1  und  2.  Es  ergiebt  sich 
dann,  wenn  ji  und  J2  die  Stromdichten  sind,  mit  denen  der 
Strom  durch  das  Element  de  in  den  Leiter  eintritt 

(8,  i.  =  -'.(|^).,        i.  =  mi)., 

und  wenn  nun  j  =  j^  -\-  ^'g,  nicht  ji  und  j^  einzeln  als  gegeben 
angesehen  werden. 

Hier  ist  nun  wieder 

(10)  J=\jde 

die  Gesammtintensität  des  durch  e  eintretenden  Stromes. 

Für  die  Function  tp  selbst  besteht  dann  noch  die  Bedingung, 
dass  sie  an  allen  nicht  elektromotorisch  wirksamen  Flächen 
stetig  sein  soll. 

Wenn  wir  in  der  Formel  (9)  j  =  0  setzen,  so  erhalten  wir 
die  Bedingung,  wie  sie  an  einer  Fläche  gilt,  die,  ohne  Elektrode 
zu  sein,  zwei  Leitertheile  von  verschiedenem  Leitungsvermögen 
kl  und  ^2  trennt. 

Wenn  mehrere  Elektroden  ^i,  ^a?  ^3^  •••  vorhanden  sind,  seien 
sie  punktförmig,  linear  oder  flächenhaft,  so  ergiebt  sich,  wenn 
die  ihnen  zugehörigen  Stromintensitäten  Ji,  Jg?  «^3>  •  •  •  sind,  wenn 
man  eine  Fläche  0  legt,  die  alle  Elektroden  einschliesst  und 
unter  n  die  nach  innen  gezogene  Normale  dieser  Fläche  be- 
zeichnet, 

(11)  JA||d(,=V,  +  J,  +  J3  +  - 

Ist  also  der  Leiter  begrenzt,  so  dass  an  seiner  Oberfläche 
d(p/dn  -=  0  ist,  oder  findet  im  Unendlichen  keine  Strömung 
statt,  so  muss 
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(12)  e/i  +  Ja  +  J3  H =  0 

sein.  Ist  diese  Bedingung  nicht  erfüllt,  so  ist  im  Unendlichen 
eine  Strömung  vorhanden,  und  wir  müssen  zur  Au&echterhaltung 
des  stationären  Zustandes  eine  oder  mehrere  Elektroden  im  Un- 
endlichen annehmen.  Die  Gleichung  (12)  giebt  dann  Aufschluss 
über  das  Verhalten  der  Function  tp  im  Unendlichen. 

Endlich  muss  noch  eine  Form  der  Bedingungsgleichungen 
für  die  Elektroden  besprochen  werden,  die  gerade  für  Anwen- 
dungen von  Wichtigkeit  ist.  Es  kommt  oft  vor,  dass  Leiter  von 
sehr  verschiedenem  Leitvermögen  mit  einander  in  Berührung 
sind;  so  ist  z.  B.  das  Leitvermögen  der  Metalle  millionenmal 
grösser,  als  das  elektrolytischer  Flüssigkeiten. 

Wir  nehmen  also  an,  dass  zwei  Leiter  1  und  2  an  einer 
Fläche  zusammenstossen ,  und  unterscheiden  die  auf  die  beiden 
Leiter  bezüglichen  Grössen  durch  die  Indices  1  und  2.  Wir  con- 
struiren  einen  Stromfaden  für  den  Vector  k  grad  g>,  der  aus  dem 
einen  Leiter  in  den  anderen  hinüberführt,  und  wenden  auf  diesen 
den  Satz  §.  91  (1)  an,  indem  wir  beachten,  dass  die  Divergenz 
dieses  Vectors  verschwindet;  so  ergiebt  sich,  wenn  gi,  ^2  zwei 
Querschnitte  dieses  Stromfadens  im  ersten  und  zweiten  Leiter 
und  Si,  $2  die  in  der  Richtung  des  Stromes  von  einem  festen 
Anfangspunkte  aus  gemessenen  Längen  auf  dem  Stromfaden 
bedeuten : 

d  (p'2     *  ^1  gl  8^1 

Wenn  nun  Aj/Ag  unendlich  klein  ist,  während  qilq^  endlich  ist, 
so  muss  d(p2/dS2  gleich  Null  sein,  oder,  genauer  ausgedrückt, 
das  Gefälle  des  elektrischen  Potentials  (p  im  zweiten  Leiter  ist 
verschwindend  klein  im  Vergleich  mit  dem  Gefälle  im  ersten 
Leiter. 

An  solchen  Elektroden  nehmen  wir  also  die  Grenzbedingung 

(13)  cp  =  const 

an.  Die  Constante  bestimmt  sich  aus  der  Intensität  des  zu- 
geleiteten Stromes  und  der  etwa  zwischen  beiden  Leitern  be- 
stehenden Spannungsdifferenz.  Ist  diese  Spannungsdifferenz  (1,  2) 
«ine  Function  des  Ortes,  so  tritt  an  Stelle  der  Bedingung  (13) 
die  folgende: 

(14)  9)1  =  (1,  2)  +  const. 
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Dieser  Schluss  ist  aber  nicht  mehr  zulässig,  wenn  das  Ver- 
hältniss  Qxjq^  unendlich  gross  ist.  Dieser  Fall  wird  dann  ein- 
treten, wenn  vermöge  der  Gestalt  des  zweiten  Leiters  eine  ausser- 
ordentliche Zusammenziehung  der  Stromfäden  nöthig  ist,  wenn 
also  etwa  der  zweite  Leiter  die  Gestalt  eines  dünnen  Drahtes 
oder  einer  dünnen  Platte  hat. 
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Die  Annahme  einer  punktförmigen  Elektrode  genügt,  wenn  es 
sich  darum  handelt,  bei  gegebener  Intensität  des  eintretenden 
Stromes  die  Stromvertheilung  in  einem  nach  drei  Dimensionen 
räumlich  ausgedehnten  Leiter  zu  bestimmen.  Sie  ist  aber  un- 
zulänglich, wenn  der  Einfluss  des  Leiters  auf  den  Strom  selbst, 
mit  anderen  Worten  dessen  Widerstand  bestimmt  werden  soll, 
weil  eben  in  diesem  Falle  der  Werth  des  Potentials  in  der  Elek- 
trode selbst  unendlich  wird. 

Streng  genommen  müsste  man,  um  diese  Aufgabe  zu  lösen, 
den  Leiter  mit  seinen  Zuleitungsdrähten  und  der  galvanischen 
Kette,  der  der  Strom  seinen  Ursprung  verdankt,  als  ein  Ganzes 
betrachten;  dann  aber  ist  das  Problem  seiner  CompHcation  wegen 
der  Analysis  unzugänglich. 

Die  Aufgabe  wird  wesentlich  einfacher,  wenn  wir  die  An- 
nahme machen,  dass  das  Leitvermögen  des  durchströmten  Kör- 
pers sehr  viel  geringer  sei  als  das  der  Elektroden,  so  dass  wir 
nach  den  Ausführungen  des  vorigen  Paragraphen  das  Potential 
an  der  Grenzfläche  der  Elektroden  als  constant  ansehen  dürfen. 

Dann  stellt  sich  die  Frage  so: 

Die  Function  (p  ist  so  zu  bestimmen,  dass  sie  im 
Innern  eines  gegebenen  Raumes  x  der  Differential- 
gleichung /l q)  =  0  genügt,  dass  an  einem  Theile  der 
Oberfläche  von  r,  nämlich  an  den  Elektroden,  q>  con- 
stante  Werthe  hat, ,  während  an  dem  übrigen  Theile  der 
Oberfläche  d(p/dn  =  0  ist. 

Dieser  Umstand  aber,  dass  die  Oberflächenbedingung  nicht 
einheitlich  ist,  sondern  sich  theilweise  auf  qp  selbst,  theilweise 
auf  seine  Ableitung  bezieht,  erschwert  auch  jetzt  noch  die  Lö- 
sung ausserordentlich. 
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Eine  weitere  Vereinfachung  wird  dann  durch  die  folgenden 
Annahmen  gemacht,  unter  denen  das  Problem  in  vielen  Fällen 
der  Analysis  zugänglich  wird. 

Die  Elektroden  sind  kreisförmige  Flächen,  die  an 
der  Oberfläche  des  Leiters  r  liegen;  die  Radien  der 
Elektroden  sind  unendlich  klein  im  Vergleich  zu  den 
Krümmungsradien  der  Oberfläche  von  z  in  der  Nähe 
der  Elektroden  und  im  Vergleich  zu  ihrer  Ent- 
fernung von  anderen  Oberflächentheilen  und  von 
anderen  Elektroden. 

Betrachten  wir  nämlich  einen  Raumtheil  To,  der  ein  Stück 
der  Grenze  enthält,  das  wir  als  eben  betrachten,  und  darin  eine 
der  kreisförmigen  Elektrodenfiächen  e^.  Dann  ist  innerhalb  e^ 
die  Function  9  constant,  an  dem  ausserhalb  e^  gelegenen  Theile 
der  Grenze  ist  d(p/dn  =  0,  und  dies  sind  nach  §.  134  genau 
die  Bedingungen,  denen  das  Potential  einer  mit  statischer  Elek- 
tricität  geladenen  Kreisscheibe  zu  genügen  hat  Innerhalb  der 
Elektrode  Ci  ist  dann  d(p/dn  proportional  mit  der  Dichtigkeit 
der  statischen  Elektricität,  also  im  Innern  von  e^  [§.  134  (13)] 

(1)  ^  =  i=A=' 

^  On  1/1-2  |r2 

wenn  c^  eine  Constante,  Vi  der  Radius  von  e^  und  r  der  Abstand 
eines  variablen  Punktes  in  e^  von  dem  Mittelpunkte  von  e^  be- 
deutet. 

Man  kann  Ci  aus  der  eintretenden  Stromstärke  ^\  bestimmen; 
denn  es  ist,  wenn  k  die  constante  Leitfähigkeit  der  Körpers  be- 
deutet, 

ri  27t 

ji  =  —  A      \  ^  rdr  dd'  z=  —  27ckriCi^ 

0  0 
also 


(2)  ^^=-2.An 

Hierdurch  ist  also  das  Problem  der  elektrischen  Strömung 
in  dem  Körper  r  auf  das  Folgende  zurückgeführt: 

Es   soll   die   Function   9   so  bestimmt    werden, 
dass  im  Innern  von  t  die  Differentialgleichung 

(3)  Jq)   =   0 

befriedigt  ist,   und  dass  an  der  Oberfläche"  von  r 
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worin   O  eine   gegebene   Function   des   Ortes  an 
der  Oberfläche  ist. 

Wird  die  Normale  nach  innen  gerechnet,   so  ist  O  ausser- 
halb der  Elektroden  gleich  Null,  innerhalb  der  Elektrode  ei 

(5)  0  =  —-Ai ,     ^ 

und  entsprechend  in  den  anderen  Elektroden  ^2»  ^3»  •  •  •     D10  Func- 
tion O  muss  der  Bedingung  genügen 


I 


Odo  =  0, 


wenn  das  Integral  über  die  ganze  Oberfläche  ausgedehnt  wird; 
es  ist  also 

(6)  Ji+J2  +  -'  =  0. 

Durch  diese  Bedingungen  ist  die  Function  tp  bis  auf  eine 
additive  Constante  bestimmt,  und  wenn  die  Integration  gelungen 
ist,  so  kann  man  den  Werth  von  (p  auch  in  den  Elektroden- 
flächen bestimmen,  den  man,  zwar  nicht  genau,  aber  doch  an- 
genähert gleich  einer  Constanten  finden  wird. 

Sind  z.  B.  nur  zwei  Elektroden  ^i,  e^  vorhanden,  so  ist 

(7)  j  =ji=—  h 

die  Intensität  des  durch  Si  eintretenden  und  durch  e^  austreten- 
den Stromes,  und  wenn  q)^  und  g>2  ^iö  constanten  Werthe  von 
9)  in  ex  und  e^  sind,  so  ist  der  Widerstand  W  des  ganzen 
Körpers  t  nach  §.  165  (3)  durch  die  Gleichung  bestimmt: 

(8)  3W=q>^^q>^. 

Die  experimentelle  Bestätigung  dieses  Ergebnisses  ist  darum 
schwierig,  weil  der  Widerstand  in  hohem  Maasse  abhängig  ist 
von  der  Oberflächenbeschaffenheit  der  Elektroden,  die  ja  schon 
in  Folge  der  elektrochemischen  Vorgänge  fortwährenden  Aende- 
rungen  unterworfen  ist. 
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Strömung  der  Elektrioität  in  Platten. 


§.  168. 

Conforme  Abbildung  von  Flächen. 

Aehnlich  wie  wir  im  §.  165  als  eine  Annäherung  an  wirk- 
liche Vorgänge  die  Strömung  der  Elektricität  in  Linien  betrachtet 
haben,  wollen  wir  jetzt  als  einen  idealen  Grenzfall  die  Strömung 
in  Flächen  untersuchen.  Es  ergeben  sich  dabei  mannigfaltige 
interessante  Probleme,  die  sich  näherungsweise  gut  realisiren  lassen 
und  auch  einer  mathematischen  Behandlung  leichter  zugänglich 
sind,  als  die  Probleme  der  Strömung  im  Baume. 

Um  die  DiflFerentialgleichungen  aufzustellen,  durch  die  diese 
Flächenströme  bestimmt  sind,  müssen  wir  eine  geometrische  Be- 
trachtung vorausschicken. 

Wir  denken  uns  eine  krumme  Oberfläche  0  in  der  Weise 
analytisch  dargestellt,  dass  wir  die  rechtwinkligen  Goordinaten 
^,1^,5  eines  Punktes  dieser  Fläche  als  Functionen  von  zwei 
neuen  Variablen  ^,  q  betrachten: 

(1)  S  =  qp  (i>,  g),    V  =  t  (JP,  2).     t  =  X  (P,  al 

ähnlich  wie  wir  in  §.  37  (1)  die  Goordinaten  eines  Raumpunktes 
überhaupt  als  Functionen  von  drei  Variablen  dargestellt  haben. 
Man  kann  etwa  annehmen,  dass  die  Ausdrücke  (1)  aus  jenen 
hervorgehen ,  indem  wir  die  dritte  Variable  r  einer  Gonstanten 
gleich  setzen.  Gonstante  Werthe  von  p  bestimmen  dann  auf  der 
Fläche  eine  Gurvenschaar,  die  die  ^-Gurven  heissen.  Ebenso 
bestimmen  constante  Werthe  von  q  die  Schaar  der  p-Gurven. 
Je  eine  Gurve  der  einen  und  der  anderen  dieser  beiden  Schaaren 
bestimmen  in  ihrem  Durchschnitt  einen  Punkt  (p,q)  der  Fläche  0. 
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Durch  Differentiation  ergiebt  sich  aus  (1) 

dg  =  adp  -|-  a'dq^ 

(2)  dri  =  bdp  +  b'dq, 

dg  =  cdp  -f-  c'dq^ 

worin  z.  B.  a,  a'  die  partiellen  Ableitungen  d^/dp^  85/8g  be- 
deuten.   Setzen  wir 

(3)  d<y2  =  dg2  ^  eii?2  _^  dg2  =  i;djp«  +  2Fdpdq  +  Gdg2, 

i;  =  a2  +  62  _^  c2, 

(4)  F=aa'  +  66' +  cc', 

G=a'2-f  6'2  +  c'2, 

80  ist  dö  ein  Linienelement  auf  der  Fläche  0. 

Wenn  es  nun  gelingt,  an  Stelle  der  Variable  p^  q  zwei  neue 
Variable  o?,  y  (Functionen  von  p  und  q)  einzuführen,  so  dass  dö^ 
die  einfachere  Form  annimmt: 

(5)  dö2  =  m^  (drc2  -|-  dj/2)  =  m2ds2, 

so  können  wir  J,  ly,  g  auch  als  Functionen  dieser  neuen  Variablen 
:r,  y  ansehen,  die  dann  auf  der  Fläche  0  zwei  neue  Curven- 
schaaren,  die  rr-Curven  und  die  y-Curven  bestimmen,  und  diese 
Curven  sind  orthogonal.  Sie  haben  aber  noch  eine  andere 
wichtige  Eigenschaft ,  nämlich  sie  •  vermitteln  eine  conforme 
Abbildung  der  Fläche  0  auf  eine  Ebene.  Wenn  wir  nämlich 
^,  y  als  rechtwinklige  Coordinaten  in  einer  Ebene  deuten,  so  ist 
ds  ein  Linienelement  in  dieser  Ebene  und  die  Gleichung  (5) 
zeigt,  dass  für  alle  einander  entsprechenden,  von  einem  Punkte 
ausgehenden  Linienelemente  dö^  ds  das  Verhältniss  dö/ds  den- 
selben Werth  m  hat.  Unendlich  kleine,  einander  entsprechende 
Dreiecke  auf  der  Fläche  und  der  ici/- Ebene  sind  also  einander 
ähnlich  und  entsprechende  Winkel  sind  einander  gleich  (vgl.  §.46). 

Um  eine  solche  conforme  Abbildung  zu  finden,  kann  man 
den  Ausdruck  (3)  in  zwei  conjugirt  imaginäre,  lineare  Factoren 
zerlegen,  und  erhält  nach  (5): 

(6)  {Edp-{-Fdq-j-i^EG^F^dq)  (Edp-^-Fdq—i^EG—F^dq) 

=  Em^  {dx  -j-  idy)  (dx  —  idy). 

Wenn  es  nun  gelingt,  den  Factor  ft  so  zu  bestimmen,  dass 


II  [Edp  +  (F+  i^EG  —  F^)  dq] 
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ein  vollständiges  Differential  in  Bezug  auf  p  und  c[  wird,  so 
setze  man  dieses  gleich  dx  -{-  idy^  und  die  Gleichung  (6)  ist 
befriedigt,  wenn  m^  aus 

(7)  iiii'Em'^  =  1 

bestimmt  wird  (worin  ft  und  ft'  conjugirt  imaginär  sind).  So 
erhalten  wir  für  ft  die  partielle  Differentialgleichung  erster  Ord- 
nung: 

und  jede  Lösung  dieser  partiellen  Differentialgleichung  giebt  uns 
eine  Darstellung  von  der  gesuchten  Form.  Hat  man  eine  Be- 
stimmung der  Functionen  x^  t/,  so  kann  man  daraus  unendlich 
viele  andere  ableiten,  wenn  man 

^1  +  iyi  =  0  (x  +  iy) 

setzt,  worin  O  eine  willkürliche  Function  ist. 

Als  einfaches  Beispiel  mag  die  Abbildung  der  Kugelfläche 
auf  die  Ebene  angeführt  werden.  Bedeutet  JB  den  Kugelradius, 
so  setzen  wir  in  Polarcoordinaten 

(9)  g  =  ücos-ö",    ri  =  jBsind  cos 9,    g  =  üsinO"  sing) 

dö^  =  U2  (d0^2  _|_  sin^d'dq)^), 
nehmen  wir  dann 

(10)  rc  =  jBtg  2  C0S9,         y  =  Big-  sintp, 


=  d.^i.dy^  =  B^^-^^±^^^, 


SO  findet  sich 

ds^ 

4  cos*  ^ 

und  wenn  wir  also 

m  =  2  cos2  —  =  1  -|-  cos  d^ 

setzen,  so  ergiebt  sich 

d6  =  mds. 

Diese  Art  der  Abbildung  der  Kugelfläche  heisst  die  stereo- 
graphische  Projection.  Sie  wird  beim  Kartenzeichnen  häufig 
angewandt.  Man  kann  sie  darstellen  als  Centralprojection 
der  Punkte  der  Kugelfläche  vom  Südpol  aus  auf  die  Aequatorial- 
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ebene.  Jedem  Punkt  der  Kugel,  mit  Ausnahme  des  Südpoles 
selbst,  entspricht  ein  Punkt  der  Ebene  und  umgekehrt.  Der  Süd- 
pol wird  ins  Unendliche  projicirt.  Diese  Art  der  Abbildung  hat 
die  ausgezeichnete  Eigenschaft,  dass  jeder  Kreis  auf  der 
Kugelfläche  einem  Kreise  oder  einer  geraden  Linie 
in  der  Ebene  entspricht  und  umgekehrt. 


§.  169. 
Strömung  in   Platten. 

Wir  denken  uns  nun  eine  ebene  oder  gekrümmte  leitende 
Platte  von  der  unendlich  kleinen  Dicke  A,  die  wir  nicht  noth- 
wendig  als  constant  vorauszusetzen  brauchen,  und  bezeichnen  die 
Mittelfläche  dieser  Platte  mit  0.  Diese  Fläche  0  stellen  wir  in 
der  Weise  dar,  wie  wir  es  im  vorigen  Paragraphen  besprochen 
haben,  dass  also  die  Coordinaten  J,  rj^  f  eines  Punktes  von  0 
so  als  Functionen  zweier  Variablen  x,  y  bestimmt  sind,  dass 

(1)  d6  =  mds,        ds2  =  dx^  +  ^V^ 

wird.  Die  Platte  möge  das  Leitvermögen  l  haben,  welches 
ebenfalls  eine  Function  des  Ortes,  also  eine  Function  von  x,  y 
sein  kann. 

Die  Elektroden  denken  wir  uns  als  Linienstücke,  die  die 
Platte  der  Quere  nach  durchsetzen.  Sollten  die  Elektroden 
punktförmig  sein,  so  wird  dies,  wenigstens  für  alle  Stellen,  deren 
Entfernung  von  den  Elektroden  im  Vergleich  zur  Dicke  der  Platte 
gross  ist,  keinen  merklichen  Unterschied  machen. 

Schneiden  wir  aus  der  Platte  ein  Stück  t  heraus,  welches 
keine  Elektrode  enthält,  so  ist,  über  die  Grenzfläche  von  t  inte- 
grirt,  nach  §.  162,  I** 


m  f 


l  22  ,io  =  0. 

dn 


Das  Stück  r  begrenzen  wir  nun  so,  dass  wir  in  der  Fläche 
0  zunächst  eine  beliebige  geschlossene  Linie  0  abgrenzen,  und 
dann  durch  Errichtung  der  Normalen  zu  0  längs  6  eine  Mantel- 
fläche construiren.  Die  tangential  an  die  Fläche  0  nach  innen 
gerichtete  Normale  an  0  bezeichnen  wir  mit  v.  Alsdann  können 
wir  für  die  Mantelfläche  do  =  hd0   setzen   und   da  durch   die 
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Plattenflächen  keine  elektrische  Strömung  stattfindet,   so  folgt 
aus  (2) 


(3)  j 


dv 


worin  wir  jetzt  tp  als  Function  in  der  Fläche  0  betrachten 
können. 

Die  Grösse 

(4)  hz=Xh 

bezeichnen  wir  als  die  Leitfähigkeit  der  Platte  und  erhalten 
aus  (3) 

(5)  |ft|jdtf  =  0. 

Eine  Elektrode  repräsentiren  wir  durch  einen  Punkt  e  auf  der 
Fläche  0,  und  dann  ergiebt  sich  nach  §.  166  (6)  für  diesen  Punkt 
die  Bedingung 

(6)  (p  z=  —  - — =-  log  Q  -[-  funct.  cont., 

worin  J  die  Gesammtintensität  des  eintretenden  Stromes,  also 
gleich  jh  ist.  Unter  q  können  wir  hier,  wenigstens  wenn  die 
Elektrode  an  einem  stetig  gekrümmten  Theile  der  Fläche  0 
liegt,  ein  in  dieser  Fläche  gemessenes,  von  e  auslaufen  des  Linien- 
element verstehen. 

Wenn  wir  auch  flächenhafte  Elektroden  in  der  Platte  zu- 
lassen, die  sich  dann  in  der  Fläche  0  als  linienfönnige  Elek- 
troden £  projiciren,  so  erhalten  wir  für  eine  solche  Linie  aus 
§.  166  (8) 

und  wenn  wir  also 

(jih  -}-J2h)  da  =  dJ 

setzen,  so  dass  dJ  die  durch  das  Element  da  der  Elektrode  b 
eintretende  Stromintensität  ist: 

Wir  führen  jetzt  die  Variablen  x^  y  ein,  die  wir  zugleich  als 
rechtwinklige  Coordinaten  in  einer  Ebene  E  deuten.  Einer  Gurve 
6  oder  a  in  der  Fläche  0  entspricht  eine  Curve  s  oder  e  in  der 
Ebene  E^  und  es  ist,  wenn  wir  mit  dn  das  Normalenelement  an 
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s  in  der  Ebene,  mit  r  den  Abstand  eines  veränderlichen  Punktes 
in  der  Ebene  von  dem  Bilde  einer  punktförmigen  Elektrode  be- 
zeichnen (für  unendlich  kleine  r); 

Dadurch  gehen  die  Bedingungen  (5),  (6),  (7)  in  folgende  über: 

(8)  Ml'^^^o, 

im  Allgemeinen, 

(9)  9  =  - — =-  logr  4"  funct.  cont. 

für  die  Punktelektroden, 

für  die  Linienelektroden.  Aus  (8)  leitet  man  noch  mittelst  des 
Gauss'schen  Satzes  die  partielle  DiflFerentialgleichung  her: 

die  für  alle  Punkte  gilt,  die  nicht  Elektroden  sind. 

Man  kommt  also  genau  auf  dieselben  Bedin- 
gungen, die  man  erhalten  hätte,  wenn  man  die  Fläche 
von  vornherein  als  eben  angenommen  hätte^). 


§.  170. 
Strömung  in  ebenen  Platten. 

Wir  nehmen  jetzt  eine  homogene  ebene  Platte  an,  so  dass 
die  Leitfähigkeit  fc  constant  ist.  Dann  wird  die  allgemeine  Dif- 
ferentialgleichung für  das  Potential  g) 

(W  3!5?    .    ^  _  0 

und  sie  besagt,  dass 


*)  Die  Strömung  in  ebenen  und  gekrümmten  Platten  ist  in  mehreren 
Abhandinngen  von  Eirchhoff  behandelt.  Gesammelte  Abhandlungen, 
Leipzig  1882. 


:- 
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7^  dy  —  7^  dx  =  dtlf 
dx      ^        dy 

ein  vollständiges  Dififerential  ist,  also 

dx  ~  dy'    dy  ~       dx' 
Es  ist  hiernach 

(2)  q> '\'iil)  =  F{x-\-iy) 

eine  Function  des  complexen  Argumentes  x  -{-  yi. 
Wir  setzen 

(3)  X=<P+i'^,    z  =  x-^iy,    x  =  F{z). 
Die  Function  ^  ist  durch  das  Integral 


w  *  =  1 C?!  <'»  -  If ''^) 


:« 


\ 


bis  auf  eine  additive  Constante  bestimmt.    Die  Curven 

(5)  ^  =  const. 
sind  orthogonal  zu  den  Curven 

(6)  g)  =  const.  ^ 

Die  letzteren   sind   die   Niveaucurven,   die  ersteren  die  ^ 
Stromcurven.  1 

Die  Function  (p  muss  in  der  ganzen  Ebene,  mit  Ausnahme  ^ 
der  Elektroden,  stetig  sein.    Die  Function  ^  muss  dagegen   an 
Linien  unstetig  werden. 

Wenn  wir  nämlich  ein  Flächenstück  betrachten,  in  dem 
keine  Elektrode  liegt,  in  dem  also  die  Function  (p  stetig  bleibt, 
so  ergiebt  sich  aus  dem  Gauss' sehen  Theorem,  dass  das  In- 
tegral (4),  über  die  Begrenzung  dieses  Flächenstückes  genommen, 
verschwindet. 

Erstreckt  man  also  das  Integral  über  eine  geschlossene 
Curve,  die  eine  Elektrode  e  einschliesst,  so  ist  sein  Werth  un- 
abhängig von  der  Gestalt  des  Integrationsweges,  und  wenn  man 
für  den  Integrationsweg  einen  unendlich  kleinen  Kreis  wählt,  so 
kann  man  (p  durch  den  genäherten  Werth 

ersetzen.     Dann    wird,    wenn  man    der  Einfachheit    wegen  den 
Goordinatenanfangspunkt  in  die  Elektrode  e  legt: 


.  170.  Strömung  in  ebenen  Platten.  433 

8y —  J  X      dcp —  J  y 

dx  ~  2nkV''    dy  ~27ckl^' 

der,  wenn  man  x  =  rcos^,  y  =  rsin^  setzt: 

dx     ^        öy  2n;k 

Hieraus  ergiebt  sich  dann  für  das  Integral  (4),  auf  dem  ge- 
chlossenen  Wege  um  e  erstreckt,  der  Werth  — J/h  Die  Func- 
ion  1/;,  die  durch  (4)  definirt  ist,  ist  also  nicht  stetig,  sondern 
rleidet  eine  sprungweise  Aenderung  von  der  Grösse  —  J/h 
,n  einer  Linie,  die  von  der  Elektrode  e  ausläuft. 

Dieselbe  Eigenschaft  hat  aber  die  Function  — Jlogz/k  und 
IS  wird  folglich 

n  der  Umgebung  des  Punktes  e  stetig  bleiben. 

Haben  wir  mehrere  Elektroden  eu  ^2»  ^»  •••»  ^^  denen  die 
Variable  e  die  complexen  Werthe  Ci,  ^2?  ^si  •••  li3.t,  so  ist  dem- 
lach 

7)     hx  =  —  e/i  log  (;8r  —  Ci)  —  Ji\0g(lS  —  C2)  —  Ji'i0g(£!  —  Cs)... 

-|-  funct.  cont., 

renn  funct.  cont.  eine  Function  bedeutet,  die  in  der  ganzen 
*latte  stetig  ist,  und  die  durch  die  Bedingungen  an  der  Grenze 
»estimmt  werden  muss. 

Nehmen  wir  eine  unendliche  Platte  an,  in  der  eine  endliche 
LTizahl  von  Elektroden  vertheilt  ist,  so  muss,  wenn  im  Unend- 
ichen  keine  Elektrode  liegt,  J^  -|-  «/a  +  «^s  +  •  •  *  =  ^  sein.  Die 
''unction  qp  und  mithin  auch  %  ist  im  Unendlichen  constant. 
Lud  es  ist  daher  auch  die  in  (7)  vorkommende  funct.  cont.  con- 
tant,  und  sie  kann  =  0  gesetzt  werden.  Dies  bleibt  auch  noch 
ichtig,  wenn  im  Unendlichen  eine  Elektrode  mit  der  Strom - 
tärke  —  (Ji  -\-  J2  +  «^3  +  •  •  •)  liegt. 

Setzen  wir  also  zur  Vereinfachung 

o  folgt  aus  (7): 

8)       x  =  —  log  [{^  —  (^lY'  (^  —  <^2p  (^  —  c,y^ . . .] 

md  die  Function  %  ist  also  voUständig^bestimmt. 

Biemann-Weber,   Partielle  Di£fereiitialgleichuiigeii.  7i% 
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Dies  Resultat  lässt  sich  aber  auch  auf  begrenzte  Platten 
anwenden,  wenn  die  Elektroden  so  vertheilt  sind,  dass  die 
Grenze  zur  Stromlinie  wird,  und  das  fruchtbarste  Hülfs- 
mittel  zur  Lösung  solcher  Probleme  besteht  darin,  dass  man  sich 
die  begrenzte  Platte  ins  Unendliche  erweitert  denkt,  und  dass 
man  dann  in  der  Erweiterung  die  Elektroden  so  anzubringen 
sucht,  dass  die  gegebene  Grenze  in  der  unbegrenzten  Platte  zur 
Stromlinie  wird. 

Wenn  wir  die  Gleichung  (8)  nach  z  diflferentiiren ,  so  er- 
giebt  sich 

/gx     ^  =  _  _^ ^^2 —Oiz) 

^^     dz  z  —  Ci        z  —  C2       "         {z — Ci)  (jsr  —  Cg)... 

Hierin  ist  Q^{z)  eine  ganze  Function,  deren  Grad  um  eine 
oder  um  zwei  Einheiten  geringer  ist,  als  die  Anzahl  der  Punkte 
c,  je  nachdem  ocj  -f-  «3  -f-  «j  -|-  •••  nicht  verschwindet  oder  ver- 
schwindet, je  nachdem  also  eine  Elektrode  im  Unendlichen  liegt 
oder  nicht.  Also  ist  allgemein  der  Grad  von  ^{z)  um 
zwei  Einheiten  kleiner  als  die  Zahl  der  Elektroden. 
In  besonderen  Fällen  könnte  er  sich  auch  noch  weiter  ver- 
mindern. 

Ist  also  m  die  Anzahl  der  Elektroden,  so  giebt  es  w  —  2 
Werthe  von  z^  für  die  der  DiflFerentialquotient  dxjdz  Null  ist 
Von  diesen  Punkten  können  unter  Umständen  mehrere  in  einen 
zusammenfallen,  oder  es  können  einige  ins  Unendliche  fallen. 
Projicirt  man  aber  die  ganze  Platte  durch  stereographische  Pro- 
jection  auf  eine  Kugelfiäche,  so  fällt  die  exceptionelle  Stellung 
des  unendlich  entfernten  Punktes  völlig  weg. 

Diese  Punkte,  in  denen  dxJdz  verschwindet,  deren  es  also 
immer  m  —  2  giebt,  wollen  wir  Kreuz ungspunkte^)  nennen. 

In  diesen  Punkten  hat  die  Strömung  einen  besonderen 
Charakter.  Um  davon  eine  Anschauung  zu  gewinnen,  legen  wir 
zur  Vereinfachung  den  Coordinatenanfangspunkt  in  einen  solchen 
Punkt,  und  denken  uns  %  nach  Potenzen  von  z  entwickelt. 
Nehmen  wir  noch  ;^o  =  ^  an,  so  wird  diese  Entwickelung  die 
Form  haben 

(10)  X  =  iaz^  +  ••• 


^)  F.  Klein,  Ueber  Riemann's  Theorie  der  algebraischen  Functionen. 
Leipzig  1882. 
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und  die  Constante  a  wird,  wenn  wir  annehmen,  dass  is  =  0  eine 
einfache  Wurzel  von  0  =  0  ist,  von  Null  verschieden  sein. 
Durch  eine  Drehung  des  Coordinatensystems  können  wir  er- 
reichen, dass  a  reell  und  positiv  wird.  Dann  ergiebt  sich  aus 
(10)  in  erster  Annäherung: 

9  =  —  2  axy,      il;  =  a(x^  —  y% 

und  es  sind  also  sowohl  die  Niveaucurven  als  die  Stromcurven 
gleichseitige  Hyperbeln.  Di^  Fig.  66  zeigt,  wie  diese  Curven  in 
der  Nähe  des  Nullpunktes  verlaufen. 

Im  Nullpunkt  kreuzen  sich  zwei  Stromlinien.    Auf  der  einen 
von  ihnen  (der  Linie  x  -\-  y  =  0)  fliesst  der  Strom  von  beiden 


Fig.  66. 


Seiten  zu,  auf  der  anderen  (der 
Linie  x  —  y  =  0)  fliesst  er  ab. 
In  dem  Kreuzungspunkte  selbst 
ist  die  Strömung  Null. 

Wenn  die  Gleichung  <5  =  0 
mehrere  gleiche  Wurzeln  hat,  so 
schneiden  sich  in  einem  solchen 
Punkte  mehr  als  zwei  Strom- 
linien. 

Repräsentirt  man  die  Werthe 
der  complexen  Variablen  %  in 
einer  jj-Ebene,  so  erhält  man  ein 
conformes  Abbild  der  leitenden  Platte,  die  aber,  da  derselbe 
Werth  von  %  zu  verschiedenen  Werthen  von  z  gehören  kann,  die 
3j-Ebene  mehrfach  überdecken  muss.  Beispielweise  wird  in  der 
Umgebung  des  oben  betrachteten  Kreuzungspunktes  derselbe 
Werth  von  %  za  -\-  z  und  zu  — z  gehören.  Die  Bilder  der  Kreu- 
zungspunkte in  der  jj- Ebene  sind  Verzweigungspunkte.  Die 
Bilder  der  Elektroden  fallen  ins  Unendliche. 

Die  Kreuzungspunkte  können  auch  dadurch  charakterisirt 
werden,  dass  in  irgend  zwei  von  einander  verschiedenen  (z.  B. 
auf  einander  senkrechten)  Richtungen  rc,  y  die  Derivirten  dq)/dx 
und  dq>/dy  verschwinden. 

Wir  werden  die  Formel  (8)  auch  auf  den  Fall  anwenden, 
dass  die  Anzahl  der  Elektroden  unendlich  ist.  Es  muss  nur 
das  unendliche  Product,  was  dann  in  der  Formel  (8)  auftritt, 
convergent  sein,  oder  wenigstens  durch  Hinzufügung  eines  con- 
stanten  Factors  convergent  gemacht  werden  können. 
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Aus  einer  solchen  Platte  können  wir  dann  durch  eine  ge- 
schlossene Stromlinie  eine  endliche  Platte  herausschneiden,  in 
der  nur  eine  endliche  Anzahl  von  Elektroden  liegt. 


§.  171. 
Kreisförmige  Platten. 

Wir  betrachten  einige  Beispiele  zu  der  im  Vorhergehenden 
auseinandergesetzten  Theorie. 

Wenn  in  einer  unbegrenzten  Platte  nur  zwei  Elektroden 
«1,  $2  mit  den  Stromstärken  +  J  vorhanden  sind,  die  im  End- 
lichen liegen,  so  ist 

wenn  Qi^  Q2  die  Entfernungen  eines  variablen  Punktes  von  den 
Elektroden  e^,  62  bedeuten.  Die  Niveaucurven  (p  =  const.  sind 
hier  bestimmt  durch  die  Gleichung 

wo  c  der  Parameter  der  einzelnen  Curve  ist,  und  diese  Curven 
bilden  also  ein  Kreisbüschel  mit  imaginären  Schnittpunkten, 
dessen  Grenzpunkte  die  beiden  Elektroden  sind;  die  Strom- 
linien bilden  ein  zweites  Kreisbüschel,  aber  mit  reellen  Schnitt- 
punkten, und  zwar  sind  die  Elektroden  die  Schnittpunkte  dieses 
Büschels. 

Wenn  man  einen  durch  die  Elektroden  gehenden  Kreis  als 
Grenzcurve  auffasst,  so  erhält  man  die  Strömung  in  einer 
kreisförmigen  Platte,  wenn  die  beiden  Elektroden  an  der 
Peripherie  liegen  (Fig.  67). 

Nehmen  wir  dagegen  in  der  unbegrenzten  Platte  zwei  Elek- 
troden mit  gleicher  positiver  Stromstärke  c7  an,  so  muss  eine 
dritte  Elektrode  mit  entgegengesetzter  und  doppelt  so  grosser 
Stromstärke  im  Unendlichen  angenommen  werden.    Dann  ist 

(2)  q>  =  ^^  log  Qi  Q2, 

und  die  Niveaucurven  bestehen  in  einem  System  confocaler 
Lemniscaten.  Die  Stromlinien  werden  in  diesem  Falle,  wie  aus 
der  Geometrie  bekannt  ist,  gleichseitige  Hyperbeln,  die  alle  durch 
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die  beiden  Brennpunkte  gehen.  Wir  haben  hier  einen  Kretizungs- 
punkt  im  Mittelpunkte  der  Lemniscaten. 

Auch  für   den   Fall,   dass    im   Inneren    einer  kreisförmigen 
Scheibe  eine  beliebige  Anzahl  Ton  Elektroden  enCj,...  liegt,  lässt 
sich  das  Problem  leicht  lösen.    Es  müssen  in  diesem  Falle  die 
Stromstärken  J",,  /j,  ...  der  Bedingung 
(3)  J,  +  J, +  ...  =  0 

genügen.  Wir  denken  uns  die  Scheibe  zu  einer  unendlichen 
Platte  erweitert,  und  fügen  zu  jeder  Elektrode  e^  in  dem  hinzu- 
gefugten äusseren  Theil  eine  Elektrode  ei  hinzu,  die  dieselbe 
Stromstärke  wie  e^  hat,  und  deren  Ort  der  harmonische  Pol 
von  ei  in  Bezug  auf  den  gegebenen  Kreis  ist. 

Fig.  67.  Fig.  68. 


Wenn  dann   Qi  und  g'i   die  Entfernungen    eines  variablen 
Punktes  von  ei  und  e't  sind,  so  ist 


(*) 


=  2iäi»gp,p;-2^i»gc<';- 


Von  der  Richtigkeit  überzeugt  man  sich  leicht.  Denn  zu- 
nächst genügt  der  Logarithmus  einer  Entfernung  q  immer  der 
Differentialgleichung  z/  log  p  =  0,  Führen  wir  aber  Polar- 
coordinaten  r,  *  um  den  Mittelpunkt  des  gegebenen  Kreises  ein, 
dessen  Radius  gleich  c  sei,  so  ist 

p/  =  rf  "f-  rä  _  2rr,  cos  (»  —  *i)i 
q'i  =  ^'i  +  »•*  —  2  rr[  cos  (*  —  *i), 


und  auf  der  Peripherie  des  Kreises,  also  für  r  ^  e,  ist  denmacb 
r, p'»  =  r[Ql  =  ca  [rj  +  /,  —  2 c  cos (#  —  *,)]■ 
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Die  Normale  an  der  Grenzcurve  fällt  aber  hier  mit  dem 
Radius  r  zusammen,  und  es  ist  für  r  =  c 

d  log  9i  Qi c  —  ri  cos  (O*  —  ^*^i)    i_  c  —  r'i  cos (^  —  Q-i) 1^ 

Es  ist  also  nach  (3)  und  (4)  an  der  Peripherie  des  gegebenen 
Kreises 

1^  =  0. 

dr 

Dieser  Kreis  ist  also  Stromlinie,  und  kann  als  Grenze  einer 
Platte  betrachtet  werden. 

Nehmen  wir  z.  B.  im  Inneren  des  Kreises  zwei  Elektroden 
an,  so  haben  wir  zwei  Kreuzungspunkte.  Diese  müssen  auf  der 
Kreisperipherie  liegen.  Denn  der  DiflFerentialquotient  d(p/dd' 
kann  nicht  auf  der  ganzen  Kreisperipherie  einerlei  Zeichen  haben, 
weil  sonst  (p  keine  eindeutige  Function  sein  könnte.  Es  muss 
also  dq>ld^  auf  der  Kreisperipherie  zweimal  durch  Null  gehen. 
Die  Fig.  68  zeigt  den  ungefähren  Verlauf  der  Niveau-  und 
Stromlinien. 


§.  172. 
Strömung  in  Röhrenflächen. 

Das  Princip,  das  wir  oben  angedeutet  haben,  nach  dem  man 
unter  Umständen  unendlich  viele  Elektroden  in  einer  unbegrenzten 
Platte  annimmt,  um  die  Strömung  in  einer  endlichen  Platte  zu 
bestimmen,  dient  uns  unter  anderem  dazu,  um  die  Strömung  in 
einem  unendlichen,  von  zwei  parallelen  Geraden  begrenzten 
Streifen  zu  bestimmen.  Wir  legen  die  ^-Axe  in  die  eine  be- 
grenzende Gerade  und  setzen  zur  Vereinfachung  der  Formeln 
die  Breite  der  Platte  =  tc. 

Wir  wollen  zunächst  nur  eine  Elektrode  e  im  Endlichen  an- 
nehmen, weil  sich  aus  diesem  Falle  der  allgemeine  leicht  durch 
Superposition  ableiten  lässt.  Sind  a,  6  die  Coordinaten  von  e,  so 
muss  b  <l  7t  sein  und  wir  setzen: 


(1)  0  =  X  -^  y%        c  =  a  -\-  hi. 

Wenn  nur  eine  Elektrode  im   Endlichen  vorhanden  ist,  so 
muss  eine  zweite  im  Unendlichen  liegen,  und  es  ist  nicht  gleich- 
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gültig,  ob  wir  diese  auf  der  einen  oder  der  anderen  Seite  an- 
nehmen, ob  also  die  Strömung  im  Ganzen  nach  der  positiven 
oder  der  negativen  Seite  der  x  hin  erfolgt.  Wir  können  auch 
auf  jeder  Seite  im  Unendlichen  eine  Elektrode  annehmen. 

Wir  denken  uns  nun  zunächst  unseren  Streifen  zu  einer 
unendlichen  Platte  erweitert  und  fügen  zu  der  Elektrode  e  eine 
zweite  e'  hinzu,  die  in  Bezug  auf  die  x-Axe  symmetrisch  zu  e 
liegt,  also  die  Coordinate  c'  =  a  —  bi  hat,  und  lassen  in  ihr 
dieselbe  Stromstärke  eintreten  wie  in  e.  Dann  ist  für  diese 
Strömung  die  x-Axe  Stromlinie,  nicht  aber  die  Kante  y  =  tc. 
Wollte  man  diese  zur  Stromlinie  machen,  so  hätte  man  eine 
Elektrode  im  Punkte  c"  =  27ti  -\-  d  annehmen  müssen.  Um 
nun  dies  zu  vereinigen,  nehmen  wir  Elektroden  in  allen  Punkten 
2h7ti-\-  c,  2hni-\-  c'  an,  worin  h  eine  ganze  positive  oder  nega- 
tive Zahl  ist. 

Alle  diese  Elektroden,  mit  Ausnahme  der  ursprünglichen, 
liegen  dann  ausserhalb  des  gegebenen  Streifens.  Ihre  Lage  fällt 
mit  den  Nullpunkten  der  Function 

(e*  —  V)  (e*  —  ef^') 

zusammen,  und  die  Formel  §.  170  (8)  giebt  uns,  wenn  wir  noch 
zur  Vereinfachung  J/Jc  =  l  setzen: 

(2)  X  =  —  log  (^  —  e^)  (e^  —  e^'), 

oder  wenn  x  =  (p  -{-  i^  gesetzt  wird: 

(3)  ^-7,_»>  =  (gxr  _  gc)  ^^   _  ßCy 

Wenn  0  reell  ist,  oder  wenn  der  imaginäre  Theil  von  0  ein 
Vielfaches  von  Tci  ist,  so  wird  der  Ausdruck  (2)  reell,  also  t/; 
gleich  einem  Vielfachen  von  n. 

Es  sind  also,  wie  es  sein  sollte,  alle  Linien  y  =  hjt  Strom- 
linien. 

Multiplicirt  man  den  Ausdruck  (3)  mit  seinem  conjugirten, 
80  ergiebt  sich: 

(4)  e-^'P  ==  [e^^  —  2e«  +  ^  cos  (6  —  i/)  +  «^''] 

X  [e^^  —  2&*+^  cos  (6  +  y)  +  e^«], 

woraus  man  für  ein  constantes  9?  die  Gleichung  der  Niveau- 
curven  erhält. 

Für  ein  unendlich  grosses  negatives  x  wird  9?  =  —  2  a, 
also  constant,  für  ein  unendlich  grosses  positives  x  aber  wird  q> 
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negativ  unendlich,  und  zwar  genähert  =  —  2a;,  und  wir  haben 
also  hier  den  Fall,  dass  die  zweite  Elektrode  auf  der  Seite  der 
positiven  x  im  Unendlichen  liegt.  Um  den  entgegengesetzten 
Fall  zu  erhalten,  setze  man 

%i  =  —  log  {er-'  —e-')  {er'  —  er^')  =  ^-|-2£r  +  c-|-c', 

oder  man  füge,  was  dasselbe  ist,  zu  der  vorigen  eine  constante 
Strömung  in  der  Richtung  der  negativen  rc-Axe  von  gleicher 
Intensität  hinzu. 

Man  kann  auch  eine  lineare  Gombination  der  Functionen 
%  und  %i  nehmen,  und  erhält  dann  eine  Strömung,  die  theils 
nach  der  einen,  theils  nach  der  anderen  Seite  verläuft. 

Setzen  wir  9  =  —  2a,  so  geht  die  Gleichung  (4)  über  in 
(»X  _  4ßa«+a  cosJ  CO8J/  -|-  2e*+2a  (2cosa6  -f-  2cos2j/  —  1) 

—  4e3*  cos 6  cosy  =  0, 

und  dies  ist  die  Gleichung  einer  speciellen  Niveaucurve,  nämlich 
der  ins  Unendliche  verlaufenden.  Für  rc  =  —  00  wird  auf  dieser 
Curve  co8j/  =  0,  also  y  =  ^n  und  diese  specielle  Niveaulinie 
hat  also  die  Mittellinie  der  Platte  zur  Asymptote. 

Um  die  Kreuzungspunkte  zu  finden,  haben  wir  d%ldz  =  0 
zu  setzen  und  erhalten  aus  (2) 

e«  =r  e«  cos  6, 

also,  wenn  cos  6  positiv  ist 

X  =  a  -\-  log  cos  6,    y  =  0, 

und  wenn  cos  b  negativ  ist 

X  =  a  -\-  log  cos  6,     y  =z  7t. 

Wir  haben  also  einen  Kreuzungspunkt,  der  auf  einem  der 
beiden  Ränder  liegt,  und  zwar  auf  dem,  der  der  Elektrode  am 
nächsten  kommt.  Liegt  die  Elektrode  gerade  in  der  Mitte,  so 
fällt  der  Kreuzungspunkt  ins  Unendliche. 

Dieser  letzte  Fall  ist  von  besonderem  Interesse.    In  ihm  ist 
die  Mittellinie  der  Platte  auch  Stromlinie,  und  wir  können   die 
auf  ihn  bezüglichen  Formeln  daher  auch  aus  (2)  ableiten,  wenn 
wir  c  =  c',  also  6  =  0  setzen.    Die  streifenförmige  Platte  er-  ' 
streckt  sich  dann  von  —  :r  bis  -|-  ;r,  und  es  ergiebt  sich 

jr  =  —  2  log  {e'  —  e«), 
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oder,  wenn  wir  das  Coordinatensyetem  so  legen,  dass  a  ^  0  mrd 

(5)  z  =  -21og(e'-  1). 

Für  diesen  Fall  sind  die  Niveau-  und  Stromlinien  in  der 
beistehenden  Fignr  dargestellt. 

Dieser  Fall  bietet  darum  ein  besonderes  Interesse,  weil  er 
ans  die  Lösung  des  Strömungsproblems  in  einer  Gylinder- 
fläche  giebt. 

Es  hat   nämlicb  die    durch  (5)   deänirte   Function  %   ^i®- 
selben  Werthe  für  y  :^  -\-  a  und  y  =  —  7t  und   ist  überhaupt 
periodisch  mit  der  Periode  2n. 
Denken    wir    uns  daher   den  *^'S'  *®- 

Streifen,  mit  Erhaltung  der 
Functions  werthe  2'  ^uf^  ^y~ 
linder  zusammengerollt,  und 
die  Ränder  an  einander  ge- 
heftet, so  setzt  sich  die  Func- 
tion %  nebst  ihren  Differenüal- 
qaotienten  stetig  über  die 
Naht  hinweg  fort  Sie  ist  also 
auf  dem  ganzen  Cylinder  stetig 
und  genügt  den  Bedingungen, 
die  wir  im  §.  169  formulirt 
haben. 

Der  Umfang  des  Cylinders,  der  nicht  nothwendig  einen 
kreisförmigen  Querschnitt  zu  haben  braucht,  ist  hier  gleich  2n 
angenommen. 

Wenn  nun  auf  einem  solchen  Cylinder  mehrere  Elektroden 
liegen,  so  fuhren  wir  ein  Coordinatensystem  ein,  bei  dem  die  y 
auf  einem  Querschnitt  von  einem  beliebigen  Anfangspunkte  aus 
als  Längen  gemessen  sind,  und  von  0  bis  2n  laufen,  während 
die  X  von  diesem  Querschnitt  aus  auf  den  Erzeagenden  des  Cylin- 
ders gemessen  werden.  Hat  dann  eine  Elektrode  e,  die  Coor- 
dinaten  x  ^  a,,  y  ■==  h,  und  die  Stromstärke  J,,  so  setzen  wir 

und  erhalten  nach  (5) 

(6)  i;  =  -2t'°S<''~°"*"'''--^- 

Die  lineare  Function  A«  -j-  B  kann  hier  hinzugefügt  werden. 
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weil  wir  zu  jeder  Strömung  eine  constante  Strömung  in  der 
Richtung  des  Oylinder«  hinaulügaa  k<mnen. 

Es  ist  hierin  ^Ä;  die  Intensität  der  Strömung  in  der  Richtung 
der  X'kxe  für  negativ  unendliche  x^  und  -4Ä;  -[-  S«/v  für  positiv 
unendliche  x. 

Wenn  im  Unendlichen  keine  Strömung  stattfinden  soll,  so 
muss  ^  =  0  und  i]  e/,.  =  0  sein. 


§.  173. 
Strömung  in  einer  Ringfläche. 

Aehnlicli  wie  wir  im  vorigen  Paragraphen  eine  elektrische 
Strömung  in  einem  unendlichen  Cylinder  untersucht  haben,  bei 
der  nur  eine  einzige  Elektrode  vorhanden  war,  wobei  im  Unend- 
lichen eine  constante  Strömung  parallel  der  Cylinder -Erzeugen- 
den angenommen  werden  musste,  so  können  wir  uns  auch  eine 
Strömung  in  einer  Ringfläche  denken,  bei  der  nur  eine  Elek- 
trode vorhanden  ist.  Diese  Annahme  führt  dann  freilich  zu 
einem  mehrwerthigen  Potential,  insofern  das  Potential,  wenn 
man  längs  einem  Parallelkreise  um  den  ganzen  Ring  herum- 
gegangen ist,  nicht  wieder  zu  demselben  Werthe  zurückkehrt, 
und  auch  der  DiiFerentialquotient  des  Potentials  zeigt  noch  eine 
solche  Mehrwerthigkeit.  Um  diese  Erscheinung  physikalisch  zu 
deuten,  kann  man  annehmen,  dass  eine  elektrische  Strömung  in 
einem  Querschnitt  der  Ringfläche  aus-  oder  eintritt. 

Man  kann  aber  die  Mehrdeutigkeit  des  Potentials  aufheben, 
wenn  man  verschiedene  Elektroden  zugleich  annimmt,  bei  denen 
die  Summe  der  Intensitäten  verschwindet,  und  dies  ist  der  Fall 
der  Wirklichkeit,  den  wir  aber  durch  das  angedeutete  Verfahren 
in  mehrere  einfachere  Fälle  zerlegen. 

Für  die  Mathematik  erhalten  wir  auf  dem  angedeuteten 
Wege  eine  einfache  Veranschaulichung  der  Fundamentaleigen- 
schaften der  Theta-Functionen. 

Die  Ringfläche,  die  wir  betrachten,  wird  erzeugt  durch  die 
Rotation  eines  Kreises  um  eine  in  seiner  Ebene  gelegene  Axe, 
die  die  Kreisperipherie  nicht  schneidet. 

Wir  haben  schon  früher  die  Punkte  einer  solchen  Ringfläche 
durch  zwei  unabhängige  Variable  dargestellt. 

Wenn  nämlich  a  der  Radius  des  erzeugenden  Kreises,  c  der 
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Abstand  seines  Mittelpunktes  von  der  Drehungsaxe,  b  =  yc^  —  a^ 
gesetzt  ist,  so  werden  die  rechtwinkligen  Coordinaten  |,  i^,  J; 
«ines  Punktes  der  Ringfläche  durch  zwei  veränderliche  Winkel 
<D,  -d*  ausgedrückt  durch  die  Formel  [§.  44  (13)]: 

I  =  — i cos  0-, 

c  -\-  a  cos  (o 

(1)  Yi  =  — ■. sinO-, 

'         c  -|-  a  cos  c) 

,  —  ah 

i  =  — \ sin  c), 

c  -[-  a  cos  G) 

und  wir  können,  um  alle  Punkte  der  Ringfläche,  und  jeden  nur 
einmal  zu  erhalten,  g)  und  %•  von  —  sr  bis  -|-  ^  gehen  lassen 
(mit  Einschluss  der  einen  und  Ausschluss  der  anderen  Grenze). 
Oonstanten  Werthen  von  %•  entsprechen  die  Meridiankreise,  con- 
stanten  a>  die  Parallelkreise ;  g)  =  ±  tc  ist  der  äussere,  o  =  0  der 
innere  Aequator. 

Für  das  Linienelement  auf  der  Fläche  haben   wir   an   der 
erwähnten  Stelle  den  Ausdruck  gefunden: 

^  '  (c+a  cos  a)j2  \  ^  f' 

und  wir  erhalten  also  eine  conforme  Abbildung  der  Ringfläche 
auf  die  a:j/-Ebene,  wenn  wir 

(3)  x=  -—,    y  =  —-,    m  = 


n       ^         ;r  '  c  +  ^  cos  0) 

setzen: 

und  die  ganze  Ringfläche  wird  einfach  abgebildet  auf  ein  Recht- 
eck, dessen  Seiten  die  Gleichungen 

a;  =  ±a,        y  =  +  h 

haben.  Den  Seiten  dieses  Rechtecks,  das  wir  das  Perioden- 
rechteck nennen,  entsprechen  die  vier  Ränder  zweier  Schnitte, 
von  denen  der  eine  längs  dem  äusseren  Aequator  (o  =  ±  ;r), 
der  andere  längs  einem  Meridian  (%•  =  +  n)  verläuft. 

Betrachten  wir  aber  rr,  y  als  krummlinige  Coordinaten  eines 
Punktes  auf  der  Ringfläche,  so  entspricht  allen  Werthen 

X  4"  2/Lta,        y  -{-  2v6, 
für  beliebige  ganzzahlige  /li,  v  derselbe  Punkt  der  Ringfläche. 
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Nach  §.170  ist  nun  das  elektrische  Potential   9  der  reelle 
Theil  einer  Function  ;|f  =  g?  -(-  ii^    des   complexen   Arguments    ; 
js  =z  X  -{-  iy^  die,  wenn  nur  eine  Elektrode  angenommen  wird, 
in  einem  Punkte  logarithmisch  unendlich  wird.  1 

Eine    solche    Function    lässt    sich    aber    leicht    darstellen    : 
mit  Hülfe  der  schon  im  §.  142   zu  einem  ähnlichen  Zwecke  be-    , 
nutzten  Theta- Functionen.     Wir   haben  dort  die  Function   be- 
trächtet: 

(4)  ^^^iv)  =  ; 

"  i 

—  iQ  2'/*  (e^*""  —  e-''*'')  Jj[  (1  —  q^'^e^"^'')  (1  —  g[2ve-2^»v)^ 

in   der  q  einen  echten  Bruch    bedeutet.     Diese  Function  kantt 
auch  durch  die  unendliche  Reihe  dargestellt  werden: 

(5)  ^i  1  (v)  =  2  3^4  sin itv  —  2  3'/^  sin  3 äv  -|-  2 g^^*  sin bxv  —  •  •  • 

Sie  hat  die  Eigenschaften,  die  aus  diesen  Ausdrücken  leicht 
zu  verificiren  sind: 


(')     *"  (" + ^0 = ". 


wenn  ft,  v  beliebige  ganze  Zahlen  sind,  und  sie  verschwindet  für 
keine  anderen  Werthe  von  v.  Ausserdem  ist  sie  für  alle  end- 
lichen Werthe  von  v  endlich  1). 

Hierin  machen  wir  nun  die  Annahme: 


und  setzen: 

1 

TCb 

^11  (v) - 

V  = 
=  0 

Z 

Dann  ( 

»rgeben 

sich  für  @{z) 

aus 

(6)  die 

Eigenschaften : 

(8) 

+  a)    —  —  0 

-f  ih)  —  -  e 

a 

—  a), 

0(5  — 

il\ 

*)  Weber,  Elliptische  Functionen,  S.  48,  65. 
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und  0  verschwindet  in  dem  Periodenrechteck  nur  an  der  einen 
Stelle  is  =  0. 

Nun  bedeute  y  =z  a  -{-  ßi  irgend  einen  Punkt,  der  in  dem 
Periodenrechteck  liegt,  so  dass 

—  a<a<a;        — 6<^<6- 
Wir  setzen: 

Ttißz 

(9)  e^+»V'^g-2^@(^_y)^ 

(10)  e^'P      =  e  "'  0(e  —  y)  0  (^'  —  /), 

worin  ;sr',  y'  zu  0,  y  conjugirt  imaginär  sind.     Dadurch  ist  g? 
als  eine  reelle  Function  g?  (a;,  y)  von  x^  y  eindeutig  bestimmt. 
Für  diese  Functionen  ergeben   sich  aus  (8)    die   folgenden 
Eigenschaften: 

(11)  9?  (a;  +  a,  y)  =  9?  (a;  —  a,  y), 

(12)  ^^x,y  +  h)  =  q>{x,y-h)  +  ^, 

und  ausserdem  ist  für  den  Punkt  y 

g)  -)-  it/;  =  log  {z  —  y)  +  funct.  cout., 
also: 

(13)  9  =  logr  -f-  funct.  cont., 

wenn  r  =  '^  {x  —  «)^  +  (j/  —  ßY  die  Entfernung  des  Punktes 
z  vom  Punkte  y  bedeutet. 

Fasst  man  den  Punkt  y  als  Elektrode  und  q>  als  elektrisches 
Potential  auf,  so  hat  man  die  eintretende  Stromstärke  =  —  2  ää 
zu  setzen  [§.  169,  (9)].  Die  Formel  (12)  aber  zeigt,  dass  bei 
jf  =  -[-  6  und  y  =  —  b  die  Function  q>  sowohl  als  dq>/dy 
verschiedene  Werthe  hat,  und  man  muss  daher  die  beiden 
Ränder  eines  an  dieser  Stelle  durch  den  Ring  geführten  Schnittes 
als  lineare  Elektroden  auffassen.  Die  an  dieser  Linie  eintretende 
Stromstärke  ist,  auf  die  Längeneinheit  bemessen, 

bei  y  =  +  b:       j,  =       h^ 

bei  y  =  —  b:       §^  —  —  1^ 
also  nach  (12) 

...  7t  K 

h+3.  =  - 
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und  folglich  die  ganze  durch  diese  Linien  eintretende  Strom- 
stärke 2:rÄ;,  also  ebenso  gross  und  im  Zeichen  entgegengesetzt 
wie  die  Intensität  der  Punktelektrode. 

Die  durch  die  Formel  (12)    ausgedrückte  ünstetigkeit  der 
Function  9  ist,  wie  man  sieht,  von  dem  Punkte  y  unabhängig. 
Nehmen  wir  also  mehrere  solcher  Punkt -Elektroden  y^,  yj?  •  •  •» 
mit  den  Stromstärken  Jl,  J^,  ...  und  setzen 
(14)  J-j  -^  J,  -) =  0 

voraus,  und  bezeichnen  mit  gjj,  9)2?  ...  die  diesen  verschiedenen 
y  entsprechenden,  durch  (10)  definirten  Functionen  9,  so  erhalten 
wir  für  diesen  Strömungszustand  das  Potential  durch  den  Ausdruck 
dargestellt : 

und  wegen  (14)  ist  diese  Function  auf  der  Ringfläche  eindeutige 
und  mit  Ausnahme  der  Punkte  yi,  ya,  ...  stetig. 

Die  lineare  Elektrode  ist  jetzt  nicht  mehr  vorhanden. 


§.  174. 
Strömung  in  einer  zusammengesetzten  Platte. 

Wir  wollen  noch  einen  Fall  betrachten,  in  dem  zwei  lei- 
tende Platten  von  verschiedenem  Leitvermögen  in  einer 
Linie  zusammenstossen ,  wobei  dann  an  dieser  Trennungslinie 
eine  Brechung  der  Stromlinien  stattfinden  muss. 

Eine  unendliche  ebene  Platte,  deren  Ebene  wir  zur  xy* 
Ebene  wählen,  bestehe  aus  zwei  längs  der  y-xVxe  an  einander 
stossenden  Theilen  aus  verschiedenem  Material,  z.  B.  aus  Kupfer 
und  Zink.  Für  den  einen  Theil,  den  wir  den  ersten  nennen 
wollen,  hat  dann  x  negative,  für  den  zweiten  positive  Werthe. 
Wir  bezeichnen  alle  Grössen,  die  sich  auf  den  ersten  Körper 
beziehen,  mit  dem  Index  1,  die  entsprechenden  für  den  zweitei^ 
Körper  mit  dem  Index  2. 

Es  sollen  im  ersten  Theile  die  Elektroden  ^i,  ej,  ci',  . . ..  mit 
den  Stromstärken  Ji,  Ji,  J'i',  ...,  im  zweiten  die  Elektroden  C2,  e'a, 
4',  ...  mit  den  Stromstärken  J2,  «^2?  «^i'j  ...  liegen,  in  beliebiger 
Anzahl.    Es  sei  aber 

J\  — p  J\  — p  e/i    -|-  •  •  •  -p  «/2  — p  «/ 2  H~  ^ k  "T"  •  •  •  =  0, 
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eine  Gleichung,  die  wir  abgekürzt  so  darstellen: 

(1)  y;'^i+s«^a  =  o. 


Wenn  ferner  (pi  und  g?}  die  elektrischen  Potentiale  im  ersten 
und  im  zweiten  Theil  der  Platte  bedeuten,  so  ist  tp^  nur  für 
negative,  92  ^^r  für  positive  x  vorhanden. 

Die  Coordinaten  von  e^  und  62  bezeichnen  wir  mit  Oj,  bi 
und  Og,  &2)  ^^^  setzen 

r,  =  }/(x  -  a^y  +  (2/  —  hy. 

verstehen  also  unter  Vi  die  Entfernung  des  variablen  Punktes 
X,  y  von  der  Elektrode  ei,  und  entsprechend  für  die  übrigen 
Elektroden.  Sind  endlich  hi  und  h^  die  Leitfähigkeiten  der  beiden 
Plattentheile,  und  (1,  2)  ihre  Spannnungsdifferenz ,  also  eine 
gegebene  Constante,  so  haben  die  Functionen  9)1,  93  die  fol- 
genden Bedingungen  zu  erfüllen: 

I.   Hauptgleichungen:  ^91  =  0,    ^(p2  =  0. 

IL   In  Ci  und  e^  ist 

jr 

9>i  =  —  2^^  log  n  +  funct.  cont., 

9«  =  —  2"^  log  ^2  +  funcf.  cont. 
IIL   Für  a;  =  0  ist 

^.-,p.=(i,2).  *.^=^^. 

IV.   Im  Unendlichen  erhalten   q>i   und  92   constante  Werthe, 
deren  Unterschied  gleich  (1,  2)  ist. 

Dieses  Problem  lässt  sich  sehr  einfach  in  folgender  Weise 
lösen:  wir  schliessen  zunächst  den  Fall  aus,  dass  einer  der 
Punkte  ßi  symmetrisch  zu  einem  Punkt  $2  liegt,  und  nehmen 
zu  jeder  Elektrode  e  ihr  Spiegelbild  e  in  Bezug  auf  die  Grenz- 
linie. Nach  der  Annahme  fällt  keiner  der  Punkte  a  mit  einem 
der  Punkte  e  zusammen.  Wir  bezeichnen  mit  q  die  Entfernung 
des  variablen  Punktes  x^  y  von  £,  setzen  also  z.  B.: 
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An  der  Grenze  selbst,  also  für  o;  =  0,  ist 
(3)  n  =  ßi,        rj  =  9j 

8  log  ri 8  log  Qi       8  log  r, 8  log  (>a 

dx     ~  dx     '         dx      ~  dx     ' 


(4) 


Wir  machen  den  folgenden  Ansatz: 

^2  =2  i^  ^^8^2  +  2  ^i^^g^i  +  S  -^alogßa  +Ca, 

worin  sich  die  Summenzeichen  auf  die  sämmtlichen  Elektroden 
1  oder  2  beziehen.  J.^,  J?i,  Ci,  -äj,  JB2»  C'a  sind  Constanten,  die 
noch  näher  zu  bestimmen  sind. 

Durch  diese  Annahme  sind  die  Bedingungen  I.  und  II.  schon 
befriedigt,  und  damit  IV.  erfüllt  sei,  muss 

(5)  S^  +  25,  =  |^,     2A  +  I5.  =  |^, 

(6)  Gl  -  Ca  =  (1,  2) 

sein.  Durch  (6)  ist  eine  der  Constanten  Ci,  C^  durch  die  andere 
bestimmt;  eine  von  ihnen  bleibt  der  Natur  der  Sache  nach 
willkürlich. 

Die  Bedingungen  III.    ergeben  nun  mit  Rücksicht  auf  (3) 
und  (6) 


dx 
J2    I    7.  T>     I    7.   .1  \  ölogrg 


=  ^{ii  +  hB.  +  hÄ,) 


dx    ' 

und  da  diese  Bedingungen  für  alle  Punkte  der  Grenze  bestehen 
müssen,  so  ergeben  sich  die  folgenden  Gleichungen: 

^  =  ^2  —  2^'    —  ^1^  =  ^:22^2  +  2^' 
woraus  man  erhält: 
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A    —  «A  ü    — ^1   fei  —  fcg 

A      ^2  T>     <^2         fei    ^2 

~   ^(fel   +  fe2)'  ""    ^^h     fei   +   fe2' 

und  hierdurch  sind  auch,  mit  Rücksicht  auf  (1),  die  Bedingungen 
(5)  befriedigt,  woraus  sich  dann  folgende  definitive  Lösung  des 
Problems  ergiebt: 

Diese  Formeln  bleiben  aber  auch  noch  richtig,  wenn  der 
vorhin  ausgeschlossene  Fall  eintritt,  dass  einige  der  Punkte  a 
mit  Punkten  e  zusammenfallen. 

Nehmen  wir  an,  dass  auf  jeder  Seite  nur  eine  Elektrode 
vorhanden  sei,  und  setzen  Ji  =  —  J^  =  J^  so  folgt  hieraus  als 
Specialfall: 

9^1  =  —  o^7.  n.     I    i.\  Pi  +  ^2)  logn  —  2feilogr2 


(8) 


(9) 

92   = 


2  TT  fei  (fei   -f-  fej) 

+  (fei  —  h)  log  Qi]  +  Ci, 

2Ffe,(fe^+fe,)  K^^  +  ^^>  ^"^"^  -  2^'^^^^"^ 
—  (fei  —  fea)  log  (>2]  +*  C^2, 


was  für  fej  =  feg  in  den  früher  schon  gefundenen  Ausdruck  für 
eine  homogene  Platte  übergeht. 

Nehmen  wir  in  (9)  an,  dass  die  beiden  Elektroden  symme- 
trisch liegen,  so  wird  Qi  =  r.^,  Qq  =  ri,  und  es  ergiebt  sich: 

(10)  9i  =  -  lAr  log  -  +  ^1'    9>2  =  lAr  log^  +  C2. 

^     ^  ^  27rfei  ^2  2:rfe2      °  r^    ' 

Hier  werden  also  die  Niveaulinien,  und  folglich  auch  die 
Stromlinien,  genau  dieselben  (Kreise),  als  ob  die  Platte  homogen 
wäre. 

Biexnann-Weber,  Partielle  Differentialglelohungeii.  ^^ 
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Endlich  wollen  wir  noch  den  Fall  betrachten,  dass  in  dem 
zweiten  Theile  der  Platte  keine  Elektrode  liege,  in  der  ersten 
zwei,  ^1,  e'].    Dann  ergiebt  sich  aus  (8): 

und  es  zeigt  sich  also,  dass  in  der  elektrodenfreien  Hälfte  der 
Platte  die  Strömung  ganz  so  erfolgt,  als  ob  die  Platte  homogen 
wäre,  nämlich  in  Kreisen,  die  sich  in  den  Elektroden  schneiden. 
In  der  die  Elektroden  enthaltenden  Hälfte  der  Platte  erfolgt 
die  Strömung  nach  einem  complicirteren  Gesetze. 


Zweiundzwanzigster   Abschnitt. 

Strömung  der  Elektricität  im  Räume. 


§.  175. 


Anwendung  des  Green'schen  Satzes  auf  elektrische 

Strömung. 

Im  §.  163  haben  wir  die  Bestimmung  der  elektrischen  Strö- 
mung im  Räume  unter  gewissen  vereinfachenden  Voraussetzungen 
auf  die  Aufgabe  zurückgeführt,  die  Differentialgleichung 

(1)  ^(p  =  0 

mit  der  Grenzbedingung  zu  integriren,  dass  an  der  Oberfläche 
des  gegebenen  Raumes  r 

(2)  1^  =  <»' 

^  ^  cn 

d.  h.  gleich  einer  gegebenen  Function  an  der  Oberfläche  sein 
soll.  Diese  Function  ist  nicht  ganz  willkürlich,  sondern  muss 
der  Bedingung 

[  0do  =  0 

genügen;  andererseits  ist  aber  durch  die  Bedingungen  (1)  und  (2) 
die  Function  (p  nur  bis  auf  eine  additive  Constante  bestimmt. 

Diese  Aufgabe  lässt  sich  nun  mit  Hülfe  des  Green'schen 
Satzes  auf  eine  einfachere  zurückführen. 

Wir  können  hierzu  die  Formel  §.  97  (1)  benutzen.  Wenn 
nämlich  Z7,  V  zwei  im  Gebiete  t  stetige  Functionen  mit  stetigem 
Gefälle  bedeuten,  und  p^  q  zwei  Punkte  dieses  Gebietes  in  der 
gegenseitigen  Entfernung  r  sind,  so  ist  nach  dieser  Formel 
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(3)  4jtrp=  {{u—^\jrdx—{v^Udt 


+ 


\  r/dn  dn 


do. 


Wir  bestimmen  nun  eine  Function  H  von  zwei  Punkten  j),  q 
im  Innern  des  Raumes  r,  die,  als  Function  von  g,  der  Diflferential- 
gleichung 

(4)  ^JH—0 

genügt,  die  überall,  mit  Ausnahme  des  Punktes  j),  stetig  ist  und 
den  Bedingungen  genügt,  dass  im  Punkt  p 

(5)  H  = 1-  funct.  cont, 

T 

und  an  der  Oberfläche 

(6)  -7^ —  =  const. 
^  dn 

ist.    Die  Constante  in  (6)  ist  nicht  willkürlich,  sondern   es  er- 
giebt  sich  dafür  aus  (3),  wenn  man 

(7)  cr=i  +  fi- 

und  V=  1  setzt: 

(8)  F.  const.  =  —  4  Ä , 

wenn  F  die  Grösse  der  Oberfläche  von  r  ist,   also  sowohl  von  p 
als  von  q  unabhängig. 

Setzt  man  aber  in  (3)  für  V  die  Function  qp  und  macht  für 
U  die  Annahme  (7),  so  folgt : 

(9)  4t7C(pp  =  Const.  -^\0Hdo, 
worin  die  neue  Constante  mit  der  in  (6)  durch 


Const 


.  =  —  const.  I  9?  d  0 


in  Zusammenhang  steht.  Diese  Constante  ist  zwar  von  vorn- 
herein  nicht  bekannt;  es  kommt  aber  auch  für  die  Function  (p 
auf  eine  additive  Constante  nicht  an,  und  durch  (9)  ist  also, 
wenn  H  bekannt  ist,  unsere  Aufgabe  gelöst.  Wir  können  in  der 
Formel  (9)  die  Constante  =  0  setzen. 


§.  175.  Anwendung  des  Green'schen  Satzes.  4.53 

• 

Die  Function  H  hat  für  sich  selbst  eine  physikalische  Be- 
deutung. Sie  ist  das  elektrische  Potential  unter  der  Voraus- 
setzung, dass  durch  eine  punktförmige  Elektrode  in  p  ein  Strom 
von  der  Intensität  4  ä  A  austritt,  der  mit  überall  gleicher  Dichtig- 
keit durch  die  Oberfläche  eingetreten  ist,  worin  k  die  Leitfähig- 
keit der  Substanz  bedeutet  [§.  166  (4)]. 

Diese  Function  J?,  die  nur  von  den  geometrischen  Verhält- 
nissen des  Körpers  x  abhängig  ist,  wird  von  F.  Neumann  die 
charakteristische  Function  genannt^). 

Die  Function  H  oder  Hp^q  unterscheidet  sich  von  der 
Green'schen  Function  (§.  97)  nur  durch  die  veränderte  Form 
der  Oberflächenbedingung  (6).  Durch  diese  ist  die  Function  R 
nur  bis  auf  eine  additive  Constante,  d.  h.  eine  von  g  unabhängige 
Grösse,  die  aber  eine  willkürliche  Function  von  p  sein  kann,  be- 
stimmt, üeber  diese  willkürliche  Function  kann  man  aber  noch 
eine  nähere  Bestimmung  treffen. 

Betrachten  wir  zwei  Functionen,  jE^,g  und  ^,g,  und  wenden 
darauf  die  Formel  §.  97  (4)  an,  in  der  wir  G  durch  H  er- 
setzen, so  ergiebt  sich: 

±n  (H       IT      ^  — \(h      ^Mpm.  ^  TT      ^^^iil\do 

was  sich  mit  Hülfe  von  (6)  und  (8)  auch  so  darstellen  lässt: 

Da  nun  das  Integral 

nur  eine  Function  des  einen  Punktes  p  ist,  so  können  wir  die 
erwähnte  additive  Function  so  bestimmen,  dass,  wie  bei  der 
Green'schen  Function 

(10)  Hp^q   =   Hq^p. 

Hierdurch  ist  dann  die  Function  Hp^q  bis  auf  eine  von  p 
und  q  unabhängige  additive  Grösse,  die  willkürlich  bleibt,  be- 
stimmt. Dabei  sind  p^  q  aber  als  innere  Punkte  voraus- 
gesetzt. 


^)  Vorlesungen  über  elektrische  Ströme,  herausgegeben  von  K.  Von- 
derMühll.    Leipzig  1884. 
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Lässt  man  einen  der  Punkte,  etwa  j),  in  die  Oberfläche 
rücken,  so  geht  H  in  eine  ganz  bestimmte  Function  von  g  über, 
der  wir  keine  Bedingungen  mehr  vorschreiben  dürfen.  Es  lässt 
sich  zeigen,  dass  die  Bedingung  (5)  für  diesen  Fall  nicht  mehr 
allgemein  besteht.  Genauer  kann  man  aber  das  Verhalten  der 
Function  H  für  die  Oberflächenpunkte  erst  dann  bestimmen, 
wenn  sie  durch  Integration  ermittelt  ist. 

Nehmen  wir  an,  dass  eine  endliche  Anzahl  von  Elektroden 
6i,  C2,...  mit  den  eintretenden  Stromintensitäten  ii,^*ai««-  ^^  der 
Oberfläche  vertheilt  sind,  und  denken  uns  diese  Elektroden  wie 
in  §.  167  als  kleine  Scheiben,  in  denen  wir  9?  als  constant  an- 
sehen, so  ist  O  im  Allgemeinen  gleich  Null,  und  nur  inneij- 
halb  der  Elektrodenflächen  e^ 


—  —  ^1 


23rArrVr?  —r^ 


[§.  167  (1),  (2)], 


wenn  n  der  Radius  der  Elektrode  ist.  Nach  unserer  Annahme 
sind  die  Dimensionen  der  Elektroden  sehr  klein  im  Vergleich  zu 
den  Dimensionen  des  Körpers. 

Ist  nun  der  Punkt  p  entfernt  von  allen  Elektroden,  so  er- 
hält H^  wenn  q  innerhalb  einer  Elektrode  liegt,  endliche  Werthe, 
die  nur  kleinen  Schwankungen  unterworfen  sind.  Wir  setzen 
also  den  Werth  von  H  in  Cy  gleich  £^,e„.  Dann  ergiebt  die 
Formel  (9) 

(11)  4«g>,  =  -2  2^^Jp=^;|> 

und  durch  Ausführung  der  Integration  in  Bes^ug  auf  do  über 
die  ganze  Elektrodenfläche 


(12)  4:rAc)Pp=-^^>S,,e„ 

wo  die  Summe  sich  auf  alle  ev  bezieht. 

Zur  Bestimmung  des  Widerstandes  kommt  es  aber  darauf 
an,  die  Function  q)p  unter  der  Voraussetzung  zu  bestimmen,  dass 
der  Punkt  p  in  einer  der  Elektroden,  etwa  in  ej,  liegt.  Dann 
enthält  die  Summe  (11)  ein  Glied 

n^\  ^'       f     ^^^      —       3i  TT 

und  der  Werth  des  Integrals 


§.  176.  Methode  von  Kirchhoff.  455 

lässt  sich  ermitteln,  wenn  die  Function  H  bekannt  ist. 

Für  die  übrigen  Glieder  der  Summe  (11)  gelten  die  früheren 
Ausdrücke. 

Nehmen  wir  nur  zwei  Elektroden  ei,  e^  an  und  setzen 
j  =ji  =  — jj,  so  ergiebt  sich 

4äA9?j  z=z—j{—üi  4-  ifi^a), 

wenn  zur  Vereinfachung  ^i,  ^a»  -^1,2  für  (p\y  qpeg,  ^1,6«  gesetzt 
ist,  und  demnach  ist  der  Widerstand  des  ganzen  Körpers 
[§.  167  (8)] 


§.  176. 

Methode   von  Kirchhoff  zur  Vergleichung   der 

Leitfähigkeiten. 

Auf  die  Theorie  der  Stromvertheilung  in  körperlichen  Leitern 
hat  Kirchhoff  eine  Methode  gegründet,  um  das  Verhältniss 
der  Leitfähigkeiten  verschiedener  Substanzen  zu  bestimmen  1). 
Das  Princip  dieser  Methode  lässt  sich  aus  den  Entwickelungen 
des  vorigen  Paragraphen  leicht  ableiten. 

Wir  wollen  vier  Elektroden  Ci,  Ca,  63,  e^  annehmen;  63  und  e^ 
sollen  durch  einen  Prüfdraht,  etwa  ein  Galvanometer,  mit  ein- 
ander verbunden  sein,  in  dem  keine  elektromotorische  Kraft 
thätig  ist  Es  wird  dann  ein  Strom  von  der  Intensität  j  durch 
€3  ein-  und  durch  64  austreten.  Durch  ei  und  e^  soll  der  Strom 
einer  galvanischen  Kette,  dessen  Intensität  J  sei,  ein-  und  aus- 
treten. Die  Stromstärke  j  wird  dann  von  der  als  gegeben  be- 
trachteten Stromstärke  J  abhängen,  und  kann  bestimmt  werden, 
wenn  noch  der  Widerstand  w  des  Galvanometers  bekannt  ist 

Nach  den  Formeln  (11),  (12)  und  (13)  des  vorigen  Paragraphen 


*)   Monatsbericht   der  Berliner   Akademie   vom   Juli  1880    und    vom 
16.  April  1883. 


456  Zweiundzwanzigster  Abschnitt.  §.  176. 

erhalten  wir  für  die  Werthe  yi,  qpa?  Vz-i  94  ^^s  elektrischen 
Potentials  in  den  Elektroden  e^  Cj,  63,  e^  die  Ausdrücke 

4  Ä  A  9?i  =  —  J  f/i    +  JHi^i  —  jHi,s  +  jlfi,4 , 

Hieraus  ergiebt  sich  nach  §.  175  (15) 

1^1.»  =  ~j^  (2  Äi.,  -  ?7i  -  IT,), 

(2)  •        , 

^»•*  =  4^1  (2  ■^»•*  -  ^'  -  ^«> 

für  die  Widerstände  des  Körpers,  wenn  nur  die  beiden  Elek- 
troden 1,2  oder  3,4  in  Thätigkeit  sind. 

Nun  fliesst  aber  auch  im  Galvanometerdraht  ein  Strom  von 
der  Intensität  j^  und  zwar  von  e^  nach  e^  gerichtet,  und  wenn 
daher  w  der  Widerstand  des  Galvanometers  ist,  so  haben  wir 
nach  §.  165 

(3)  j  w;  =  94  —  SP3 , 

oder  mit  Hülfe  der  beiden  letzten  Gleichungen  (1) 

also  mittelst  der  zweiten  Gleichung  (2) 

(4)  ^nlj(w  +  Ws,,)  =  J{H,,s  —  J/1,4  +  fli,4  -  ^2,8). 

Wenn  wir  nun  annehmen,  was  in  praktischen  Anwendungen 
immer  zutriflFt,  dass  der  Widerstand  Ws^i  gegen  den  Wider- 
stand w  vernachlässigt  werden  darf,  so  ist  hieraus 

Bezeichnen  wir  mit  F  das  elektrische  Potential  in  einem 
beliebigen  Punkt  p,  das  sich  ergeben  würde,  wenn  nur  die 
beiden  Elektroden  ej,  Cg  in  Thätigkeit  wären,  und  zwar  punkt- 
förmig und  mit  der  Intensität  J=  4äA,  so  ist  nach  §.  175  (12) 

und  wenn  also  P3,  P4  die  Werthe  der  Function  F  in  den  Elek- 
troden ßj,  64  bezeichnen,  so  können  wir  die  Formel  (5)  auch  so 
schreiben : 
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(6)  '  >  =  ra(^3-P.). 

Um  nun  hieraus  k  zu  bestimmen,  nehmen  wir  an,  dass  zwei 
solche  Körper  A,  Al^  wie  wir  hier  einen  betrachtet  haben,  hinter 
einander  in  denselben  Stromkreis  mit  der  Intensität  J  ein- 
geschaltet seien. 

Die  Elektroden  eg,  e^  einerseits,  ei,  e%  andererseits,  verbinden 
wir  mit  den  beiden  Windungen  eines  Dififerentialgalvanometers, 
welches  so  eingerichtet  ist,  dass  kein  Ausschlag  der  Magnetnadel 
erfolgt,  wenn  beide  Windungen  in  umgekehrter  Richtung  von 
demselben  Strome  durchflössen  sind.  Dann  wird  bei  der  oben 
beschriebenen  Anordnung  die  Magnetnadel  dann  in  Ruhe  bleiben, 
wenn  j  =  /  ist.  Dies  erreichen  wir  durch  Vergrösserung  oder 
Verkleinerung  des  Widerstandes  mo'  der  zweiten  Galvanometer- 
windung durch  passende  Ein-  oder  Ausschaltungen,  und  dann 
sind  w^  uf  als  durch  die  Beobachtung  gegeben  anzusehen.  Wir 
haben  dann  ausser  (6)  die  Gleichung 

und  daraus 

(9K\  i^   _   ^  (-Ps  -  PI) 

Hierin  sind  nun  die  Grössen  P,  P'  aus  der  Theorie  zu  be- 
stimmen, was  voraussetzt,  dass  die  leitenden  Körper  Ä^  A'  eine 
wohl  definirte  einfache  Gesitalt  haben.  Besonders  einfach  ge- 
staltet sich  aber  die  Theorie  dann,  wenn  die  beiden  Körper  A^  A! 
geometrisch  congruent  sind  und  auch  die  Elektroden  an  con- 
gruent  liegenden  Stellen  angebracht  sind.  Dann  sind  nämlich 
die  P  und  P'  identisch  und  wir  erhalten  einfach 

(^\  ^'  —  ^ 


§.  177. 
Strömung  in  einer  Kugel. 

Einfach  ist  die  Bestimmung  der  Function  H  für  eine  Kugel. 
Wir  bezeichnen  mit  c  den  Radius  der  Kugel,  mit  poi  9  die  Ab- 
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stände  der  Punkte  p  und  q  vom  Mittelpunkte,  und  nfit  ^  den 
Winkel  zwischen  Qq  und  q. 

Indem  wir  nun  die  Function  U  [§.  175  (7)]  nach  steigenden 
Potenzen  von  q  entwickelt  annehmen,  setzen  wir 


(1) 


^=-^  +  S^»9"^«' 


n=0 


worin  Pn  oder  P„(cosO')  die  einfache  Kugelfunction  n*®' Ordnung 
(§.  112)  und  An  eine  Constante  bedeutet;  und  wenn  wir  noch 

setzen  und  1/r  nach  fallenden 
Potenzen  von  q  entwickeln,  er- 
giebt  sich  für  p  >  po 

TT+T  -^^ 


H  = 


n=0   ^ 


00 


n  =  0 


Hieraus  folgt  nun  für  ^  =  c 


8fl^ 


und  da   diese   Grösse   nach   §.   175   (6)   constant  sein   soll,    so 
muss  für  jedes  positive  n 


A.  =  — 


n 


i2n  +  l 


sein,  während  Äq  unbestimmt  bleibt  und  gleich  0  gesetzt  werden 
kann.    Demnach  wird 


(V 


H 


Y  ^         fl  ^2*1  +  1  -^•»' 


n=l 


Diese    unendliche   Reihe    lässt    sich    aber  durch   einen   ge- 
schlossenen Ausdruck  darstellen.    Es  ist  nämlich  [§.  112  (2)] 

c 1_ 

Vc*  —  2  c2  p  Po  cos-^  +  Q^  qI        c' 


n  g\n 


(3)       2l;|^^»  = 


«=1 


und  wenn  man  mit  cIq/q  multiplicirt  und  integrirt 
/4)    ^^  1    (»"  Po  T>  _  f  c  d  e 


1  g"eg  p  _  r 


2c29(»oC08«'  -f-  e^p«         C  J    9 
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Setzen  wir 
(5)  ,'  =  ^-1,        l£  =  _^, 

Q  Q  Q 

so  ist   q'  die  Entfernung  des  Poles  q'  von  q  vom  Mittelpunkte 
(Fig.  70)  und  es  ergiebt  sich 

(fr)f        ,  '^^  -        {  ^^' 

=  _  1  iog(p'  _  p,  cos'^  +  V9'2_2p,9'cos^  +  p2), 

und  daraus  nach  (4)  und  (5),  wenn  man  die  additive  Constante 
aus  9  =  0  bestimmt, 


n  c 


Y  

c 

+  -  log  2  c2. 
c 

Demnach  ergiebt  sich  schliesslich  explicite  durch  Addition   von 
(3)  und  (7)  nach  (2) 

(8)  H=l~  ^        ^  ^ 


^          Vp2_2p(>oCOS^+(>2  yc4  _  2  C2  9  Po  cos  -Ö-  +  ()2  ()  2 

-| l0g(c2  ()  Po  COS-Ö"  -|-   y  C*  2  C2  p  ()o  cos  -^  +  ()2  p 2^ 

log  2  CK 

c 

Um  hieraus  nach  der  Formel  §.  175  (15)  den  Widerstand 
der  Kugel  zu  berechnen,  muss  man  diesen  Ausdruck  auf  zwei 
Punkte  der  Kugeloberfläche  anwenden;  man  setzt  also  q=zQq=zc 
und  erhält 

(9)  H=\ l_^  +  llog(sin2|  +  sin|). 

c  sm  — 

Dieser  Ausdruck  giebt  uns  unmittelbar  den  Werth  ifei.eg, 
wenn  man  unter  %  den  auf  der  Kugelfläche  gemessenen  Winkel 
zwischen  den  Mittelpunkten  der  beiden  Elektroden  versteht. 

Um  aber  C/j  zu  finden,  hat  man  %  vom  Mittelpunkte  der 
ersten  Elektrode  innerhalb  dieser  zu  messen,  und  da  hierbei  % 
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fortwährend  sehr  klein  bleibt,  kann  man  r  =  2c8in(^/2)  setzen 
und  kann  das  Quadrat  von  r  gegen  r  selbst  vernachlässigen. 
Man  erhält  dann  aus  (9) 

^         c        r  ~  c     ^  2c 
Hiernach  hat  man  den  Ausdruck 

TT  —     ^      f    ^1^^    _  \_  pHirdr 

0 

zu  bilden  und  findet  durch  Ausführung  dieser  Integration 

(10)  ü;  =  _^  +  llogIi, 

und  ebenso 

(11)  fr,  =  _^  +  ilog^, 

und  folglich  erhält  man  den  Widerstand 

^  +  7  '"«  (''"'  I  +  "°  f)|' 

c  sm  -^  ^  ^ 

worin  also  d'  den  Winkelabstand  der  beiden  Elektroden  bedeutet. 


§.  178. 
Strömung  in  einer  planparallelen  Platte. 

Es  soll  jetzt  die  stationäre  Strömung  der  Elektricität  in 
einer  planparallelen  Platte  untersucht  werden,  die  wir  zunächst 
als  seitlich  unbegrenzt  annehmen.  Es  sei  also  ein  Leiter  begrenzt 
von  zwei  unendlichen  parallelen  Ebenen  und  es  trete  ein  elek- 
trischer Strom  von  der  Intensität  j  ein  und  aus  durch  zwei  ein- 
ander gerade  gegenüberstehende,  gleiche,  kreisförmige  Elektroden, 
über  die  wir  die  Voraussetzungen  wie  in  §.  167  machen. 

Wir  wählen  die  Mittelebene  der  beiden  Grenzebenen  zur 
^y-Ebene  und  bezeichnen  die  Dicke  der  Platte  mit  2ä,  den 
Radius  der  Elektroden  mit  r^.  Führen  wir  Cylindercoordinaten 
;8f,  r,  d'  ein,  so  ist,  wie  aus  der  Symmetrie  folgt,  das  elektrische 


§.  178.  Strömung  in  einer  planparallelen  Platte.  461 

Potential  q>  von  dem  Winkel  -9"  unabhängig.  Nehmen  wir  die  posi- 
tive jgr-Axe  der  Bichtung  des  positiven  Stromes  entgegengesetzt, 
80  ergeben  sich,  wenn  A  die  Leitfähigkeit  der  Substanz  be- 
deutet, zur  Bestimmung  von  <p  die  Bedingungen 

^^^  87^  +  787  +  8^  =  ^'        -Ä<ir<  +  Ä, 

(2)  |f  =  0,  ^  =  ±h      r>r,, 

für  unendlich  grosse  Werthe  von  r  muss  q)  einen  constanten 
Werth  erhalten. 

Aus  der  Symmetrie  der  Anordnung  folgt,  dass  der  Strom 
die  Mittelebene  senkrecht  durchsetzt,  dass  also  die  Ebene  ^  =  0 
eine  Niveaufläche  sein  muss,  und  da  q)  bis  jetzt  nur  bis  auf  eine 
additive  Gonstante  bestimmt  ist,  so  können  wir  annehmen,  dass 

(4)  g)  =  0         für  ;^  =  0 

sein  soll.  Dann  folgt,  wie  gleichfalls  aus  der  Symmetrie  zu 
schliessen  ist, 

(5)  g,(_^)=:_  g,(^), 

d.  h.,  q)  ist  eine  ungerade  Function  von  ^, 

Es  genügt  daher,  wenn  wir  die  Function  q)  für  positive 
Werthe  von  is  gefunden  haben. 

Zur  Integration  wenden  wir  die  Methode  der  parti- 
cularen  Lösungen  an,  die  darin  besteht,  dass  man  particulare 
Lösungen  der  Differentialgleichung  (1)  zu  bestimmen  sucht  und 
dann  von*  dem  Satze  Gebrauch  macht,  dass  man  bei  linearen 
Differentialgleichungen  allgemeinere  Lösungen  erhält,  wenn  man 
die  particülaren  mit  willkürlichen  Constanten  multiplicirt  und 
die  Summe  bildet. 

Wir  suchen  nun  der  Differentialgleichung  (1)  dadurch  zu 
genügen,  dass  wir  für  ^  das  Product  BZ  einer  Function  B  von 
r  allein  und  einer  Function  Z  von  z  allein  setzen.  Dies  giebt 
die  Bedingung 

^/  B  \dr^  '^  r  dr)~  Z  dz^' 

und  diese  Gleichung,  deren  eine  Seite  nicht  von  z^  deren  andere 
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nicht  von  r  abhängt,  kann  nur  bestehen,  wenn  beide  Seiten 
gleich  einer  und  derselben  Constanten  «>  sind,  also: 

d'R   ,    1  dR    ,     ,„ 

(8)  0-'*^^=«- 

Die  Lösung  wird  allgemein  genug,  wenn  wir  a^  als  positiv 
(a  reell  und  positiv)  voraussetzen.  Wollten  wir  eine  andere  An- 
nahme machen,  so  würde  sich  die  Lösung  in  einer  anderen  Form 
ergeben,  die  sich  aber  den  Grenzbedingungen  weniger  leicht  an- 
passen lässt.    Die  Gleichung  (8)  wird  dann  durch  die  Function 

Z  =  e"'  —  er-"" 

befriedigt,  und  zwar  so,  dass  zugleich  die  Bedingungen  (4)  und 
(5)  durch  das  particulare  Integral  selbst  erfüllt  sind. 

Die  Diflferentialgleichung  (7)  geht,  wenn  wir  a;  =  «r  setzen, 
in  die  Differentialgleichung  der  Bessel' sehen  Function  Jo(x) 
oder  J(x)  über  [§.  69  (13)],  und  wir  können  also 

B  =  J(ar) 

setzen.  Das  zweite  particulare  Integral  der  Diflferentialgleichung  (7) 
kommt  hier  nicht  in  Betracht,  weil  es  für  r  =  0  nicht  endlich 
bleibt.  Demnach  genügen  wir  der  Diflferentialgleichung  (1),  wenn 
wir  für  (p  einen  Ausdruck  von  der  Form  setzen 

(9)  (f  =  ^A  J(a  r){e^'  —  er-^'), 

worin  sich  die  Summe  auf  der  rechten  Seite  auf  verschiedene 
Werthe  von  a  bezieht  und  Ä  eine  Reihe  willkürlicher  Constanten 
durchläuft. 

Nun  liegt  aber  hier  kein  Grund  vor,  irgend  einen  positiven 
Werth  von  a  auszuschliessen.  Wir  können  also  in  der  Summe 
(9)  unendlich  viele,  in  unendlich  kleinen  Intervallen  auf  einander 
folgende  Werthe  von  a  benutzen.  Die  Constante  Ä  hat  dann 
für  jedes  a  einen  willkürlichen  Werth,  und  sie  kann  also  al& 
eine  willkürliche  Function  von  a  angesehen  werden,  die  wir  mit 
F(cc)da  bezeichnen,  worin  da  den  unendlich  kleinen  Zuwachs  von 
einem  Werthe  a  zum  nächsten  bedeutet.  Hierdurch  erhalten  wir 
für  <p  einen  Ausdruck  durch  ein  bestimmtes  Integral,  dem  wir 
die  Grenzen  0  und  oo  geben  können,  nämlich 
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00 

(10)  9>  —  \  F(a)  J{ar)  {ef"  —  er"")  da. 

0 

Die  Function  F{a)  ist  hierin  noch  so  zu  hestimmen,  dass 
die  Bedingungen  (2),  (3)  erlullt  werden. 

um  dies  zu  erreichen,  bemerken  wir,  dass  sich  die  beiden 
Bedingungen  (2)  und  (3)  mit  Hülfe  der  für  Bessel'sche  Func- 
tionen bestehenden  Integralformeln  in  eine  zusammenfassen 
lassen.    Es  ist  nämlich  nach  §.  77  (6)  und  (7) 


00 


sin  (ari)  J{ar)  da  =  0,  ^  >  >:i , 

1  ^ 


und  hiemach  können  die  beiden  Bedingungen  (2)  und  (3)  durch 


die  eine  ersetzt  werden: 

00 


(11)  1^  ^  ^L_  f  sin  (arO  J(ar)  da,      (^  =  Ä). 

0 

Aus  (10)  aber  ergiebt  sich  für  ;8f  =  Ä 

00 

(12)  -||-  =  [  F(cc)  J{ar)a{e^^  +  e-^^)  da, 

0 

und  durch  den  Vergleich  von  (11)  mit  (12)  findet  man 

■F(e.\  —       ^  sin(ari) 

und  folglich 

/1o^  J       r^"'  —  ^^"^  T/     \  sinarj   , 

(13)  ©  =  -z—^. —       „,    ■ r  Jiar) da, 

0 

Dies  Integral  convergirt  unbedingt  für  alle  Werthe  von  z 
zwischen  — ä  und  -f-Ä  und  verschwindet  für  r  =  oo.  Es  ge- 
nügt also  allen  Bedingungen  unserer  Aufgabe. 

Unser  Ausgangspunkt  in  den  Betrachtungen  §.  167,  die  auch 
hier  zu  Grunde  liegen,  war  der,  dass  g)  innerhalb  der  Elektroden- 
flächen einen  constanten  Werth  haben  sollte.  Dieser  Forde- 
rung entspricht  unser  Ausdruck  (13)  aber  nicht  genau,  sondern 
nur  so  weit,  als  r^  im  Vergleich  mit  ä  als  unendlich  klein  an- 
gesehen werden  kann.     Es  zeigt  sich  aber  hier,  dass  der  Aus- 
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druck  (13)  innerhalb  einer  Elektrodenfläche,  also  für  jgr  =  ä  und 
r  <  rj ,  schon  mit  Vernachlässigung  von  Grössen  der  Ordnung 
(Xi/hy  constant  wird,  und  man  kann  daher  mittelst  (13)  auch 
die  Abhängigkeit  des  Widerstandes  von  Ti  und  h  mit  einer  ge- 
wissen Annäherung  finden. 

Aus  (13)  erhalten  wir  nämlich,  wenn  wir  an  die  Elektrode 
xr  =  4-  A»  ^  <  ^1  göhen, 

00 

0 

oder,  wenn  wir 


e«Ä — e-"^  26-2aÄ 


setzen : 


^hj^^ah  1  +  c 


— 2afc 


00 


0 

00 


J(ar)sinari  da 


«(1  +  e-2aÄj 

0 

Es  ist  aber  nach  §.  78  (3)  für  r  <  rj 

00 

(16)  I  J{ar)  sinarj  -^7-  = 

und  femer 


0 


00 

.--s  f  e-2«Ä  j'(o6r)sinari  eia 

^^  ]  a(l  +  e-2ah) 


0 

00 


0 

und   nun   können   wir   mit  Vernachlässigung   von   Grössen   der 
Ordnung  {r^jh)^  setzen 

j(«l)sin(«^)  =  «^. 

Danach  wird  das  Integral  (17)  gleich 

ri   f     6-2«  ^    log 2 

*  da  = 


<'«)  T  1 T 


0 

Aus  (15)  und  (18)  ergiebt  sich 
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„    __i JJog2 

Der  Widerstand  W  der  Platte  ist  aber  nach  §.167  aus 

j  W=  fpH  —  (p-H  =  2  (pH, 
bestimmt,  und  folglich  ist 

(19)  TF=     1     _l?i2. 

2kri       Tckh 


§.  179. 
Riemann's  Theorie  der  Nobili'schen  Farbenringe. 

Der  Ausdruck  (13)  §.  178  für  das  Potential  9  gestattet  leicht 
den  Uebergang  zu  punktförmigen  Elektroden.  Man  braucht  darin 
nur  fi  =  0  und  sinocri/arj  =  1  zu  setzen.    So  ergiebt  sich 

00 

0 

Für  eine  dünne  Platte,  d.  h.  für  Werthe  von  r,  die  im  Ver- 
gleich zu  h  gross  sind,  ist  dieser  Ausdruck  schlecht  brauchbar. 
Denn  das  Integral  ist  für  z  =  h  nur  bedingt  convergent,  und 
das  Integral,  was  den  DifFerentialquotienten  dq)/dz  darstellt,  ist 
für  z  =  h  divergent.  Es  lässt  sich  daher  auch  dem  Ausdruck  (1) 
nicht  unmittelbar  ansehen,  dass  er  der  Bedingung  §.  178  (2) 
genügt  Einen  Ausdruck,  der  in  dieser  Hinsicht  weit  vorzuziehen 
ist,  erhalten  wir,  wenn  wir  die  Function  q)  in  eine  Sinusreihe 
entwickeln,   in   der  jedes  einzelne  Glied  jener  Grenzbedingung 

genügt,  also  in  eine  Reihe,  deren  Glieder  den  Factor  sin  ^  z 

enthalten,  worin  n  die  Reihe  der  ungeraden  ganzen  Zahlen 
durchläuft. 

Wir  entwickeln  also  eine  ungerade  Function /(;8f),  die  in  dem 
Intervall  von  — h  bis  +Ä  mit  der  Function 


&"  —er- 


az 


(2)  ^ah  _^  g-oh 

Übereinstimmt,  und  darüber  hinaus  nach  dem  Gesetze: 
(3)  /(^)  =  /(2  Ä  -  g) 

Biemann-Weber,  Partielle  DifTerentialgleicliuiigen.  ^<^ 
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fortgesetzt  wird,  nach  §.  33  in  eine  Sinusreihe 
(4-)  /(^)  =  2^^^^  Jl^' 


und  in  dieser  Reihe  kommen  nach  (3)  nur  die  ungeraden  n  vor. 
Man  findet  nach  §.  33  für  An 

h 

h—\ ^  sin  jr-T  z  az. 


[  -2  ffü 


und  nach  Ausführung  dieser  Integration 

n  — 1 

(5) 


2 


^»  =  (-1)"     h 


a 


n^n^ 


Macht  man  hiervon  in  (1)  Gebrauch,  so  folgt 


(6) 


r         i\~"ö —     •      **^ 


^ 


aj{ar)  du 


J 

0 


a2  -f 


1W 


tSetzt  man  hierin  nach  §.  73  (9) 


so  erhält  man  durch  Umkehrung  der  Integrationsfolge: 

a  sin  (a  r  I)  d  a 


00 


aJ(ocr)da  2 

"    7t 


00 


«2  -f 


J 

0 


TP" 


d^ 


Vl^-1 


1 


0 


«2  -f 


2  w2       ' 


und  wenn  man  die  Integration  in  Bezug  auf  a  nach  §.19  (3) 
ausführt,  so  ergiebt  sich 


00 


a) 


«—1         „^ 


n  Ä  s- 


d| 


1 


VF=n: 


Dieser  Ausdruck  wird  unendlich  für  r  =  0 ,  ist  aber  sehr 
gut  convergent  für  grosse  Werthe  von  r. 
Der  Coefficient 


00 


f 


^^'     dS  =  J  [K(il)  +  i  J(a)]    [§.  73  (9)] 


VF^^ 
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ist  eine  Bessel'sche  Function  und  kann  für  hinlänglich  grosse 
Werthe  von  A  durch  eine  halbconvergente  Reihe  dargestellt  werden. 
Beschränkt  man  sich  in  dieser  halbconvergenten  Reihe  auf  das 
erste  Glied,  was  für  grosse  Werthe  von  rjli  gestattet  ist,  §.  76  (16), 
so  folgt  

oder  endlich,  wenn  man  sich  auch  in  dieser  Reihe  auf  das  erste 
Glied  beschränkt, 

(9)  9?  =  — ^-j=  TäÄ  sin  ^  z, 

ein  Ausdruck,  der  für  hinlänglich  grosse  Werthe  von  r/Ä  ge- 
nügende Genauigkeit  giebt. 

Diese  Formeln  geben  für  jer  =  0  den  Werth  9?  =  0,  und  es 
ist  in  ihnen  also  auch,  wenn  man  sich  auf  positive  Werthe  von 
z  beschränkt,  die  Lösung  eines  anderen  physikalischen  Problems 
enthalten,  nämlich  das  der  Strömung  in  einem  Elektrolyten, 
der  in  einer  Schicht  von  der  Dicke  h  eine  Metallplatte  über- 
deckt, wenn  der  Strom  durch  eine  Elektrode  an  der  Oberfläche 
des  Elektrolyten  eintritt.  Es  muss  in  diesem  Falle  das  Potential 
in  dem  guten  Leiter  constant  sein  und  kann  gleich  Null  gesetzt 
werden.  Der  DifiFerentialquotient  kd(p/cz  giebt  für  z  =  0  die 
Dichte,  mit  der  der  Strom  in  die  Metallplatte  eintritt,  die  eine 
Function  von  r  ist.  Die  Formel  (9)  ergiebt  dafür  den  ge- 
näherten Ausdruck 


dtp  _       j 


nr 
2h 


(10)  ^^=  r—-  ' 

Hierauf  hat  Riemann  eine  Theorie  der  Erscheinung  der 
Nobili'schen  Farbenringe  gegründet^).  Bei  geeigneter  Anord- 
nung nämlich  scheidet  sich  auf  der  Metallplatte  ein  Ion  ab,  und 
zwar  in  einer  Menge,  die  der  Stromdichte  proportional  ist.  Wenn 
nun  die  abgelagerte  Schicht  die  Farben  dünner  Plättchen  zeigt, 
so  lässt  sich  aus  der  Farbe  die  Dicke  dieser  Schicht  sehr  genau 
bestimmen ,  und  man  würde  damit  eine  Prüfung  für  die 
Formel  (10)  erhalten. 

Es  ist  jedoch  in  dieser  Theorie  von  Riemann  ein  Umstand 
nicht  berücksichtigt,  der  auf  die  Erscheinung  von  wesentlichem* 

^)  Zur  Theorie  der  Nobili'schen  Farbenringe.  Riemann's  Werke, 
Seite  55. 
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Einfluss  ist,  nämlich  die  Polarisation.  Es  entsteht  nämlich  eben 
durch  die  Ablagerung  des  Ions  an  der  Grenze  der  Metallplatte 
eine  elektromotorische  Kraft,  die  eine  der  ursprünglichen  ent- 
gegengesetzte elektrische  Strömung  erzeugt,  und  die  bis  znt 
völligen  Aufhebung  des  ursprünglichen  Stromes  ansteigen  kann. 
Hieraus  erklärt  sich  die  Abweichung  von  dem  ßiemann'- 
schen  Gesetze,  die  sich  bei  einer  Reihe  schöner  Versuche  von 
Guebhard  ergeben  hat,  und  wir  wollen  daher  im  Folgenden 
noch  etwas  auf  die  Theorie  der  elektrischen  Polarisation  ein- 
gehen 1). 

§.  180. 
Polarisation  der  Elektroden. 

Wenn  durch  einen  elektrolytischen  Process  eine  chemische 
Zersetzung  vor  sich  geht,  so  entsteht  durch  die  Ablagerung  auf 
einer  der  Elektroden  eine  elektromotorische  Kraft,  die  dem  ur- 
sprünglichen Strome  immer  entgegengesetzt  gerichtet  ist,  diesen 
also  schwächt  und  daher  auch  auf  die  Stromvertheilung  in  dem 
Elektrolyten  einen  Einfluss  hat.  Diese  entgegenwirkende  elektro- 
motorische Kraft  heisst  die  Polarisation  der  Elektrode.  Diese 
Polarisation  entsteht  aber  nicht  mit  einem  Male  in  ihrer  ganzen 
Stärke,  sondern  steigt  allmählich  in  dem  Maasse,  wie  sich  die 
ejektrolytische  Substanz  auf  der  Elektrode  absetzt  2). 


*)  Guebhard  hat  bei  seinen  Beobachtungen  die  Curven  gleicher 
Farbe  nahe  übereinstimmend  gefunden  mit  den  Curven  gleichen  Potentials, 
wenn  man  die  Strömung  in  der  Platte  nach  den  Annahmen  des  einund- 
zwanzigsten Abschnittes  behandelt.  Die  Arbeiten  von  Guebhard  sind  ver- 
öffentlicht in  den  Comptes  rendus  der  Pariser  Akademie,  im  Journal  de 
physique  und  in  der  Zeitschrift  PElectricien  in  den  Jahren  1880  bis  1883. 
Diese  Arbeiten  haben  zu  weiteren  theoretischen  und  experimentellen  Unter- 
suchungen Anlass  gegeben,  von  deoen  die  Arbeiten  von  W.Voigt  (Annalen 
der  Physik,  Bd.  XVII.  und  XIX.)  und  Volterra  (Atti  diTorino,  Bd.XVIII.) 
hier  erwähnt  sein  mögen. 

^)  Bei  den  Versuchen  von  Beetz,  auf  die  sich  Riemann  bezieht, 
wird  eine  Lösung  von  Bleioxyd  in  concentrirter  Kalilauge  durch  einen 
Strom  zersetzt,  der  durch  eine  punktförmige  Elektrode  eintritt,  und  an 
einer  Platte  aus  Platin,  vergoldetem  Silber  oder  Neusilber  austritt.  Auf 
der  Platte  lagert  sich  Bleisuperoxyd  als  Kation  ab,  während  an  der  Anode 
Wasserstoff  frei  wird.  Die  Versuche  sind  in  mannigfacher  Weise  ab- 
geändert worden. 


§.  180.  Polarisation  der  Elektroden.  4g9 

Die  genauen  Gesetze  dieses  Vorganges  sind  nicht  bekannt, 
und  um  die  Erscheinung  theoretisch  angreifen  zu  können,  muss 
irgend  eine  plausible  Annahme  über  die  Wirkungsweise  der 
Polarisation  gemacht  werden. 

Der  Herausgeber  dieses  Werkes  hat  die  Annahme  gemacht, 
dass  die  elektromotorische  Kraft  der  Polarisation  mit  der  sie 
erzeugenden  Stromdichte  proportional  sei,  und  hat  daraus  für 
das  elektrische  Potential  tp  die  Grenzbedingung 

hergeleitet,  worin  h  als  constant  angesehen  wurdet). 

Diese  Annahme  kann  aber  dem  wirklichen  Vorgange  nur  in 
den  Anfangsstadien  entsprechen,  so  lange  die  Polarisation  noch 
schwach  ist,  und  die  Beobachtung  der  Nobilt' sehen  Ringe,  die 
durch  starke  Ströme  erzeugt  werden,  giebt  daher  auch  keine 
Bestätigung  derselben. 

Eine  andere  Annahme  ist  von  ßoiti^)  gemacht  und  von 
Volterras)  theoretisch  verfolgt  worden.  Diese  Annahme  führt 
auf  eine  auch  mathematisch  interessante  Form  der  Grenzbedin- 
gungeri. 

Nach  dieser  Annahme  kann  die  Polarisation  in  einem  ge- 
gebenen Falle  immer  nur  bis  zu  einem  gewissen  Maximum  an- 
steigen. Wenn  dies  Maximum  erreicht  ist,  bringt  eine  weitere 
Ablagerung  des  Ions  keine  Veränderung  mehr  hervor.  Es  wird 
sich  dann,  wenn  die  Stärke  des  eintretenden  Stromes  constant 
erhalten  wird,  mit  der  Zeit  ein  stationärer  Zustand  einstellen, 
wo  dann  auf  einem  Theile  der  leitenden  Oberfläche  dieses  Maxi- 
mum erreicht  ist.  In  dem  anderen  Theile  dieser  Fläche,  wo  das 
Maximum  noch  nicht  erreicht  ist,  darf  beim  stationären  Zustande 
kein  Strom  eintreten,  da  sonst  eben  die  Polarisation  noch  steigen 
würde.  Der  ganze  Strom  tritt  also  durch  die  Stellen  der  Fläche 
ein,  wo  das  Maximum  erreicht  ist.  Diese  Bedingungen  wollen 
wir  nun  in  einem  einfachen  Falle  mathematisch  formuliren. 

Wir  wollen  annehmen,  es  sei  auf  einer  unendlichen  Metall- 


^)  H.  Weber,  üeber  die  BessePfichen  Functionen  und  ihre  An- 
wendung auf  die  Theorie  der  elektrischen  Ströme.  Grelle' s  Journal, 
Bd.  75  (1872). 

*)  Nuovo  Cimento,  vol.  X. 

»)  Atti  della  R.  Accademia  di  Torino,  vol.  XVIII.  (1882  —  1883). 
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platte,  deren  obere  Grenze  wir  zur  a?t/ -Ebene  wählen,  eine 
elektrolytische  Flüssigkeit  von  unendlicher  Höhe  ausgebreitet. 
Durch  einen  Punkt  e  dieser  Flüssigkeit  trete  ein  Strom  von  ge- 
gebener Stärke  j  ein.  Die  Elektrode  liege  in  der  ;8r-Axe  und 
habe  die  Höhe  c  über  der  Grenzfläche.  Es  wird  sich  dann  in 
der  Grenzfläche  ein  Kreis  bilden,  dessen  Radius  mit  a  bezeichnet 
sein  mag,  in  dessen  Innern  die  Polarisation  ihr  Maximum  er- 
reicht hat.  Da  wir  das  elektrische  Potential  in  dem  Metall  als 
constant  ansehen  können,  so  wird  das  Potential  in  der  Flüssig- 
keit ebenfalls  im  Unendlichen  constant,  und  da  es  auf  eine 
additive  Gonstante  nicht  ankommt,  so  können  wir  es  im  Unend- 
lichen gleich  Null  annehmen.  Der  Werth  des  Potentials  an 
jeder  Stelle  der  Metallfläche  drückt  dann  die  elektromotorische 
Kraft  der  Polarisi|,tion  aus,  und  diese  wirkt  dem  ursprünglichen 
Strome  entgegen  und  hat  also  bei  positivem  j  einen  negativen 
Werth.  Das  Maximum  der  Polarisation  sei  daher  gleich  —  E. 
Da,  wo  das  Maximum  der  Polarisation  noch  nicht  erreicht  ist, 
darf,  wenn  der  stationäre  Zustand  erreicht  ist,  kein  Strom  mehr 
in  das  Metall  eintreten,  da  sonst  die  Polarisation  noch  wachsen 
würde;  an  diesen  Stellen  muss  also  dq>/dz  =  0  sein.  In  diesen 
Theilen  der  Grenze  wird  die  Polarisation,  d.  h.  also  der  Werth  des 
Potentials  9?  selbst,  mit  der  Dicke  der  abgelagerten  Schicht  pro- 
portional angenommen,  und  der  Werth  von  9?  bestimmt  demnach 
die  Newton'sche  Farbe. 

Wenn  keine  Polarisation  vorhanden  wäre,  so  wären  die  Be- 
dingungen, denen  die  Function  9,  die  wir  in  diesem  Falle  mit 
9?i  bezeichnen  wollen,  zu  genügen  hat,  die  folgenden: 

z/9i  =  0,        -^  >  0, 
9?j  =  0  für  jsr  =  0  und  im  Unendlichen, 

qPi  =  -r-^^ h  funct.  cont.  im  Punkte  e. 

wenn  k  die  Leitfähigkeit  der  Flüssigkeit  und 

Q  ==  y  (^  —  c)2  -j-  r2 

den  Abstand  eines  veränderlichen  Punktes  jp  von  der  Elektrode  e 
bedeutet.    Diesen  Bedingungen  genügt  die  Function 


wenn  
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den  Abstand  des  Punktes  p  von  dem  Spiegelbilde  e'  der  Elek- 
trode e  bedeutet.  Aus  diesem  Ausdruck  für  q>^  ergiebt  sich  für 
die  Dichte,  mit  der  der  Strom  in  das  Metall  eintritt: 


13 


dz         2nX  yc2_|_y.2" 

Um  nun  das  wahre  Potential  q)  zu  erhalten,  hat  man  zu  (p^ 
noch  einen  von  der  Polarisation  herrührenden  Theil  (p^  hinzu- 
zufügen. Wenn  wir  annehmen,  dass  bei  unendlich  schwachen 
Strömen  die  Polarisation  mit  der  Stromdichte  proportional  sei, 
so  folgt  aus  dem  Ausdruck  für  d(pi/dz,  dass  92  ^^  unend- 
lichen wie  die  dritte  Potenz  von  l/r  verschwinden  muss, 
und  daraus  ergiebt  sich,  dass  Q(p  für  ein  unendlich  wachsendes 
Q  nicht  bloss  endlich  bleiben,  sondern  verschwinden  mnss. 

Demnach  ergeben  sich  aus  unseren  Voraussetzungen  unter 
Berücksichtigung  der  Polarisation  für  das  Potential  (p  im  statio- 
nären Zustande  die  folgenden  Bedingungen: 

(1) 

(2) 
(3) 

(5) 


^9?  =  0    für    s>  0, 
cp  =  -r-^^ h  funct.  cont.  im  Punkte  e. 


q)  =  —•  E      für    ;8r  =  0,      r  <  «, 

4^  =  0  für    ^  =  0,      r  >  a, 

dz  1^1 

^  qj  =  0  im  Unendlichen. 

Wir  können  die  Aufgabe  aber  auch  durch  eine  etwas  andere 
ersetzen,    bei   der  wir   uns   die  Flüssigkeit  den  ganzen  unend- 


Fig.  71. 


::  e 


ß 


liehen  Räum,  auch  für  negative  z^ 
ausfüllend  denken.  Wir  fügen  dann 
im  Punkte  e!  eine  Elektrode  von  der- 
selben Stromstärke  j  hinzu  und  be- 
stimmen die  Function  9  so,  dass  sie 
im  ganzen  B^ume  der  Bedingung  z/9 
=  0  genügt,,  dass  sie  im  Innern  der  " 

Kreisfläche  aß  den  constanten  Werth 
—  E  erhält  und  in  dem  Punkte  e  und 
e*  der  Bedingung  (2)  genügt.  Diese 
Function  9?  genügt  der  Bedingung  (4) 
von  selbst  und  stimmt  für  positive  z 
mit  der  durch  die  ursprüngliche  Aufgabe  geforderten  Function 
überein. 


;ce' 
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Das  so  gefasste  Problem  können  wir  aber  auch  als ,  ein 
elektrostatisches  deuten.  Es  handelt  sich  dann  um  das 
Gleichgewicht  der  Elektricität  auf  einer  Kreisscheibe  aß  unter 
dem  Einflüsse  zweier  gegebener,  in  den  Punkten  e,  ef  concen- 
trirten  gleichen  Elektricitätsmengen  j/4;rA,  und  die  Bedingung 
(5)  besagt  dann,  dass  die  gesammte,  in  den  Punkten  e,  ef  und 
auf  der  Kreisscheibe  angehäufte  Elektricitätsmenge  gleich  Null 
sein  soll  [§.  128  (8)].  Dieses  elektrostatische  Problem  ist  aber 
durch  diese  Bedingungen  vollständig  bestimmt,  und  der  constante 
Potential werth  — ^  in  der  Kreisscheibe  ist  gleichfalls  durch  die 
übrigen  Bedingungen  bestimmt. 

In  unserem  Falle  aber  ist  E  gegeben,  und  daraus  folgt 
eine  Relation,  aus  der  man  den  unbekannten  Radius  a 
zu  bestimmen  hat. 

§.  181. 
Der  cylindrische  Fall. 

Das  Problem,  was  in  den  Gleichungen  (1)  bis  (5)  des  vorigen 
Paragraphen  enthalten  ist,  gehört  zu  einer  Glasse  von  Aufgaben, 
die  uns  schon  mehrfach  unübersteigliche  Hindemisse  in  den  Weg 
gelegt  haben.  Diese  Schwierigkeit  besteht  darin,  dass  die  Grenz- 
bedingungen sich  theils  auf  die  Function  (p  'selbst,  theils  auf 
ihren  Differentialquotienten  beziehen,  und  wir  sind  bis  jetzt  nicht 
im  Stande,  diese  Gleichungen  zu  integriren. 

Um  aber  doch  ein  Beispiel  zu  haben,  was  von  dem  Vorgange 
eine  richtige  Vorstellung  giebt,  greifen  wir  zu  einem  Auskunfts- 
mittel, was  uns  schon  oft  gute  Dienste  geleistet  hat,  wenn  sich 
die  dabei  vorausgesetzten  Verhältnisse  auch  schwer  genau  reali- 
siren  lassen,  wir  nehmen  den  cylindrischen  Fall  (§.  136). 

An  Stelle  der  Elektroden  e,  e'  nehmen  wir  zwei  auf  der 
Ebene  der  Fig.  72  senkrechte,  unendlich  ausgedehnte,  lineare 
Elektroden.  An  Stelle  des  Kreises  a/5  in  der  Fig.  71  tritt  ein 
diesen  Elektroden  paralleler  Streifen  von  der  Breite  2  a,  dessen 
Spur  in  der  Ebene  der  Fig.  72  gleichfalls  mit  aß  bezeichnet  ist, 
und  wir  können  als  wirksames  Hülfsmittel  die  conforme  Abbildung 
anwenden. 

Im  Falle  der  elektrischen  Strömung  brauchen  wir  nicht  ein- 
mal die  Elektrodenlinien  und  den  Streifen  unendlich  anzunehmen, 
wenn  wir  uns  die  ganze  Vorrichtung  durch  zwei  auf  der  Rieh- 
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tung  der  Elektroden  senkrechte,  also  mit  der  Ebene  der  Fig.  72 
parallele,  nichtleitende  Ebenen  begrenzt  denken. 

Wenn  wir  die  ipy- Ebene   senkrecht  zu  der  Richtung   der 
Elektroden  legen  und  z  =  x  -\'  iy  setzen,  so  muss  jetzt  also  9? 

Fig.  72.  Fig.  73. 


der  reelle  Theil    einer  Function    des    complexen  Argu- 
mentes js  sein,  und  es  muss  [§.  166  (6)] 


<i) 


<p 


—  ^7-^  log  Q  -{-  funct.  cont.     in  c, 


_  J 


—  log  q'  4-  funct.  cont.     in  e', 

ferner  muss  9?  an  der  reellen  Axe  zwischen  «und  ß  den  con- 
fitanten  Werth  —  E  haben. 

Im  Unendlichen  muss  9?  gleich  Null  sein  [§.  136  (10)]. 

Wir  bilden  zunächst  die  ganze  unendliche  jsr- Ebene,  die 
durch  beide  Ränder  des  Schnittes  aß  begrenzt  ist,  in  einer  t(;-Ebene 
auf  den  Einheitskreis  ab  (Fig.  73),  so  dass  der  unendlich  ferne 
Punkt  in  der  ;sr- Ebene  dem  Nullpunkt  der  to- Ebene  entspricht. 
Dazu  haben  wir  die  Mittel  in  den  §§.  139,  140  kennen  gelernt, 
wonach  sich  ergiebt  [§.  140  (5)] 


d   ,      dz  2     , 

:7r.  ^og  — ,  —  —  -  +  i^j^z^  -r  ^^^^ 


dw  *"®  dw 

und  durch  Integration,  wenn  die  Integrationsconstanten  daraus 
bestimmt  werden,  dass  zr=a  ist  für  w=\  und  z=^Q  für  w  =  i\ 


oder 


2^  ,     1 

a  '    w 
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(2)  IV  = 

Das  Vorzeichen  der  Quadratwurzel  ist  hier  so  zu  bestimmen, 
dass  w  für  z  =  oo  nicht  unendlich,  sondern  Null  wilrd.  Dies 
tritt  dann  ein,  wenn  die  Quadratwurzel,  so  lange  e  reell,  positiv 
und  grösser  als  a  ist,  positiv  genommen  und  dann  in  der  zer- 
schnittenen ;8r-Ebene  stetig  fortgesetzt  wird. 

Die  Bilder  der  Punkte  e  und  e'  liegen  in  der  le;- Ebene  auf 
der  imaginären  Axe  und  zwar  in  den  Entfernungen 

(3)  f^M:^-_^ 

vom  Nullpunkte.  In  diesen  beiden  Punkten  wird  9  unendlich, 
wie  es  die  Formeln  (1)  verlangen.  Ueberdies  ist  9?  der  reelle 
Theil  einer  Function  des  complexen  Argumentes  w 

9?  -f  *>  =  x(w). 

Die  Function  9?  ist  an  der  Kreisperipherie  constant,  gleich 
—  E^  und  im  Kreismittelpunkte  =  0.  Diese  Function  lässt  sich 
bilden,  wenn  man  ausserhalb  des  Kreises  die  Pole  Ci,  e[  der 
Punkte  e,  e'  nimmt.  Ist  dann  x  ein.  variabler  Punkt  und  (ex) 
die  Entfernung  der  Punkte  e  und  x,  so  wird  die  Function 

^(e,x){eix) 

an  der  Kreisperipherie  constant,  und  im  Innern  nur  in  den 
PunkteoQi  e^  e'  logaxithmisch  unendlich  und  man  kann  demnach 
(f  als  reellen  Theil  dec  Function 

y-        i    iog^'y"'  +  ^ 

ansehest^  die  für  w  =  0  verschwindet,  und  deren  reeller  Theil, 
wejffk  der  absoluta  Werth  von  tc;  =  1,  also  w  mit  um^  conjugirt 
imaginSr  wd,  den  Werth 

-     ^     log  ^"^^  y"'  +  1)  (^"'  ^'  +  1) 


erhält.  Dieser  Werili  erweist  sich  aber  von  w  unabhängig,  näm- 
lich gleich  jlogy/Ä^,  und  man  erhält  also,  wenn  man  für  y 
den  Werth  (3)  einsetzt: 

T,  j    y       i  c^  +  a^  —  c 
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Lässt  man  a  von  0  bis  oo  gehen,  so  geht  die  rechte  Seite 
von  (4)  stets  abnehmend  von  oo  bis  0  und  nimmt  also  jeden 
positiven  Werth  E  einmal  an.  Es  ist  also  a  durch  den  Werth 
von  E  und  die  sonstigen  Daten  des  Problems  eindeutig  bestimmt, 
und  es  ist  dabei  zu  bemerken,  dass  a  um  so  kleiner  wird,  je 
grösser  unter  sonst  gleichen  Umständen  die  elektromotorische 
Kraft  E  der  Polarisation  ist. 


§.  182. 
Strömung  in  einem  Cylinder. 

Wir  betrachten  jetzt  noch  den  Fall  eines  Kreiscylinders  und 
nehmen  der  Einfachheit  halber  an,  dass  der  elektrische  Strom 
durch  zwei  punktförmige  Elektroden  in  den  Mittelpunkten  der 
Grundflächen  aus-  und  eintritt.  Die  in  §.  179  gegebenen  Formeln 
von  Riemann,  die  dort  für  eine  unbegrenzte  Platte  abgeleitet 
sind,  lassen  sich  leicht  so  erweitern,  dass  sie  auch  für  eine  durch 
einen  cylinderförmigen  Rand  begrenzte  Platte  gelten.  Diese 
Reihen  aber,  die  die  Bessel'schen  Functionen  für  ein  imaginäres 
Argument  enthalten,  sind  wegen  der  Art  ihrer  Convergenz  nui? 
für  dünne  Platten  und  in  grösserer  Entfernung  von  der  Axe 
anwendbar.  Für  einen  Cylinder,  dessen  Länge  im  Vergleich  zuna 
Durchmesser  gross  ist,  sind  die  Formeln,  die  wir  dort  zuerst  er- 
halten haben,  in  denen  die  Bessel'schen  Functionen  mit  reellem 
Argument  vorkommen,  weit  besser  anwendbar.  Kirchhoff  hat 
diese  Formeln  abgeleitet,  um  seine  Methode  zur  Bestimmung  des 
elektrischen  Leitvermögens  auf  cylindrische  Stäbe  anwenden  iu 
können  i). 

Bezeichnen  wir  also  den  Radius  des  Cylinders  mit  1  und 
behalten  sonst  die  Bezeichnung  des  §.  179  bei,  so  wird  das  elek- 
trische Potential  jetzt  durch  folgende  Bedingungen  bestimmt: 

(2)  1^  =  0        fürr=l, 
^  er 

(3)  1?  =  ®       fiir  ^  =  ±  A,    r  <  1. 

*)  Sitzungsberichte  der  Berliner  Akademie,  26.  April  1883. 
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Hierin  bedeutet  O  eine  Function  von  r,  durch  die  das  Ein- 
strömen der  Elektricität  in  die  Grundfläche  dargestellt  wird,  und 
die,  wenn  wir,  wie  in  §.  179,  zunächst  eine  kreisförmige  Elektrode 
annehmen,  den  Ausdruck  hat: 

(4)  *  =  ^j=,      r<ri, 

=  0,  r  >  ri. 

Im  Endresultat  lassen  wir  r^  =  0  werden. 

Nach  den  Bedingungen  ist  9  eine  ungerade  Function  von  £f 
und  dadurch  reduciren  sich  die  beiden  in  (3)  enthaltenen  Bedin- 
gungen auf  eine.  Den  Gleichungen  (1)  und  (2)  wird  aber  ge- 
nügt durch  jeden  Ausdruck  von  folgender  Form: 

(5)  9  =  ^0  ^  +  2  A  (c'^'  -  e"'^')  J(A,  r), 

% 

wenn  J(x)  die  Bessel'sche  Function  der  Ordnung  Null  bedeutet, 
und  wenn  Xt  die  sämmtlichen  Wurzeln  der  Gleichung 

(6)  J'(x)  =  0 

durchläuft.   Zur  Bestimmung  des  Coefficienten  jlo,-4i,^a,...  erhält 
man  aber  nach  (3) 

woraus  nach  §.  79  (10) 

1 

1  2  J0e7(A,r)rdr 

Nun  ist 


r  ar 


0 


y^fiz^ 


und  da  wir  für  ein  unendlich  kleines  r  in  den  Integralen  (7) 
J  {kyr)  =  1  setzen  können,  so  folgt  aus  (4) 

j  j  1 

Für  die  Anwendung  der  Kirchhoff' sehen  Methode  kommt 
es  darauf  an,  den  Werth  xp^  der  Function  9?  für  einen  Punkt 
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der  Peripherie  des  Grundkreises,  also  für  ä  =  A,  r  =  1  zu  be- 
stimmen.   Hierfür  erhält  man  nach  (5)  und  (8) 

Da  li  ungefähr  ^  3,8  ist,  so  wird,  wenn  h  einigermaassen 
gross  ist,  d.  h.  wenn  die  Länge  des  Gjlinders  auch  nur  ein 
massiges  Vielfaches  seines  Radius  ist,  mit  grosser  Annäherung 

1  —  c-»''* 


w       <p^  =  M'^^hf^id(u) 


l^g-2^v'^ 


=   1 


gesetzt  werden  dürfen,  und  man  erhält  aus  (9) 


(10)  ,p,  =  X(ä+2x;^)^ 

die  hier  vorkommende  Summe 


ist  eine  reine  Zahl,  für  die  Kirehhoff  den  Werth 

41 

berechnet,  und  daraus  ergiebt  sich,  wenn  man  jetzt  den  Radius 
nicht  mehr  mit  1,  sondern  mit  B  bezeichnet,  und  die  Dimen- 
sionen beachtet 

^^^^  "f"'  =  OT2  ^^  "  ^-  0,38479). 


§.  183. 
Kugel  im  constanten  Stromfelde. 

Wir  wollen  hier  noch  ein  Beispiel  für  eine  andere  Art  von 
Problemen  über  stationäre  Ströme  behandeln. 

Es  sei  ein  als  unbegrenzt  anzusehender  Leiter  von  einem 
constanten  elektrischen  Strome  in  einer  festen  Richtung  durch- 
flössen, er  bilde  also  ein  constantes  Stromfeld..  In  dieses 
Feld  werde  ein  Körper  von  anderem  Leitungsvermögen  hinein- 
gebracht. Dadurch  wird  das  Feld  verändert,  und  diese  Aende- 
rung  ist  zu  bestimmen. 
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Der  Einfluss  des  Körpers  wird  sich  nur  auf  eine  endliche 
Entfernung  hin  merklich  machen;  im  Unendlichen  können  wir 
nach  wie  vor  das  Feld  als  constant  betrachten. 

Um  nun  die  Differentialgleichungen  für  dieses  Problem  auf- 
zustellen, bezeichnen  wir  mit  k^  das  Leitvermögen  des  unend- 
lichen Feldes,  mit  l^  das  des  eingetauchten  Körpers,  mit  J  die 
Stromdichte  im  unendlichen  Felde,  und  wählen  die  Richtung 
dieses  Stromes  zur  positiven  a:-Richtung. 

Es  ist  dann  in  dem  ungestörten  Felde  das  elektrische  Potential 

Nach  Einbringung  des  Körpers  sei  q)^  das  Potential  im 
Aussenraume  und  q)^  im  Innern  des  Körpers.  Wir  haben  dann 
diese  Functionen  den  Bedingungen  gemäss  zu  bestimmen: 

(2)  ^9?i  =  0,        z/9?3  =  0. 

Ist  n  die  Richtung  der  Normale  an  der  Grenzfläche,  gleich- 
viel in  welchem  Sinne  positiv  genopimen,  so  muss  an  der  Grenz- 
fläche 

(3)  91  =  9.,      ^^8^-^^^ 
sein,  und 

(4)  für  r  =  00,      9i  =  —  y-* 

Der  Einfachheit  halber  nehmen  wir  zwischen  den  beiden 
Leitern  keine  Spannungsdifferenz  an.  Die  Berücksichtigung 
einer  constanten  Spannungsdifferenz  hätte  auch  keine  Schwierig- 
keit und  würde  zu  demselben  Resultate  fuhren. 

Man  sieht  nun,  dass  diese  Differentialgleichungen  mit  ihren 
Nebenbedingungen  dieselben  sind,  die  wir  in  §.  147  für  die 
magnetische  Induction  eines  Körpers  von  weichem  Eisen  in  einem 
constanten  Magnetfelde  erhalten  haben,  und  es  sind  also  die  dort 
gegebenen  Resultate  hier  unmittelbar  anwendbar. 

Nehmen  wir  z.  B.  an,  der  eingetauchte  Körper  sei  eine 
Kugel  vom  Radius  c,  und  es  sei  r  die  Entfernung  eines  variablen 
Punktes  vom  Kugelmittelpunkte,  so  können  wir  den  Ansatz 
machen :     . 

9i  =  "~  ^7^(^  +  7?)'      ^«  =  —  jxB, 
worin  A  und  B  noch  zu  bestimmende  Constanten  sind. 


I 
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Durch  diese  Annahme  sind  (2)  und  (4)  allgemein  beMedigt, 

und  zur  Bestimmung  von  A  und  B  dienen  die  Gleichungen  (3), 

diese  ergeben  wegen 

dx X 

dr         r 
die  folgenden  linearen  Gleichungen: 


also 


kB=l-\-^,       A,JB  =  1-?A 


(5)  .p,  =  _l_(i  +  _|_|__), 

(6)  9.  =  -       ^•^'^- 


2  Aj^  — |—  A2 


Hieraus  erhellt,  dass  im  Innern  der  Kugel  die  Strönxung 
geradlinig,  der  a;- Richtung  parallel,  verläuft  und  zwar  mit  einer 
Dichtigkeit 


:/  ^J^2 


Ist  beispielsweise  das  Leitvermögen  der  Kugel  unendlich 
gross  im  Verhältnisse  zu  dem  des  umgebenden  Mediums,  so  ist 
die  Stromdichte  in  der  Kugel  das  Dreifache  von  der  im  un- 
endlichen Felde. 

In  dem  die  Kugel  umgebenden  Felde  sind  die  Stromlinien 
nicht  mehr  geradlinig,  sondern  sie  werden  gegen  die  Kugel  hin 
abgelenkt,  wie  es  die  Formel  (5)  zeigt.  Nehmen  wir  auch 
hier   A2   unendlich  gross,   so   folgt 

und  der  andere  extreme  Fall,  in  dem  der  eingetauchte  Körper 
-ein  Nichtleiter,  also  Ag  =  0  ist,  giebt 

Im  Falle  (8)  ist  91  =  0  für  r  =  c  und  die  Kugeloberfläche 
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ist  Niveaufläche;  die  Stromlinien  münden  senkrecht  auf  die 
Kugelfläche.  Im  Falle  (9)  ist  gg^JÖr  =  0  für  r  =  c,  d.  h.  die 
Eugeloberfläche  ist  von  Stromlinien  überzogen. 

Weit  schwieriger  wird  das  Problem,  wenn  die  Polarisation 
an  der  Grenze  (nach  der  Annahme  des  §.  180)  berücksichtigt 
werden  soll.  Für  den  Fall,  dass  der  eingetauchte  Körper  ein 
unendlicher  Cylinder  ist,  hat  Volterra  die  Difiierentialgleichungen 
integrirt  i). 


»)  Atti  della  R.  Accademia  di  Torino,  Bd.  XVm,  1882. 


Dreiundzwanzigster  Abschnitt. 

Blektrolytische  Verschiebungen. 


§.  184. 
Differentialgleichungen  der  lonenbewegung. 

Wir  haben  im  neunzehnten  Abschnitte  die  Differential- 
gleichungen für  die  Bewegung  der  Ionen  in  Elektrolyten  unter 
dem  Einflüsse  des  elektrischen  Stromes  aufgestellt  und  wollen 
uns  nun  mit  den  Fällen  beschäftigen,  in  denen  eine  Integra- 
tion dieser  Gleichungen  möglich  ist.  Es  treten  uns  dabei  zum 
ersten  Male  nicht  lineare  partielle  Differentialgleichungen 
entgegen,  deren  Integration  uns  neue  Erscheinungen  kennen 
lehren  wird. 

Wir  erinnern  zunächst  an  die  Differentialgleichungen  und 
an  die  früher  gebrauchten  Bezeichnungen.    Es  ist 

R  eine  bei  constanter  Temperatur  unveränderliche  uni- 
verselle Constante. 

iiy  die  von  einem  Grammion  mitgeführte  Elektricitäts- 
menge  (-f-^  für  die  Kationen,  — rj  für  die  Anionen). 

a,  /3,  y,  ...  die  Concentrationen  der  Ionen,  also  gesuchte 
Functionen  von  Ort  und  Zeit. 

a,  6,  c,  ...  die  entsprechenden  Beweglichkeiten,  die  im 
Allgemeinen  von  «,  /3,  y,  ...,  aber  in  gegebener,  wenn 
auch  unbekannter  Weise  abhängen  können. 

6  der  elektrische  Kraftvector  des  Feldes  mit  den  Compo- 
nenten  E^^  Ey^  Eg. 

Biexnann-Weber,  Partielle  DifferentialgleiohuxigeTi.  ^\ 
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Dann  haben  wir  für  jede  der  lonenarten  eine  Differential- 
gleichung [§.  161   (10)] 

(1)  -rj  =  div(— iJagrada  :p  ijaag), 

c  t 

und  ausserdem  für  die  Bestimmung  der  elektrischen  und  magne- 
tischen Kraft  die  sechs  MaxwelTschen  Gleichungen.  Als  un- 
bekannte Functionen  der  Koordinaten  und  der  Zeit  sind  dann 
zu  betrachten 

a,  /J,  y, ...  Ex,  Ey,  E^  Jfx,  -My,  M^ 

und  die  Anzahl  der  Differentialgleichungen  stimmt  überein  mit 
der  Anzahl  dieser  Functionen. 

Wir  machen  aber  jetzt  die  Annahme,  dass  die  elektrischen 
und  magnetischen  Kräfte  in  jedem  Augenblicke  den  Bedingungen 
des  stationären  Zustandes  genügen,  dass  also  d^/dt  und 
d^/dt  =  0  gesetzt  werden  können.  Diese  Annahme  ist  zwar, 
wenn  die  Concentrationen  veränderlich  sind,  nicht  in  aller 
Strenge  mit  den  Maxwell'schen  Gleichungen  verträglich.  Sie 
wird  jedoch  zulässig  sein,  wenn  die  Veränderungen  der  Con- 
centrationen nur  langsam  erfolgen,  wie  es  in  den  Versuchen 
immer  der  Fall  ist 

Nach  dieser  Annahme  ist  der  elektrische  Kraftvector  ein 
Potentialvector,  also 

(2)  ^.  =  -1^,     ^/=-|^,     E.=-V^- 

^  ^  dx  ^  dy  d^ 

Die  Grösse 

(3)  A  =  iy2  ^  g« 

ist  die  Leitfähigkeit  der  Lösung,  femer 

(4)  3  =  A  grad  q) 
der  Vector  des  Leitungsstromes,  und 

(5)  g  =  i?iJ  2±agrada 

der  Vector  des  Diffusionsstromes,  so  dass  hier  der  lonen- 
strom 

(6)  3  +  5  =  © 

als  der  wahre  Strom  anzusehen  ist  (§.  161). 


§.  185.  Binäre  Elektrolyte.  483 


Die  Dichtigkeit  der  wahren  Elektricität  ist  gleich  rj  ^  +  a, 
[§.  161  (8)]  und  da  rj  sehr  gross  ist,  so  ist  nahezu 

(7)  S  ±  «  =  0. 


Diese  Relation  nehmen  wir  jetzt  als  erfüllt  an.    Die  Lösung 
ist  dann  an  jeder  Stelle  „neutral". 

Die  DiflFerentialgleichungen  (1)  erhalten  dann  die  Gestalt 

'         da  a      ^«  a      ^« 

a  ^^^—  ^^^—  da^— 


dt  dx        '        dy        '        dz 

dtp       ^       d(p        ^       d(p 


dx        '        dy        '        dz 

Die  Anzahl  der  Gleichungen  (7),  (8)  stimmt  jetzt  bereits  mit 
der  Anzahl  der  zu  bestimmenden  Functionen  «,  q)  überein. 

Wenn  wir  die  Gleichung  (8)  mit  ±iy  multipliciren  und  die 
Summe  bilden,  so  folgt  nach  (4),  (5)  und  (6) 

(9)  div  ©  =  0, 

eine  Gleichung,  die  also  hier  nicht  für  den  Leitungsstrom,  wie 
beim  stationären  Zustande,  sondern  für  den  aus  Leitungsstrom 
und  Diffusionsstrom  zusammengesetzten  lonenstrom  gilt. 

Die  Beweglichkeiten  a,  6,  ...  können  bei  genügender 
Verdünnung  der  Lösung  als  constant  betrachtet  werden. 


§.  185. 
Binäre   Elektrolyte. 

Wenn  wir  die  Beweglichkeiten  als  constant  annehmen,  so 
lässt  sich  aus  den  vorstehenden  Annahmen  zunächst  ein  ein- 
faches und  schönes  Resultat  ableiten  für  den  Fall,  dass  zwei 
lonenarten  in  der  Lösung  vorhanden  sind,  also  für  den  Fall 
eines  binären  Elektrolyten.  Die  beiden  Concentrationen  sind 
einander  gleich,  also  a  =  ß,  die  Beweglichkeiten  können  aber 
verschieden  sein.  Dann  erhalten  wir  aus  §.  184  (8)  zwei  Glei- 
chungen für  a  und  g?,  nämlich  wenn  a,  a  sich  auf  das  Kation 
beziehen : 
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gap:        a«^        2ap.\ 


(1) 


dy     "•"     8,^    1' 


g^=Baz/«4-^«    -^^  +  ^^  + 


et  '     \    dx     ^     dy     ^     d^ 


woraus  sich  durch  Elimination  von    q)  ergiebt  (indem   man   die 
erste  mit  6,  die  zweite  mit  a  multiplicirt  und  addirt) 

.^.  du        2Bab    . 

und  aus  einer  der  beiden  Gleichungen  (1)  erhält  man  für  (p  die 
Gleichung 

8«^        du-^        da^  ,   _ 

^^  8ic     "»       8j/     ^     8-^  2a6i?    8^ 

Die  Gleichung  (2)  ist  dieselbe,  die,  wie  wir  später  noch 
sehen  werden,  die  Wärmeleitung  in  einem  homogenen  isotropen 
Körper  bestimmt,  wenn  «  die  Temperatur  und  2  Rab / (a  -\-  b) 
der  sogenannte  Temperatur  -  Leitungscoefficient  ist. 

Man  kann  nun,  wenn  es  die  Grenzbedingungen  gestatten, 
die  Differentialgleichung  (2)  für  sich,  ohne  Rücksicht  auf  den 
elektrischen  Zustand,  integriren,  und  nachträglich  aus  der  Glei- 
chung (3)  das  elektrische  Potential  bestimmen.  Wenn  z.  B.  in 
einem  unbegrenzten  Felde  die  Concentration  «  zu  Anfang  (für 
^  =  0)  als  Function  des  Ortes  gegeben  ist,  so  ist  schon  allein 
durch  die  Gleichung  (2)  die  Function  a  für  alle  Zeiten  be- 
stimmt. 

Die  Diffusion  ist  also  dann  unabhängig  von  dem  etwa 
gleichzeitig  stattfindenden  elektrischen  Strome.  Es  ist 
aber,  wenn  a  nicht  =  b  ist,  und  a  von  t  abhängig,  mit  der 
Diffusion  immer  nothwendig  ein  elektrischer  Strom  verbunden, 
wie  ihn  die  Gleichung  (3)  ergiebt. 
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§.  186. 
Vorgänge  in  einer  Dimension. 

Die  Differentialgleichungen  unseres  Problems  vereinfachen 
sich  wesentlich,  wenn  wir  annehmen,  dass  der  ganze  Vorgang 
nur  von  einer  räumlichen  Coordinate  x  abhängt.  Diese  Voraus- 
setzung ist  praktisch  leicht  zu  realisiren,  wenn  man  sich  die 
elektrolytische  Flüssigkeit  in  eine  cylindrische  Glasröhre  ein- 
geschlossen denkt,  die  von  einem  zu  den  Wänden  parallelen 
elektrischen  Strome  durchflössen  ist. 

Die  Vorgänge  an  den  Elektroden  müssen  hier  die  Grenz- 
bedingungen geben.  Da  diese  aber  nicht  nur  mathematisch  das 
Problem  sehr  erschweren  würden,  sondern  auch  zur  Zeit  physi- 
kalisch noch  nicht  zu  formuliren  sind,  müssen  wir  die  Elektroden 
in  unendlicher  Entfernung  denken.  Das  Ergebniss  ist  dann  bei 
wirklichen  Vorgängen  nur  auf  den  Theil  des  Apparates  anwend- 
bar, der  sich  in  genügender  Entfernung  von  den  Elektroden  be- 
findet. 

Wenn  wir  also  jetzt  die  Annahme  machen,  dass  die  Con- 
centrationen  und  das  elektrische  Potential  nur  von  der  einen 
Coordinate  x  abhängen,  so  ergeben  die  Gleichungen  §.  184  (8) 

^  da  -^r-  daa  ^ 

,-.  da        ^        ox   y  ex 

Die  Gleichung  §.  184  (9),  die  jetzt  die  einfache  Gestalt 
dSx/dx  =  0  erhält,  zeigt,  dass  der  elektrische  Strom,  der 
jetzt  nur  in  der  Richtung  der  a;-Axe  fliesst,  constant  oder  wenig- 
stens nur  von  der  Zeit  abhängig  ist.  Wir  bezeichnen  diesen 
Constanten  Werth  mit  S,  verstehen  also  unter  S  die  gegebene 
Stromdichte,  die  in  dem  Apparate  vorhanden  ist,  die  wir  uns 
constant  erhalten  oder  auch  mit  der  Zeit  veränderlich  denken 
können. 

Es  ergiebt  sich  dann  aus  (4),  (5)  und  (6),  §.  184 

(2)  S  =  -i?^2a«||  +  ^7?2  +  «|| 

als   eine  gegebene  Grösse. 
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Der  nächst  einfache  Fall,  den  wir  jetzt  zu  behandeln  haben, 
ist  der  von  drei  lonenarten.  Diesen  Fall  erhält  man,  wenn  zwei 
Verbindungen  mit  einem  gemeinsamen  Ion,  etwa  Chlorkalium 
und  Ghlornatrium  in  einer  Lösung  gemischt  sind.  Es  seien  also 
a,  /3  die  Concentrationen  der  Kationen  (Kalium  und  Natrium), 
Q  die  Concentration  des  gemeinsamen  Anions  (Chlor),  a,  6,  r  die 
entsprechenden  Beweglichkeiten,  die  wir  als  constant  ansehen. 
Es  ist  dann  zunächst  nach  §.  184  (7) 

(3)  9  =  «  +  ^, 

und   wir   erhalten   die   drei   Gleichungen   (1) 

?)     ^ 
da        ^     d^a     ,  dx 

und  für  die  Stromdichte  erhält  man  aus  (2)  und  (3) 

(5)  s  =  -7j»[(« +  »•)«  + (5 +  r)^]|| 

d[(a-r)a-\-(b-r)ß] 

dx 

Mit  Hülfe  dieser  letzten  Gleichung,  in  der  S  als  eine  ge- 
gebene Constante  (oder  Function  der  Zeit  allein)  anzusehen  ist, 
und  die  eine  Folge  aus  den  Gleichungen  (4)  ist,  kann  man  9? 
aus  zweien  der  Gleichungen  (4)  eliminiren  und  erhält  zwei  Glei- 
chungen für  die  dann  allein  noch  übrig  bleibenden  unbekannten 
Functionen  a,  ß. 
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§.  187. 
Eine  particulare  Lösung. 

Wir  stellen  nun  die  Frage,  ob  ein  Zustand  möglich  ist,  der 
sich  mit  einer  constanten  Geschwindigkeit  v  in  der  Richtung 
der  positiven  x-Axe  fortpflanzt,  mit  anderen  Worten,  wir  fragen, 
ob  wir  den  Gleichungen  des  vorigen  Paragraphen  genügen  können, 
wenn  wir  cc  und  ß  als  Functionen  von  x  —  vt  ansehen.  Wenn 
diese  Bedingung  erfüllt  ist,  so  ist 

^^       dt~      ^dx'    dt~      ^  dx'    dt~      ^  dx' 

und  die  Gleichungen  (4)  §.  186  lassen  sich,  wenn  man  dies  ein- 
setzt, in  Bezug  auf  x  integriren.  Man  erhält  so,  wenn  man 
die  Integrationsconstanten  mit  A^  J?,  C  bezeichnet: 

(2)  ^.  +  6b||  +  6,^|^  =  B, 

und  aus  §.  186  (5)  folgt 

(3)  ri(C  -^  Ä  —  B)  =  S. 

Zur  Bestimmung  der  Constanten  -4,  J?,  C,  v  müssen  noch 
drei  weitere  Bedingungen  hinzukommen.  Wir  erhalten  aber  vier 
Bedingungen,  wenn  wir  annehmen,  dass  für  x  =  -\-  cd  und 
X  =  ^-  00  die  Concentrationen  a  und  ß  gegeben  sein  sollen, 
und  diese  Werthe  können  also  nicht  ganz  von  einander  un- 
abhängig sein.  Wir  wollen  annehmen,  dass  auf  der  einen  Seite 
im  Unendlichen  nur  die  beiden  lonenarten  AR^  auf  der  anderen 
nur  JBjB  in  der  Lösung  Vorhanden  seien,  oder,  was  dasselbe  ist, 

es  sei 

füra;=—  oo:        «  =  «0,        j3  =  0, 

^^^  für  a;  =  +  00 :        a  =  0,  ß  =  ß^. 

Dann  ergeben  sich  die  Constanten  J.,  B  beide  gleich  Null,   und 
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(5)  C  =  -^ 

ist  durch  die  gegebene  Stromstärke  unmittelbar  bestimmt.  . 

Setzen  wir  x  =  —  oo ,  so  ergiebt  sich  aus  der  ersten  und 
dritten  Gleichung  (2),  weil  im  Unendlichen  3a/3a;  =  0  ist: 

«.«  +  a'?«»(||)_  =  0, 

und  daraus: 

(6)  v  = 


aoi?(a+r)' 
und  ebenso  ergiebt  sich  aus  x  =  -j-  cx> 

_        Sb 

Dadurch  ist  nicht  nur  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  v 
bestimmt,  die  also  mit  der  Stromstärke  proportional  ist,  sondern 
es  zeigt  sich  auch,  dass  die  Concentrationen  Oq,  ßo  in  einem  ganz 
bestimmten  Verhältnisse  stehen  miissen,  wenn  unsere  Annahme 
zulässig  sein  soll: 

(8)  ao  :  ßo  =  ; :  -7--; 0- 


0  Um  von  der  (rrösse  der  Geschwindigkeit  t?  eine  Anschauung  zu  be- 
kommen, mögen  folgende  Annahmen  gemacht  sein.  Nach  Eohlrausch 
ist  der  Reihe  nach  für  Kalium,  Natrium,  Chlor  im  absoluten  elektro- 
magnetischen Maasssystem  (C.  G.  S.) 

»7  a  =  64 .  10"^^       1? 5  =  43 .  10■"^^       lyc  i=  65 .  10~^^ 

also,  da  17  =  9650  zu  setzen  ist,  abgerundet: 

a  =  7 .  10■"^^      5  =  5. 10-^^      c  =  7  .  10"•^^ 

folglich  f ür  K  Cl : 

rund  :=  0,5. 


a  -{-  r 

Nehmen  wir  eine  Vi© -Normallösung  an,  so  wäre  «o  =  0,0001  zu  setzen. 
Wenn  wir  ferner  im  elektromagnetischen  Maasssystem  S  =  0,001  setzen, 
d.  h.,  wenn  wir  durch  die  Einheit  des  Querschnittes  einen  Strom  von  der 
Stärke  von  Vioo  Ampere  gehen  lassen,  so  haben  wir  (gleichfalls  in  elektro- 
magnetischem Maass)  tj  =  9650  zu  setzen,  und  der  Ausdruck  (6)  ergiebt 

0,001.0,5        j  a  1 

^  =   9650.0,0001    ^^'^  ""^^  =  2ÖÖÖ' 

Es  würde  also  bei  dieser  Geschwindigkeit  der  Zustand  in  2000  Secunden 
um  1  cm,  und  folglich  im  Tage  ungefähr  um  43  cm  fortrücken. 
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Um  die  Functionen  a,  ß  zu  bestimmen,  genügt  es  jetzt,  wenn 

wir  sie  für  einen  besonderen  Werth  von  t,  etwa  ^  =  0,  ermitteln 

können.      Denn  um  sie   dann   allgemein   zu    erhalten,    braucht 

man  nur  x  —  vt  an  Stelle  von  x  zu  setzen.     Wenn  man  aber 

in  (2)  A  und  ^  =  0  setzt   und  dann  durch   a  und  ß  dividirt, 

so  folgt 

,       ^  1   dcc    ,  d(p        ^ 

'  u  dx    ^       '  dx 

(9) 

'  ß  dx  ~     '  dx  ' 

woraus  man  durch  Elimination  von  rj  erhält 

d  log  -^  ,        , . 

ß  v(a  —  0) 

dx  Rab    ' 

und  daraus  durch  Integration 

(10)  -^  =  Con8t.e  ^«^      . 

P 

Nach  (4)  muss  dieser  Quotient  unendlich  werden  bei  x  =  —  od 
und  Null  bei  a;  =  -|-  od-  Es  ist  also  unsere  Annahme  bei  posi- 
tivem S  nur  mit  der  Voraussetzung 

(11)  a  <  6 

verträglich.  [Im  entgegengesetzten  Falle  hätte  man  bereits  in  den 
Gleichungen  (1)  das  Vorzeichen  entgegengesetzt  nehmen  müssen.] 
In  dem  Beispiel  Chlornatrium  -  Chlorkalium  würde  also  a  dem 
Natrium,  ß  dem  Kalium  entsprechen,  und  die  Wanderung  geht 
in  der  Richtung  vom  Natrium  zum  Kalium. 

Geht  X  von  —  oo  zu  +  oo ,  so  durchläuft  cc/ß  alle  Werthe 
von  Unendlich  zu  Null,  nimmt  also  auch  den  Werth  1  an,  und 
wenn  wir  also  in  (10)  die  Constante  =  1  setzen,  so  verfügen  wir 
damit  nur  über  den  Anfangspunkt  der  x.     Wir  erhalten  dann 

v(a—b)x 

(12)  J  =  ^    ^'''     ')• 


^)  Bei  der  obigen  Annahme 

V  =  1/2000,  E  =  2,414 .  10^^  a  =  5 .  10-^^  &  =  7 .  10~^* 
würde  sich  hieraus  ungefähr  ergeben 


a  —12a; 
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Um  a,  ß  selbst  zu  bestimmen,  fuhren  wir  eine  neue  Hülfs- 
function  ^  ein,  indem  wir  nach  (12)  setzen: 

vx  vx 

(13)  a  =  t^e"^,        /J  =  t^e"^, 

(V  X  VX\ 

und  die  beiden  Gleichungen  (9)  ergeben  dann 


dx     +''d7  =  ^' 


und  durch  Integration 


(15)  t  =  e    ^    . 


Eine  willkürliche  Constante  braucht  hier  nicht  beigefügt  zu 
werden,  da  es  auf  eine  additive  Constante  bei  q)  nicht  an- 
kommt. 

um  aber  endlich  noch  g?,  oder  was  dasselbe  ist,  t^  zu  be- 
stimmen, gehen  wir  mit  (14)  in  die  dritte  Gleichung  (2). 

Setzt  man  noch  zur  Abkürzung 


vx  vx 


(16)  ö  =  e    ««  4-  e 

also  Q  =  ötl}^  so  ergiebt  sich: 

(.7)  2,B,§|  +  (,s|l  +  ..)*  =  f 

Da  ö  eine  gegebene  Function  von  x  ist,  so  haben  wir  hier 
eine  lineare,  nicht  homogene  Differentialgleichung  erster  Ord- 
nung für  ^,  die  sich  nach  der  Methode  des  §.  62  leicht  in- 
tegriren  lässt. 

Setzt  man  auf  der  rechten  Seite  von  (17)  Null  statt  S/rj,  so 
ergiebt  sich  das  Integral  der  verkürzten  Gleichung: 

vx 

\6 

worin  c  die  Integrationsconstante  ist.     Diese  muss  dann  durch 


Die  Mischung  bei  der  Lösung  ist  also  nur  merklich  in  einem  sehr  schmalen 
Bereiche,  und  die  Grenze  wird  um  so  schärfer,  je  grösser  die  Strom- 
stärke ist.  Der  Mischungsbereich  ist  um  so  ausgedehnter,  je  kleiner 
a  —  &  ist,  und  wenn  man  a  ^=  h  annehmen  wollte,  so  wäre  im  ganzen 
Felde  a  =  ß. 
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eine  Function  von  x  ersetzt  werden,  so  dass  die  Gleichung  (17) 
befriedigt  ist.    Man  findet 


de  S 


V  X 

__  ß2rR 


dx        2rRriiö 
und    folglich,    da    ^   für   ic  =  —  oo    nach   (13)    verschwinden 


muss 


Se     2rB 


X 

(* 

V  X 

V  X 


2rRri^ö 


2rB^ 


J 

—  OD 


fJ 


Diese  Formeln  stellen  also  den  Vorgang  der  elektrolytischen 
Wanderung  angenähert  dar,  wenn  am  Anfange  zwei  verschiedene 
elektrolytische  Lösungen  mit  einem  gemeinsamen  Ion  an  einander 
grenzen,  wobei  jedoch  ein  ganz  bestimmtes  Verhältniss  der  Con- 
centrationen,  das  durch  (8)  gegeben  ist,  vorausgesetzt  werden 
muss.  Ist  diese  Voraussetzung  erfüllt,  so  werden  sich  die  Elektro- 
lyte  nicht  weiter  mischen,  als  der  Formel  (12)  entspricht,  und 
die  Trennungsfläche  wird  mit  einer  der  Stromstärke  proportio- 
nalen und  der  absoluten  Concentration  umgekehrt  proportionalen 
Geschwindigkeit  in  der  Richtung  von  dem  schwerer  beweglichen 
zu  dem  leichter  beweglichen  Körper  fortwandern. 

Es  fragt  sich  aber,  was  geschieht,  wenn  das  Concentrations- 
verhältniss  nicht  gerade  den  hierfür  vorgeschriebenen  Werth  hat. 
Hierauf  können  wir  aber  bis  jetzt  nur  bei  Einführung  weiterer 
beschränkender  Voraussetzungen  antworten. 


§.  188. 
Vernachlässigung  der   Diffusion. 

Die  Vereinfachung,  die  wir  jetzt  noch  einführen,  besteht 
darin,  dass  wir  den  Einfluss  der  Diffusion  vernachlässigen  und 
also  bloss  die  Wanderung  der  Ionen  unter  dem  Einflüsse  des 
elektrischen  Stromes  berücksichtigen.  Ob  und  in  wie  weit  dies 
gestattet  ist,  hängt  von  der  Stromstärke,  aber  auch  noch  von 
anderen  Umständen  ab  i). 

0  Vergl.  F.  Eohlrausch,  üeber  elektrolytische  Verschiebungen  von 
Lösungen  und  Lösungsgemischen.  Sitzungsberichte  der  Berliner  Akademie, 
19.  Nov.  1896.  H.  Weber,  üeber  die  Differentialgleichungen  der  elektro- 
lytiscben  Verschiebungen,  ebenda,  4.  Nov.  1897. 
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Besonders  wird  da,  wo  sehr  starke  Concentrationsänderungen 
bestehen,  der  Einfluss  der  DiflFusion  stärker  sein,  und  an  solchen 
Stellen  wird  daher  eine  bedeutende  Abweichung  des  wirklichen 
Vorganges  von  dem  Resultate  der  angenäherten  Theorie  zu  er- 
warten sein. 

Wir  werden  also  jetzt  in  den  Differentialgleichungen  §.186(1) 
die  ersten  Glieder  der  rechten  Seite  weglassen,  wodurch  sich 
ergiebt,  wenn  wir  uns  auf  dreierlei  Ionen  beschränken: 

dau  ^ 

ca  ex 


=     n 


et    ~        '       dx      ' 

(1)  ^_        ^  8a; 

et  ex 

eg  ^   dx 

(2)  g^^j^ß^ 

und  die  Gleichung  (5),  §.  186,  wird  mit  der  gleichen  Vernach- 
lässigung 

(3)  -'!?=«. 

wenn 

(4)  A  =  ,,»[(a +  »■)«  + (6  + r)^] 

die  Leitfähigkeit  ist.  Da  8  in  Bezug  auf  x  constant  ist, 
können  wir  hieraus  durch  (3)  die  Function  q)  eliminiren  und 
erhalten  aus  (1) 

ea  ^    e     aa 

dt  ex     l 

f-\  ^ß       i  o      ^       ^ß  n 

von  denen  die  letzte  nach  (2)  und  (4)  aus  den  beiden  ersten 
folgt. 

Betrachten   wir  jetzt   die   Beweglichkeiten   a^h^r 
als  Constanten,  so  können  wir  von  diesen  Gleichungen  zu- 
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nächst  eine  allgemeine  erste  Integralgleichung  ableiten,  wenn 
wir  die  erste  von  ihnen  mit  (a-|-r)/a,  die  zweite  mit  {b-\-r)lh 
multipliciren  und  addiren.    Es  ergiebt  sich  dann,  da  nach  (4) 

_8_  {a  +  r)a  +  (6  +  r)^  _ 

dx  X  ~     \ 

ist " 

Wenn  wir  also 
rrr\  a-\-r       i    b-\-r  ^ 

setzen,  so  ist  dco/dt  =  0^  folglich  o  eine  Function  von  x  allein, 
die  also  bestimmt  ist,  wenn  sie  in  einem  Augenblicke  ^  =  0  ge- 
geben ist;  übrigens  ist  o  wesentlich  positiv. 

Mit  Hülfe  dieses  Integrals  lässt  sich  das  System  der  Glei- 
chungen (5)  auf  eine  einzige  Gleichung  reduciren. 

Wenn  man  nämlich  die  beiden  ersten  Gleichungen  (5)  mit 
rj^ia-^-r)^  rj^  (i -\- r)  multiplicirt  und  addirt,  so  ergiebt  sich 
nach  (4) 

(8)       |*  +  ,.s^£(l+Ü^+M+I)t  =  o. 

und  hierin  kann  man  nach  (4)  und  (7)  setzen 

a{a  +  r)a  +  b{b  +  r)ß  =  ^^  "^/^  ^  -  abco. 

Führt  man  dies  in  (8)  ein,  so  erhält  man 
oder,  da  o  von  t  unabhängig  ist: 

^^^  dt    CO  (D         dx    k~^' 

Die  Strom  dichte  S  ist  eine  Constante  oder  auch  eine  blosse 
Function  der  Zeit,  o  ist  eine  Function  von  x^  und  von  der  Zeit 
unabhängig.  Wir  führen  nun  zwei  neue  Variable  |,  g  ein  durch 
die  Integrale 

X  t 
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wodurch  die  Differentialgleichung  (9)  übergeht  in 

(11)  ^l_»^  =  o. 

Die  Variable  |  wächst  mit  x,  und  ist,  wenn  co  constant  ist, 
mit  X  proportional.  Ebenso  ist  bei  constantem  S  die  Variable  g 
mit  t  proportional;  wenn  wir  aber  annehmen,  dass  S  wenigstens 
sein  Zeichen  nicht  ändert  (positiv  bleibt),  so  wächst  £  gleich- 
zeitig mit  t 

Setzen  wir  noch  weiter  zur  Vereinfachung 

no\  (a  _  ^  —       ft(q  +  0«  +  a{b-^r)ß 

so  geht  die  Gleichung  (11)  in  folgende  über: 

und  hier  haben  wir  nun  eine  partielle  Differentialgleichung  erster 

Ordnung  von  der  Art,  deren  Integration  wir  in  den  §§.  63  und  64  auf 

die  Integration  eines  Systems  gewöhnlicher  Differentialgleichungen 

reducirt  haben.    Wenn  0   gefunden   ist,  so   erhält   man,  da    o 

schon  bekannt  ist,  A  aus  (12)  und  hat  dann  in  (4)  und  (7)  zwei 

Gleichungen  ersten  Grades,  aus  denen  cc  und   ß  zu  berechnen 

sind. 

Um    (13)    zu    integriren,    hat    man    nach    §.    63    (1)    und 

§.  64  (2)    das    System    gewöhnlicher   Differentialgleichungen    zu 

integriren: 

d0  :  d^  :  dg  =  0  :  02  .  i^ 

dessen  beide  Integrale  sind: 

und  folglich  ist  das  allgemeine  Integral  von  (13)  nach  §.  64  (8): 

77(0,  I  -  02g)  =  0 

mit  der  willkürlichen  Function  77.    Hierfür  kann  man  aber  auch 
setzen : 

(14)  0  =  7^(1  —  02  g), 

worin  F  eine  willkürliche  Function  ist.     Um   F  zu  bestimmen, 
setzen  wir  ^  =  0,  oder  was  dasselbe  ist,  g  ==  0,  und  wenn  also 
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0  für  ^  =  0  als  Function  von  x  (oder  von  |)  für  alle  Werthe 
der  Variablen  gegeben  ist,  so  ist  damit  auch  die  Function  F 
bestimmt  i). 

§.  189. 
Geometrische  Deutung  des  Integrals. 

unsere  Aufgabe  war  die,  die  Function  0  aus  einem  ge- 
gebenen Anfangszustande  für  alle  Werthe  von  |  und  für  alle 
positiven  Werthe  von  g  der  DifiFerentialgleichung  (13)  gemäss  zu 
bestimmen.  Diese  Aufgabe  ist  durch  die  Formel  (14)  des  vorigen 
Paragraphen  aber  nur  in  so  weit  gelöst,  als  0  sich  daraus  ein- 
deutig bestimmen  lässt.  Ist  dies  nicht  mehr  der  Fall,  so 
kommen  wir  zu  mehrwerthigen  Functionen,  und  es  ist  dann  noch 
die  Frage,  welcher  von  diesen  Werthen  der  richtige  ist.  In 
vielen  Fällen  ergeben  sich  nothwendige  Unstetigkeiten  für  die 
Function  0,  über  deren  Verhalten  uns  die  Differentialgleichung 
selbst  keinen  Aufschluss  mehr  giebt,  und  es  muss  dann  zur  Lö- 
sung der  Aufgabe  noch  anderswoher  eine  Bestimmung  kommen. 

Die  Formel  (14)  §.  188: 

(1)  0  =  F(^  —  @K) 

lässt  sich  geometrisch  folgendermaassen  interpretiren : 

Wir  nehmen  |,  ^  als  rechtwinklige  Coordinaten  in  einer 
Ebene.  Dann  besagt  die  Gleichung  (1),  dass,  wenn  in  einem 
Punkte  ^01  ^0  ein  bestimmter  Werth  @o  gilt,  dieser  selbe  Werth 
auf  der  ganzen  geraden  Linie 

(2)  I-  0H  =  lo-0?go 

herrschen  muss,  und  dies  ist  im  Grunde  auch  der  Inhalt  der 
Differentialgleichung  §.  188  (13).  Die  gerade  Linie  (2)  ist  ausser 
durch  einen  Punkt  |o?  5o  durch  den  Winkel,  den  sie  mit  der 
|-Axe  einschliesst,  bestimmt,  dessen  Cotangente  0§  ist. 


*)  Wir  stellen  hier  noch  die  Dimensionen  der  vorkommenden  Grössen 
zusammen,  deren  genaue  Beachtung  ein  vorzügliches  Hülfsmittel  zur  Con- 
trole  der  Rechnung  ist.  Bei  den  elektrischen  Grössen  ist  das  elektro- 
statische Maass  angenommen.  In  dem  Verhältniss  S/rj  giebt  aber  das 
elektromagnetische  Maass  denselben  Werth: 

[B]  =  [lH'-^l    [^]  =  [m-V^f'H-^l    [S]  =  [m'/^l-V^-ii     [X]  z=  [f^l 
[«]  =  M  -  [ml'^l     [a]  =  [b]  =  M,    [H  =  [ml-%    [S]  =  [mZ"«  t], 
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Nehmen  wir  an,  es  sei  der  Werth  von  0  fiir  alle  Punkte 
der  |-Axe  (der  Anfangszustand)  gegeben,  so  kann  man  von 
jedem  Punkt  dieser  Axe  eine  Linie  (2)  auslaufen  lassen,  und 
hat  auf  dieser  Linie  denselben  Werth  0  =:  0^  bestehen  zu  lassen. 

Wenn  aber  nun  zwei  solche  Linien  sich  durchschneiden,  so 
müssten  in  einem  solchen  Schnittpunkte  zwei  verschiedene 
Werthe  0  stattfinden,  was  physikalisch  sinnlos  wäre. 

Denken  wir  uns  alle  diese  geraden  Linien  von  dem  Punkte 
der  |-Axe  aus  gezogen,  so  können  diese  Linien  auf  der  Seite 
der  positiven  5  eine  einhüllende  Curve  haben,  und  die  stetige 
Fortsetzung  von  der  |-Axe  aus  giebt  uns  also  die  Werthe  von 
0  nur  so  weit  unzweifelhaft,  als  wir  nicht  bis  zu  dieser  Enveloppe 
herangehen. 

Wir  können  der  Gleichung  (1)  auch  den  Ausdruck  geben, 
dass  0  ungeändert  bleiben  soll,  wenn  |,  5  sich  der  Bedingung 

d^  —  Q^di  =  0 

gemäss  ändert,  oder,  indem  wir  zu  den  ursprünglichen  Variablen 
X,  t  [nach  §.  188  (10)]  zurückkehren, 

(odx  —  abti^S&^dt  =  0. 

Dies  kann  man  auch  so  ausdrücken,  dass  sich  ein  bestimmter 
Werth  0  in  der  Flüssigkeit  mit  der  Geschwindigkeit 

V  = —  0' 

fortpflanzt.  Bei  gleichbleibendem  w  bewegt  sich  also  ein  grösserer 
Werth  von  0  mit  grösserer  Geschwindigkeit,  und  wenn  also  0 

eine  mit  wachsendem  x 
abnehmende  Function 
ist,  so  wird  der  Ab- 
fall mit  der  Zeit  immer 
steiler,  und  es  werden 
schliesslich  die  grösse- 
ren Werthe  die  kleine- 
ren einholen.  Dann 
müssen  nothwendiger- 
I  weiseUnstetigkeiten 
eintreten. 

Nehmen  wir  z.  B.  an,  die  Function  0  für  5  =  0  sei  durch 
die  punktirte  Curve  in  Fig.  74  dargestellt.    Es  werden  dann  die 


§.  190. 


Fortpflanzung  einer  Unstetigkeit. 
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geraden  Linien  |  —  ©o  5  =  const.  eine  Curve  oc'  x  x"  einhüllen, 
und  in  dem  schraffirten  Theile  der  Ebene  erhält  man  durch 
stetige  Fortsetzung  zwei  verschiedene  Werthe  von  0,  je  nachdem 
man  von  der  positiven  oder  von  der  negativen  Seite  herkommt. 
Also  ist  durch  die  bisher  getroffenen  Festsetzungen  die  Function  0 
nur  in  dem  nicht  schraffirten  Theile  der  Ebene  |5  bestimmt. 


§.  190. 
Fortpflanzung  einer  Unstetigkeit. 

Nach  den  letzten  Ausführungen  ist  es  noth wendig,  über  die 
Bewegung  von  ünstetigkeiten  eine  Bestimmung  zu  treffen.  Die 
Differentialgleichung  selbst  kann  darüber  keinen  Aufschluss 
geben,  und  es  muss  also  noch  eine  andere  Bedingung  aufgesucht 
werden.  Eine  solche  erhalten  wir  aus  der  Forderung,  dass  der 
Zusammenhang  der  Ionen  nirgends  unterbrochen  werden  darf. " 

Nehmen  wir  an,  es  sei  im  Augenblicke  t  bei  der  Abscisse  x^ 
eine  Unstetigkeit  der  Functionen  a,  ß  vorhanden.  Die  Werthe 
der  Functionen  a,  /J,  A,  co,  0  an  dieser  Unstetigkeitsstelle  wollen 
wir  so  bezeichnen: 

«1,  /3i,  Ai,  ©1     für    x  =  x^  —  0, 

^  ^  Oj,  ß^,  Aa,  02     für    x  =  x^  -]-(). 

Das  von  der  Zeit  unabhängige  w  können  wir  an  der  Stelle  x^ 
stetig  annehmen.  Denn  wenn  auch  co  für  einen  Werth  von  x^ 
etwa  für  x  ==  xf  unstetig  ist,  so  ist  x!  mit  der  Zeit  unveränder- 
lich, und  das  zm  x  =^  x^  gehörige  w  wird  also,  während  x^  über 


Fig.  75. 


o/  hinweggeht,  bereits  im  nächsten 
Augenblick  wieder  stetig. 

In  dem  Zeitelemente  dt  möge 
die  Unstetigkeitsstelle  um  die 
Strecke  dx^  nach  Vorwärts  ge- 
wandert sein.  Wir  betrachten  ein 
rechtwinkliges  Parallelepipedon 
von  der  Höhe  dx^  und  der 
Flächeneinheit  als  Grundfläche.  In  diesem  Parallelepipedon  ist  in 
der  Zeit  d^  die  Concentration  der  ersten  lonenart  in  der  Strecke  do;^ 
von  «2  si^f  ^  gestiegen,  und  folglich  ist  die  Zunahme   an  Masse 

(2)  («1  —  «2)  d^^' 


Biemanzi-Weber,   Partielle  Bifferentialgleichungen. 
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Da  wir  hier  von  der  Kraft  der  Difl'usion,  also  vom  osmoti- 
schen Druck,  absehen  1),  so  ist  als  treibende  Kraft  nur  die  elek- 
trische Kraft  zu  berücksichtigen,  und  nach  §.  161  (IS)  ist  diese 
Kraft,  auf  ein  Grammion,  d.  h.  auf  die  Elektricitätsmenge  ly  be- 
zogen, gleich  rjS/ L  Mithin  ist  die  Geschwindigkeit,  mit  der  sich 
die  Ionen  der  ersten  Art  durch  den  Querschnitt  Xq  bewegen, 
gleich  ari  S/  k^^  und  durch  den  Querschnitt  Xq  -\-  d  Xq  gleich 
ariS/k^.  Der  Gewinn  an  Masse,  den  das  Parallelepipedon  er- 
fährt, ist  also  hiemach  gleich 

und   dieser  Ausdruck  muss  dem   Ausdruck  (2)  gleich  sein.     So 

ergiebt  sich 

,  .  d_o^ arjS    /cc^  _  OgN 

^    *  dt  «1  —  «2  V^l         ^2/      * 

als  Ausdruck  für  die  Geschwindigkeit,  mit  der  die  ünstetigkeits- 
stelle  wandert. 

Nun  haben  wir,  da  co  stetig  angenommen  ist,  mit  Rücksicht 
auf  die  Definition  von  X  [§.  188  (4)] 

und  daraus  durch  Elimination  von  (a  -\-  r): 

^  _^^    2  (P  +  ^)  ("i /^a  —  «8 ßi) 

6o(oci  —  a.2)=       (6  +  r)  (cc^  ßz  —  cc2  ßi) , 

folglich  nach  (4) 

.  .  dx^ abrj^Sio 

Cv  V  A^    An 

und  derselbe  Ausdruck  ergiebt  sich  für  das  Fortrücken  der  ün- 
stetigkeit  von  ß.  Wenn  wir  statt  der  Variablen  x,  t  die  Variablen 
I,  g  [§.  188  (10)]  einführen,  so  folgt  hieraus: 

d|o  _    »2 


^)   Diese   Annahme   ist   freilich,    gerade   an   Unstetigkeitsstellen ,    be- 
denklich. 


§.  191. 


Unstetigkeit  im  Anfangszustande. 
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oder  endlich,  weon  man  nach  §.  188  (12)  o  =  A®  setzt: 


(7) 


dt 


=    ©1  ©2. 


Hieraus  erhält  man  die  Fortpflanzung  der  ünstetigkeitsstelle 
durch  Integration  einer  gewöhnlichen  Differentialgleichung.  Hat 
man  nämlich,  wie  oben  gezeigt,  ©  aus  dem  Anfangszustande  be- 
stimmt ,  so  ist  ©  in  dem  schraffirten  Stücke  (x',  x,  x")  (Fig.  74, 
a.  S.  496)  zweiwerthig.  Diese  Zweiwerthigkeit  kann  man  durch 
eine  doppelte  üeberdeckung  der  |{;- Ebene  veranschaulichen, 
und  der  eine  Werth,  den  man  für  ©i  nehmen  kann,  schliesst 
stetig  an  den  Curvenzweig  x  x'  an,  der  andere  ©^  an  den  Curven- 
zweig  xx".    Nun  giebt  die  Integration  der  Differentialgleichung 

(8)  d|  — ©i©2dg  =  0 

eine  von  dem  Punkte  x  auslaufende  Curve  s  (Fig.  74,  a.  S.  496), 
und  diese  Curve  stellt  uns  nach  (7)  den  Weg  der  Ünstetigkeits- 
stelle dar.  Auf  der  einen  Seite  von  s  gilt  der  Werth  ©i,  auf 
der  anderen  ©g. 

§.  191. 
Unstetigkeit  im  Anfangszustande. 

Wir  wollen  jetzt  annehmen,  dass  schon  von  Anfang  an  bei 
X  =  0  eine  Unstetigkeit  vorhanden  sei,  so  dass  also  da  zwei  ver- 
schiedene Werthe  ©i,  ©2  unmittelbar  an  einander  grenzen.  Es 
sind  dann  zwei  Fälle  zu  unterscheiden: 

1.  ©1  >  ©2.  Construiren  wir  in  der  |g- Ebene  vom  Null- 
punkte aus  die  beiden  geraden  Linien 

(1)  I-  ©?5  =  o,       I-  ©ie  =  o, 

so  begrenzen   diese  einen  Sector  (1,  0,  2),  Fig.  76,  in  dem  sich 
Fig.    76.  Fig.  77. 


•^V^ 


i 
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nach  der  DiflFerentialgleichung  §.  188  (13)  zwei  verschiedene 
Werthe  ©j,  ©a  für  ®  ergeben  würden,  und  man  hat  also  hier 
nach  der  Differentialgleichung  (8)  (§.  190)  eine  Curve  s  zu  be- 
stimmen, in  der  sich  die  ünstetigkeitsstelle  fortbewegt. 

2.  ©1  <;  ©2.  In  diesem  Falle  giebt  uns  die  Construction 
der  geraden  Linien  (1)  die  Werthe  der  Function  ©  in  der 
gf-Ebene,  so  weit  sie  ausserhalb  des  Sectors  (1,  0,  2),  Fig. 77, 
liegt 

Um  sie  im  Inneren  des  Sectors  zu  bestimmen,  bemerken  wir, 
dass  sich  die  Werthe  von  0  an  den  Linien  (Ol),  (0  2)  stetig 
verhalten  müssen.  Denn  wäre  etwa  (Ol)  eine  ünstetigkeitslinie, 
in  der  zwei  Werthe  ©i  und  ©a  zusammenstossen ,  so  würde  aus 
der  Differentialgleichung  §.  190  (8)  für  diese  Linie  folgen 

d|  — ©i©3de  =  0, 

und  nach  (1)  ist  auf  dieser  Linie  d|  —  ©i  df»  woraus  ©3  =  ©1 
folgt.  Ebenso  verhält  es  sich  an  der  Linie  (0  2).  Nun  lässt  sich 
der  Sector  (1 0  2)  durch  eine  diesen  Grenzbedingungen  genügende 
stetige  Lösung  der  Differentialgleichung  §.  188  (13)  ausfüllen. 
Die  geraden  Linien,  in  denen  eine  solche  stetige  Lösung  con- 
stant  ist,  müssen  alle  in  dem  Nullpunkte,  als  dem  einzigen  Un- 
stetigkeitspunkte,  zusammenstossen,  d.  h.  es  muss  ©  eine  Func- 
tion des  Verhältnisses  |/g  sein.  Dies  können  wir  durch  die 
Differentialgleichung 

3©         a© 

ausdrücken.  Verbindet  man  diese  mit  der  Differentialgleichung 
§.  188  (13): 

so  folgt 


(4) 


«=}^f 


und  diese  Function  genügt  in  der  That  den  beiden  Gleichungen 
(2),  (3).  Sie  genügt  aber  ferner  auch  der  weiteren  Bedingung, 
dass  ©  an  den  beiden  geraden  Linien  (1)  in  die  constanjten 
Werthe  ©1  und  ©2  übergeht,  und  sie  genügt  also  allen  Anforde- 
rungen. 

Es  ist  aber  noch  zu  bemerken,   dass  man   in   diesem  Falle 
allen  Forderungen  unserer  Aufgabe  auch  durch  eine  unstetige 


§.  191. 


Unstetigkeit  im  Anfangszustande. 
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Lösung  genügen  kann,  wenn  man  vom  Nullpunkte  aus  eine 
Linie  (0  3)  (Fig.  77,  S.  499)  mit  der  Gleichung 

(5)  |_  0^0^5  =  0 

auslaufen  lässt,  und  in  dem  Sector  (10  3)  den  constanten  Werth 
01,  in  (2  0  3)  den  Werth  ©a  bestehen  lässt  Dann  ist  an  dieser 
Unstetigkeitslinie  die  Diiferential- 
gleichung  §.  190  (8)  gleichfalls 
befriedigt.  Ja,  man  kann  beliebig 
viele  solcher  Lösungen  finden, 
wenn  man  statt  der  einen  Un- 
stetigkeitslinie (0  3)  deren  meh- 
rere einschiebt,  und  in  jedem 
der  so  gebildeten  Sectoren  der 
Function  0  einen  constanten 
Werth  giebt. 

Nimmt  man  z.  B.  drei  Sectoren  an,  so  setze  man 

0  =  01  in  (1  0  3), 
0=  03  in  (3  04), 
0  =  02  in  (204), 

und  nehme  für  03  einen  beliebigen  constanten  Werth  zwischen 
01  und  02.  Dann  erhält  man  für  die  beiden  geraden  Linien 
(0  3),  (04)  die  Gleichungen 


dl 
di 


=   0103, 


dl 

di 


=   0a  0«. 


Alle  diese  verschiedenen  Annahmen  genügen  den  gestellten 
Bedingungen.  Es  ist  aber  kein  Zweifel,  däss  die  stetige  Lösung 
die  physikalisch  allein  zulässige  ist  und  dass  die  anderen  un- 
stetigen den  Charakter  von  labilen  Zuständen  haben,  die  sich 
schon  in  Folge  des  hier  vernachlässigten  Einflusses  der  Diffusion 
als  unhaltbar  erweisen. 

Die  Differentialgleichungen  §.  188  (13)  und  §.  190  (8)  bleiben 
ungeändert,  wenn  d|  und  d^  in  — d|  und  — dg  umgewandelt 
und  0  ungeändert  gelassen  wird.  Die  Vorzeichenänderung  von 
dg  wird  aber  durch  Umkehrung  der  Stromrichtung  bewirkt,  und 
es  ergiebt  sich  daraus,  dass  der  elektrolytische  Vorgang  rück- 
gängig gemacht  wird,  wenn  die  Stromrichtung  umgekehrt  wird. 
Dies  wird  aber  nur  unter  der  Voraussetzung  gelten,  dass  der  in 
dem  Moment  der  Umkehrung  des  Stromes  herrschende  Zustand 
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den  weiteren  Verlauf  nach  vorwärts  und  nach  rückwärts  ein- 
deutig bestimmt.  Ist  das  nicht  der  Fall,  so  kann  man  auch 
nicht  auf  die  Umkehrbarkeit  des  Processes  schliessen. 

Wenn  z.  B.  unter  der  Voraussetzung,  dass  im  Falle  2.  in 
dem   Sector  (10  2)    immer    die    stetige  Lösung  dem   wirklichen 


Fig.  79. 


f' 


Vorgange  entspricht, 
der  Strom  umgekehrt 
wird  in  dem  Augen- 
blicke, wo  der  Process 
bis  zu  der  Linie  |' 
vorgedrungen  ist,  so 
wird  zunächst  der  Pro- 
cess umgekehrt,  bis 
der  Zustand  wieder 
durch  die  Linie  |  dar- 
gestellt ist,  wo  aus 
der  stetigen  Lösung 
eine  unstetige  gewor- 
den ist  VSTenn  aber 
nun  der  Strom  in  der  zweiten  Richtung  weiter  fliesst,  so  tritt 
von  da  an  der  Fall  1.  ein  und  es  bildet  sich  eine  Unstetigkeits- 
Unie  (0  4),  Fig.  79. 

Eine  abermalige  Umkehrung  des  Stromes  bei  |"  wird  aber 
jetzt  den  Vorgang  nicht  wieder  rückgängig  machen,  sondern  es 
tritt  sofort  eine  Auflösung  der  Unstetigkeit  ein,  wie  im  Falle  2., 
und  wie  es  die  Linien  (4  5)  und  (4  6)  in  der  Figur  andeuten. 


I 


§.  192. 
Beispiel. 

Um  die  gefundenen  Resultate  an  einem  einfachen  Beispiele 
zu  veranschaulichen,  nehmen  wit  an,  dass  zu  Anfang  die  beiden 
Elektrolyte  AB^  BR  bei  x  =  0  in  einer  scharfen  Grenze  zu- 
sammenstossen,  so  dass 

a  =  «(j,       ß  =  0        für      ^  =  0,     ic  <;  0, 
a  =  0,        ß  =  ßo       für      t  =  0,     x>0 

sei.    Darin  können  «o»  ßo  noch  beliebige  Functionen  von  x  (oder 
auch  Constanten)  sein.    Es  ist  dann  nach  §.  188  (4),  (7),  (12) 


(1) 
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a-{-r  1 

(2) 


A  =  i92(a4-r)aoi     o  =  — ^— «o»     ®  =  -r-    für  ^  =  0,  x<'0, 


X  =  ri^(i^r)ßo,     a)=^^o,     ®  =  ij?j     für  ^  =  0,  a;>0. 

Die  Anfangswerthe  0i,  ©a  sind  also  hier  constant  und  bei 
X  =  0  mit  einer  Unstetigkeit  behaftet. 

Die  oben  unterschiedenen  beiden  Fälle  sind  jetzt  folgende: 

1.     ©1  >  ©2,        ö  <  &. 

d.  h.  die  Ionen  A  haben  die  kleinere  Beweglichkeit   (z.  B.  Ä 

Natrium,   JB  Kalium).     Es  ist  dann  @  überhaupt  constant  und 

zwar  gleich  l/rj^a  oder  l/i^^ft,  und  die  beiden  Werthe  stossen  in 

der  Linie  s  (Fig.  76,  S.  499)  zusammen,  die  hier  eine  Gerade  ist 

und  die  Gleichung: 

rj^ab^  —  e  =  0 

hat.  Da  co  unabhängig  von  t  ist,  und  die  Grenze  nach  vorwärts 
wandert,  ist  für  co  an  der  Unstetigkeitsstelle  der  Werth 
(b-\-r)ßo/b  zu  setzen.  Demnach  ergiebt  sich  für  die  Ge- 
schwindigkeit, mit  der  die  Grenze  wandert,  nach  §.  190  (6) 

.^s  dx^  Sa 

ein  Ausdruck,  der  mit  §.  187  (6)  übereinstimmt. 

Um  die  Concentrationen  a,  ß  in  irgend  einem  Augenblicke  t 
zu  bestimmen,  müssen  wir  drei  Abschnitte  unterscheiden: 

a)  a:<0,        0  =  -i-, 

fj^a 

^     =A  =  (a  +  r)a  +  (6  +  r)^  =  (a  +  r)ao    [§.188(12)], 


woraus 


06  =  «Q,         ß  =  0. 

1 


b)  0  <  rc  <  rco ,        0  = 


fj^  a 


a-{-r       ,    b-j-r  ^       ft  +  r  ^ 
0  =  ^2  =  («  +  »')«  +  (i>-{-r)ß  =  ^-^  ßo, 
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woraus 


«  —  (l±-rh.  ß  3  —  0 

1 


c)  a;o  ■<  a:,       0 


ij^ft' 


a-{-r       ,    b  4- r  „       ^  +  »"  « 

^  =  ^«  =  («  +  ''>" +  (^  +  **)^  =  (^  +  '">^<" 

woraus 

a  =  0,         ß  =  ßo. 

Es  tritt  also  hier  nirgends  eine  Mischung  der  Ionen  A^  B 
ein.  Wenn  anfänglich  eine  Unstetigkeit  von  co  vorhanden  ist, 
wenn  also  (a  +  r)«©/«  von  (p  -{-r)ßo/i  verschieden  ist,  so  tritt 
bei  X  =  0  eine  bleibende  Unstetigkeit  für  die  Function  a  ein, 
bei  X  =  Xq  stossen  die  beiden  lonenarten  in  dem  unter  b)  an- 
gegebenen Concentrationsverhältnisse  zusammen. 

Sind  «0  und  ßo  constant  und  stehen  sie  im  Verhältnisse 

80   ist   o   bei   der   Stelle  x  =  0   stetig    und   es  tritt  der   Fall 

ein,    dass    die    eine    lonenart    die    andere    glatt  vor    sich    her 

schiebt.    Dies  ist,  wie  man  sieht,   der  Grenzfall  der  in  §.  187 
betrachteten  Bewegung. 

2.     ©1  <  02»        ö  >  6. 


In  diesem  Falle  hat  das  nachfolgende  Ion  (Kalium)  die 
grössere  Beweglichkeit.  Wir  haben  hier  die  beiden  ge- 
raden Linien  (0  1),  (0  2)  (Fig.  77,  a.  S.  499)  mit  den  Glei- 
chungen : 

1=  0fe,  I  =  011, 

oder  nach  (2): 

(4)  Ti^aH  =  g,  V'bH  =  g, 

diesen  entsprechen  die  Abscissen  zweier  Punkte  Xi,  x^^,  die 
beide  positiv  sind,  und  in  denen  also  nach  (2)  w  den  Werth 
(6  4"  ''^)ßo/b  hat.  Für  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  dieser 
Punkte  erhält  man  nach  (4)  und-§.  188  (10)  die  Ausdrücke 
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dx^ S b^  dx2  a^  dxi 

~dr~  ria{b  -i-  r)  ßo'        TT  ~  b^  U' 

Der  Punkt  x.2  schreitet  also  mit  grösserer  Geschwindigkeit 
voran  als  der  Punkt  x^^  und  die  beiden  Punkte  schliessen  also 
einen  vorwärtsschreitenden  und  dabei  immer  breiter  werdenden 
Bereich  ein. 

Zwischen  diesen  beiden  Punkten  haben  wir  nach  §.  191  (4) 


woraus  sich  ergiebt 


a 


_      a(h  +  r)ß. 


(hfi-^y 


ß=     - 


b{a-\-r){a  —  b) 


Es  findet  also  in  dem  Bereiche  zwischen  Xi  und  X2  eine 
Mischung  der  beiden  lonenarten  statt. 

In  den  drei  ausserhalb  dieses  Bereiches  liegenden  Gebieten 
a;<:0,  0  <:,  X  <:  Xi^  x^  <Z  x  verhält  sich  alles  genau  wie  in 
den  Fällen  1.,  a),  b),  c). 

Wird  der  Strom  umgekehrt,  nachdem  die  Mischung  in  einer 
Strecke  eingetreten  ist,  so  geht  der  Zustand  zurück  bis  zur  voll- 
ständigen Entmischung;  von  da  an  schreitet  die  scharfe  Grenze 
nach  1.  rückwärts.  Wenn  aber  der  Strom  wieder  umgekehrt, 
d.  h.  die  ursprüngliche  Stromrichtung  wieder  hergestellt  wird, .  so 
tritt  sofort  wieder  Mischung  ein. 

Die  Betrachtungen,  die  zu  den  vorstehenden  Resultaten 
geführt  haben,  sind  auch  noch  auf  den  Fall  anwendbar,  dass 
zwei  elektrolytische  Lösungen  ohne  gemeinsames  Ion,  also  etwa 
AR  und  jB S  zu  Anfang  in  einer  scharfen  Grenze  zusammen- 
stossen,  weil  in  diesem  Falle  niemals  in  einem  Raumtheile  alle 
vier  Arten  von  Ionen  gemischt  auftreten.  Man  erhält  dann,  je 
nach  den  Grössenverhältnissen  der  Beweglichkeiten  a^  b^  r^  s 
vier   mögliche   Fälle : 

1.  a  <  6,      s  <  r; 

2.  a  >  6,      s  <Z  r\ 
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3. 

a  <i  b, 

s  >  r; 

4. 

a  >  h. 

s  >  r. 

Im  ersten  Falle  schreitet  je  eine  scharfe  Grenze  x^,  x^  nach 
vorwärts  und  nach  rückwärts,  so  dass  in  den  drei  dadurch  ent- 
standenen Gebieten  sich  nur  Lösungen  von  J.Ü,  AS^  BS  be- 
finden. In  den  drei  übrigen  Fällen  werden  aus  einer  oder  aus 
beiden  Trennungsflächen  fortschreitende  und  allmählich  breiter 
werdende  Bereiche,  in  denen  die  angrenzenden  Substanzen  sich 
mischen. 

Nehmen  wir  aber  an,  dass  schon  zu  Anfang  Raumtheile 
vorhanden  sind,  in  denen  alle  vier  lonenarten  gemischt  ent- 
halten sind,  so  führt  das  Problem  auf  höhere  Differential- 
gleichungen, zu  deren  Integration  die  hier  angewandten  Mittel 
nicht  mehr  ausreichen.  Diese  Differentialgleichungen  sind  zwar 
den  Methoden,  die  Riemann  auf  die  Schallgleichungen  an- 
gewandt hat,  die  wir  in  der  Hydrodynamik  kennen  lernen 
werden,  noch  zugänglich;  indessen  entbehren  die  Resultate  der 
Einfachheit  und  Anschaulichkeit. 

Beobaclitungen  von  Wetham  (Philosophical  Transactions 
184  A.,  p.  354,  1893)  stimmen  im  Allgemeinen  mit  den  Ergeb- 
nissen der  Theorie  überein. 
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